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الاسم 

رب" أوزعني أن أشكر نعمتك الي أنعمت على وعلى والدي" , وأن أحمل. 
'صالاً ترضاه وأدخلنى برحمتك في عبادك الصاطين . 

الجد ل رب العالين حمداً كثيراً يوفي نعمه والصلاة واللام على سدنا جمد 
ماهد الأمين 8 وبعد : 

أن تنبض فتحمل هذا الثراث الجبد الذي تركه الجدود في مسيرتهم العامية الطويلة 
ذلك واجب علينا لا بد أن قوم به خير قيام » فتقلمه إلى اللاحثين وننفض ما علق. 
به من غبار الأيام » وتجمع ما تفر“ق منه في ثناءا المكتبات والحزان . 

وعلى الرغم من هذه النبضة العامة التي بلاحظها المراقبون لطركة التراث العربي 
في هذا العصر فإن هناك حروفاً ضخمة لم ثر النور بعد » قضاقت محبس طويل » 
ومن هنا صح العزم على الانصراف إلى التحقيق العامي الذي يدفع بأمّبات الكتب. 
إلى أن تككون بين أيدي الباحثين » وهذا ما جعلني أطوف بلمظان” لعي أجد مادة. 
أقف علها » وكان أن اهتديت إلى «رصف المباني ف 2 حروف المعاني » . 

واللقيقة أن ماصادفته من مخاطر في أول الطريق كان كفيلا أن يصدة رغبي. 
في العمل في هذا الكتاب » وذلك لأنني قد أعيافي الحث عن نينة ثانة له من 
جبة » ولأن النيخة الني عثرت عليها سقيمة مليثة: بالتصحيف والتحريف من حبة 
أخرى » ومع ذلك كله وددات” لو أحيم” الأمر » وأبقي على هذا الاختار » وذلك 
ارغبتي في أن تصل الأضواء إلى هذا الكتاب الذي تناول اروف العرببة جيعباء 
من ناحمة ؛ ورصد” معالي هلم الحمروف على و امل من ناحية أخرى . 


اج 


وص الفسي 

حينا تصمة عزمي على تحقبق الكتاب راجعت بالإضافة إلى : بروكلان ) ما وقعت ‏ 
عليه من فإارس المكتات في العام لعلي أجد نخة ثانة له » وقد أَقّدات في ذلك 
من «دهركز محقق الثراث » بدار الكتب المصرية » ومن « معهد الخطوطات » 
التبع لجامعة الدول العربة » ولكتني لم أظفر بشيء . وعلى هذا فان النسخة التي تم* 
السقو عللها قر بدة 4 وعي في مكدة مور الملكة_ة بدار الكتب المصرية برقم 
(0؟ نحو ) »وقد صوارتها دار الكعتب بر (لاولكه)ي»وهي نسخة كامة لس 
فيها نقص » ووقع فيها بعض اروم في أماكن متفرقة لا سيا الورقة الأولى » 
مكتوبة خط أندلي » وقد تم” الفراغ من نسنها في يرم امسن الثاني من شهر 
ذي القعدة من عام واحد وأربدين وسبعائة » أي بعد وفاة المؤلف يتحو أربعين سئة » 
ولكن تأسيتها لم يكن رجل عام » وهذا يبدو من كثرة أخطائه وجبله الواضم بأبطالقواعد 
انحوية واللغوية . وما زاد في صعوبة العمل كثرة أخطائه التي تتعلق بالفبط » 
بالإضافة إلى التصحيف والتحريف » ولم يكن براعي قواعد الندي » ما كان يُدخل 
الثعر يكلام المؤلف » ويج الآئات القرآنية بعضها ببعض » ومن هنا يعسر على 
اللاحث أن يقبد من الخطوط من غير أن يتمراس فيه . وليس على النسخة أبة 
تعلمقات أو إجازات ‏ خلا ما قسده الناسخ في آخر الكتاب بأنه نه لنفسه 
ولن بعده» وما قَبّده مالك الندخة في الورقة الأولى من أبات سّعرية متفرقة . 

والكتاب يكم (111) لوحة » وفي كل لرحة صفحتان » وتضم الصفحة نحوآ 
من )8١(‏ سطرأ » وفي كل سطر تحو” من (؟١١)‏ كلمة , 
أرجع إلى كتب التراجم والنحو لأتا كد من نبة الكتاب لمالقي فوجدتها تنصة 
على ذلك الإجماع» ولم أصادف ما يجعلني أسكه في ذلك أي" سك ء بل إن عدم 
خودي على نسخة انية للكتاب زاد من حرصي على التثبت من صاحي الكتاب 


لتم 


واسم الكتاب . ولعل اطقائق التالية تفيد في توثيق نسية الكتاب لمالقى » بالإضانة” 
إلى ما ذكرته من إجماع كتب التراجم والتحر على ذلك :20 

طقال ف 0 الإحاطصة » ححين ترجم لأمالقي : « رصف المبافي ىا ** 
ما 'صدّف وما يدل على تقدمه في العربية » . وصاحب الإحاطة قريب من زمان. 
المؤلف ومكانه . 

ل تبدأ كتب الندو بذكر الكتاب من بعد وفاة المؤلف م./اه ولس هناك. 
أي؛ ذكر له قبل هذا التاريخ في ٠عنفات‏ الندوبين وحكتب التراجم . 

م أمثار المالقي في ثنابا الككتاب إلى أن ل كتاباً سمى « التحلية في ذكن. 
البسمة والتصلية ٠‏ ولدى الرجوع إلى ترحمته تبين لي صحة ذلك . 

أما تحقيق اسم املف واسم الكتاب فذلك ما سنثير إليه في موضعه إن شاء | 

منربي اقيق 

ذ كرت أنني لم أظفر شخ أخرى للكتاب » وذلك لإجراء القاية بينها > 
الآمر الذي جرى عليه اللحققرن . وهذا ما جعلني أثبت في الآن نص النسخة الوحيدة 
التي بين يدي" . ويتادخس عملي في النقاط التالية ؛ 


أله 


)1( تخريج الشواهد : كان العتاب غزيراً في سواهده الؤتلفة . 

١‏ القرآن الككريم ؛ كنت أشير إلى السورة ورم الآية » وأ كمل الآ إن كان. 
لة ضرورة © وأضطبا ضطأ تام » وأعرد إلى كتب القراءات لأشير إلى صاحب 
القراءة الني استشيد بها المؤلف . 

ب اللديث الشمى يف : أسير إلى الكتاب الذي روي فه الحديث 4 مستعيئا' 
بالمعمهم المفيرس أو يككتب دارت مادتها حول اللديث الشريف » وأضبط الطديث. 


واكك إن كان غة فرورة. 


ج ‏ الشعر : بلغت الشواهد الشعرية أكثر من سبّائة ببت » وكنت أضصبط 
'البنت ء وأ كم في التعليقات إن أورده المؤلف تقصاً , فإذا لم ينسب المؤلف البيت 
.إلى صاحبه أشرت إلى ذلك مستنداً إلى المراجع الختلفة » وإن لم تسعف قلت : 
دلم أهتد إلى قائه» » وإن كان البيت لشاعر له ديوان مطبوع أشرت إلى وروده 
-فيه > و إلا“ شرتجته من كتب النحو والانة تخرياً لا أستقصي فبه » وذ كرت الروايات 
اتختلفة للبت » ولم يكن ذلك على سبل اللصر أُيِماً » فالحصر من حمل تحقق الديران » 
.وشرحت الألفاظ الصعبة أو أوردت المعنى العام للبت » وقد أذكر الشاهد في البيت 
إن كان ثة ضرورة » أو أنه إلى بعض التعليقات الفرورية التي كانت للعاداء حول 
الببت » دأ , رما متللا يمانب كل بعت » وهذا لسهل إرجاع القارىء إلى 
التحقيقات إن تكرر الت » فاقول: : تقدم بر كذا . 


د أترال العرب وأمثالهم : وقد مدت إلى تخريج هذه الأقوال والأمثال » 
ما خلا المشبورة المتداولة » مع ذكر الروانات الأخرى وضطبها , 


(0) النس : 

حاولت - قدر المستطاع ‏ أن أصل إلى النص ا أراده المؤلف » دون حاولة 
'لتحين أسار.ه » فلس هذا أن الحقق » وذلك في ضوء الملاحظلات التالية : 

وداضط ما أحد غضرورة لضطه من الأن . 


 «‏ تصويب التحريف والتصحيف » وهما أمران كثر ورودهماء لآأن الناسخ لم 
كن رجل علم »وهذا التصويب لم دكن لدنغني إلى احتبادات لا #تملها الكلمة 
الحرافة أو المصحفة »بل كنتت أصوتب مدا إلى رسم الكلمة ذاتها » وإذا تراءى 
لي أن ما أثبته الناسخ من رسم الكلمة غير جائز في سباق النص أثبت* الأصل » 
وأشرت في الامش إلى ها محتمله الساق » غير أن جمة التصحصحات كان الطخطأ فها 
واضحا ويعوة إلى التحريف الصرف » م كنت أرجع إلى الككتب التي كان المألف 
_.ينقل عنما أو تنقل عنه لأستعين بها في تقويم النص . 


د ١خ‏ يدا 


ع وإذا وقع خرم في النص وضعت بضع نقاط » وأثبت؛ في الهامش ما تمل 
.موضع هذا الخرم دون أن أثبت اجتبادي في المآن » وذلك لامحافظة على أصل النص . 


)- وإذا وقع شقتط” من النص ووحدت ضرورة ماسة لإقامته وذق ما تقتضه 
الذكرة كات أضع الزيادة بين محةو فين كبيرين » وعزمت على أن تكون تلك 
الزيادة سايدة من دودح النص ذاثه أو من كلام المؤاف نفسه قبل السقط أو تعدع , 


ه- أشرت إلى نجابة الصفحة في المحطوط الأصل بإشارة : / لسهل الرجوع 
إلا من أراد » وكنت أعل الاوحة في الخطوط صفتين » لسبب يعود إلى غطأ 
في تجاءد الككتاب في مكاية تيمور » وقد نبت على ذلك في عله , 


صادفت كثير؟ من الكلمات اتضحت لي بعد جيد لعدم وضوحها في الأصل » 
وذي في ثانا لا لمعدخ فسما الآراء » وعلى ارقم من ذلك كنت أشير إليها بعبارة : 
وقوله.... غير واضم في الأمل » وذلك لأكون أمينا في عرض الغطوط ”م هو . 

لاك نآل صاعهب ع الى الدالي 0 أ كثر من أربعين موضعاً عن المؤلف نقلا 
سرئا »يا كان المألف بتقل عن ماحب «المقرب » أبوابا بكاملها » ولذلك كنت 
أعنْيا نقول الى وئص المقرب بثابة النيذة الثانة للكتاب » وقد أفادفي ذلك في 
تمديم بعش المواضع التي أخطأ الناسخم في رمعبا» وكنت أننّه على ذلك في محل . 

(م) التعليق : 
آراء العاياء نيا قرره المؤلف 6 وهذا موث قُْ كتالي' الى والمغني يشككل غاص 6 
وأشرت إلى االحكتب الى عالات الفككرة الى بعرضيا 2( وذ كرت ما إشقل المألف 
من الككتب الاسوية » سواء أثار إلى ذلك أم لم يشر » لما أنني كشفت عن المذهب 
الذي ي»: ده » وأعنيى بذلك تردده بين الإصربين والكوفيين » وذ كرت العاماء الذين 
نقارا نصوماً أو آراء من الكرتاب » وخدّر“جت أقوال العاماء من كتيهم ما استطعت 


قب 


إلى ذلك سيلا » وذ كرت المراجع التي يمككن الرجوع إليها في الخرف الذي يعرضه 
المؤلف » وذلك في مطلع كل باب » واكنت أختار أبرز هذه المراجع لستعين يبا 
القارى: » وشرحت الألفاظ الصعبة التي قد يتعذر فبمها دون الرجوع إلى المعاجم > 
وترحمت للنحوبين والقراء ترحمة موجزة مع إبراد أثم المراجع ااتي يمكن الرجوع 
إلبا في تم . 

() القبارس والمواجع : 

وفي نابة التحقق صتعت فبارس #تلفة للككتاب للإفادة منه 35 أت المراجع 
التي رجعت إلها في العمل . 

وبعد : نبذ! هو « رصف المافى » أضعه أمام الباحثين » والله يعلم أنني بذلت 
ه كل مالدي” هن طاقة وجبد » ومع ذلك فإن النص لم يتقم وما يزال قنه 
بعص العوج » وما يزال قبل النغارة الفاحدة من كل عالم وباحث » وذلك للافتقار 
إلى نخة أخرى لاقابة » ولكن هذا هو ما قدرت عله » وفي ذلك تعثرث المتدىه 
وطموحه لأن يكرن حمله قربا من الاستقامة م ولا لسعني إلا أن أقدام خالص 
الشكر والتقدير إلى كل هن قدّم لى العون وسعى في أن بدد خطاي . 

اللبم اجعل حملنا هذا خالصاً لوجبك » وآتنا من لدنك رحمة وهسىء لنا من, 
أمرنا رسّدا » وصلى أن على سسدنا عمل وعبلى آله وصحه وسلم . 


حلب ١44/1/1١١‏ أجد مد الخراط 


التم يف يامو لف 
١‏ مصادر ترجته 


لعل التارييخ قد ظلم سنا المالقي فطحس معام شخصيه 4 و بقدم نا صورة 
مضيئة عن حماته العاية » لذا كانت كتب التراجم تغفل ذكره »> أو تقدم عنه 
إِسْارة سريعة » ومن هنا بعر على الباحث أن حيط بالرجل ونعرف الكثير عنه . 

ويُعنَب كتاب « الإحاطة في أخبار غرناطة » أغزر الكتب مادة في الحديث 
عنه » ولعل هذا يعود إلى قرب مؤلفه ابن الخحطيب منه في الزمان والمكان » ولذلك نحد 
كتب التراجم الأخرى تستقي من « الإحاطة » حتى إنها لا تكاد يزيد سْيثاً على ما قالا . 

ونجد صاحب « البغية » يعتمد في ترجته لارجل على كتاب « الإحاطة » وعلى 
كتاب آخر غيره هو «النضار» لألي حيان ولم ثقف على هذا الكتاب . 

وهذا الكقوت في شهرة المالقي جعل بعضهم مخطىء في ترجمته » فيعر'ف برجل 
على المغني » وفي أثناء ورود اسم المالقي يتتبع « وحي زاده » فيترجم لرجل عرف 
ببذه النة هو نحى بن على المتوفى سنة .عو ه"3). 

أما د ملا على قاري © فقد ذهب مذهاً عحساً حين أخوار أمعه فحعل دما » 
جاراً وحروراً و « لقي » فعلا ماضا "' . 

ومهبا يكن من أمر فأمضي في التعريف بالمؤلف مستتداً إلى المراجع ااتي 
أشرت اليا في الحوامش . 





)0 انر : شرح الأمير ١1/١‏ ء وما أورده صاحب الغني على أنه للمالقي يعني به شييثنا كا هو 
مين بالرجوع إلى الرصف ياب أجل ء والمغني ١5/١‏ 
)2 شرح الأمير ١1/١‏ 


مطل 


ب أمية ونسه وأ كلبته 

هو أحمد بن عبد التور بن أحمد بن راشد المالقي » ويكنى أبا جعفر . وتعترضنا 
في هذا الاسم التقاط التالية : 

(1) ترجم له ابن شبية بقوله « شد أبر جعفر امالقي » 
أن يكون ابن ببة قد وهم في تدمته برد لا يلي : 

أ إجاع المؤرخين الذين ترجموا له على الاسم الذي أوردناه . 

ب قال صاحب «١‏ الإحاطة » : «وقال شلخنا أبو البركات : ثقلت اسم هذا 
من خطه ع 19 . 

بع - صاحب د الإحاطة » أقرب النس إله زماناً ومكناً » وقد ترحم له بالاسم 
الذي أوردتاه . 

وقد تكون تسسة ابن عُهية له بريد قد حاءته من تحريف أسم جده الذي 
هو راد ع ما حرافه صاحب و البلغة » بقوله : « أحمد بن عبد النور بن ريد المالقي » ". 

() ترجم ل صاحب « طبقات القراء !14 بقوك بعد ذكر نسبه : المالكي » 
وهذا محتمل أحد أمرئ : ْ 

أ- أن يكون تحريفاً عن « المالقي » وهذا ما نرجحه لأن الثابت عنه أنه ولد في مالقة 


ونحن نرجح 


ب أن بقصد نسيته إلى مذهب مالك ؛ ولكن صاحب 0 الديباج » الذي ترجم 
للمالكية لم يذكره . 

م ملامح من حباته 

ولد أجد 3 عبد الثور في رمضان عام ثلاثين ومعائة » في بسكت مشهور يعرف 
ببني زاشد*" في مدينة مالقة . وتوفي بالمريئة في يرم اثلاثاء الابع والعشرين 
لربيع الآخر من عام اثنين وسبعائة “6 وثدفن مخارج باب يجابة بقبرة من تربة 
الشيخ ابن مكنون 107 , 

0( انظر : طبقات النحاة واللقربين : الورقة م١‏ 69 الإحاطة توم 

6 البلنة م ؟ (؛:) طبقات القراء للق (ه) الإحاطة لقنم (د) الإحاطة ١/م‏ 


بيد 


ومالّقة 2٠‏ مدينة على اطىء البحر » كانت عامرة آهة » كثثر قصد المراككب 
.والتجار إلبها فتضاعفت عمارتها » وقد نتسب إليها غير واحد من العاماء" 2‏ 


نثأ أحمد ولبسن له من الدئيا سوى حب المطالعة » يمفى جَُِل" وقته بها » 
حتى إن تفر'غه التام أوجد عنده حبلا بأسباب الدنا يكاد يصل إلى الغنة » وله في 
ذلك حكايات كثيرة سائرة على ألنة الثقات من اللازمين له داولا تواترها لم يصدّق 
أحد سا 9) » متبا أنه اشكرى فذة ملف »,2 فبنَها فاتقصت ا محري في ذلك 
فقاسها بعد البل فوحدها قد انتقصت » فطلب بذلك بائع الملف © فأخف يبسن له 
سيب ذلك فلم يقبو 210 ومنبا أنه طبخ قدراً فوحدها تعوز الملم فوضع قيها ملحأ 
غير مطحون » ثم ذاقها قبل أن ينحل الملح فزادها حتى صارت زعقاً *' . 

وعاش الرجل ققيراً متصرفاً لعابه » ثم رحل من بلدة مالقة إلى سيئتة” » وأقرأ 
يوادي آش مدة » وتردد بين الممريّة وبر'حة وغرئاطة ؛ وعمل في القضاء وقتأ من 
الزمن ثابة عن بعض القضاة . 


والفترة التى عاسها المالقي من وس ل لوء ناه سبدت في الأندلى أوسع مظاهر 
استلم الحم من بعدهم شو هر ين 3 وندو أن هلم الفترة م تعرف الاستقرأر 7 
وتفح هذا من كثرة عدد الخلفاء » وهن كثرة المرادث الداخلة ووضوح الغزو 
الخارجى » وبعبارة أخرى :كانت الأندلن تحاضر"' . 
اناا 
)00( اختلقوا فى ضط لامبا » فضبطبا في اللباب ؟/وم بالكسر » وكذلك في لب اللباب #؟ »6 
أما ضاحب معجم ااملداثن -- فد ضيطبا بالفتح ( رقال الدسوقي ف شرحه على المغني كاله 
2 وضيطبا باكر غلط » . 
)م انظر فى مالقة : نقح الطيب ١‏ » معجم البلدان ؛؟/99؟ » صفة دزيرة الأندلس ١٠‏ 
زع الإحاطة ١1/1م‏ )ع( الإحاطة ١/١1م‏ )6( البقيه 9١/75؟‏ 
(1) انظر : التاريخ الإسلاءي واطشارة الإملامية لادكتور أمد شلي 6/م؟1١‏ رما بعد . 


دك 


ع - أساتذته وتلاميذه 

دذكر صاحب ١‏ الإحاطة » أن المالقي لم يكن له اعتناء بلقاء الشيوخ والمل, 
عنهم "3 ع ولذلك لا نحد كثرة ف أسهاء سشوخه . وملهم : 

أ أب عبداك جمد بن يحبى بن علي بن مقرج المالقي "' » أقرأ القرآن الكريم 
والعريبة » وروى عن الفحام » وجلس لناس بالجامع الكبير » كان سريأ فاضلا > 
ديد التعفف » على دين وخير » توفي سنة لاوهه عن أربعين سئة » وقد قرأ المؤلف. 
عله المزولية » وقمّد علسها أسْياء أطلعه علمها ٠.‏ 

ب اخطيب أبو ااجاج يوسف بن ابراهيم بن يوسف بن سعيد بن ألي ريحانة 
الأنصاري المالقي المربلى '" » وهو عالم بالعرية والقراءات » أخذ عن الرئدي » وكان. 
من أهل الفضل والدين والخير » أقرأ ببلدته مالقة ثم رجع عن الإقراء » وآثر الول 
والاتزواء » ثم ولي اخطة والصلاة جامع مالقة )» وتوفي سئة الاك هه وقاد روى 
المؤلف عنه تسير أبي مرو الدافي ©" » وجمل الزجاجي » وأشعار التة » وفصيم 
تعلب »م أخذ عنه علم القراءات '* . 

ج - أبو المن ابن الأخخر المقرىء العر وضي » وقد أخذ عله سينة وذا كره 
ف العروض "© , 

أما تلامذته فلايذ كرون منهم سوى العالم الكبير أبي حيان '"' » وهو أثير الدين 
جمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي » تنقئّل في البلاد وأقرأ بالقاهرة » وله الحر الحمط 
وشروح على التسهيل والارتثاف وقد تأر بالمذهب الظاهري أنه لا برفى عن تعلق 





)00( الإحاطة ذل 6 انظر في ترجته : البغية 0 

(») انظر في ترججمته : البغرة به م (4) طيبقات القراء اام (*) الدررالكامئة ١م‏ 

() كذا في الإحاطة ٠ »5/١‏ ولم أعثر على ترجته » وفي البغية ؟/ ٠‏ ترججة لرجل مرف 
يأبي الحسن بن الأخضر الإثببلي وهو علي بن عبد الرحمن توفي منة ٠ع‏ م ه ١‏ 

() انظر في ترججته : طيقات القراء كلهخ ؟ ء الدرر الكامنة عم .  *‏ فوات الرفيات ؟/0ه* 


-ل- 


التيحاة بكارة التعليل » وقد كان بحل المذهب البصري ولاسها سدويه » وقد استقاد 
أبو حمان من ورصف المان » وئص على ذلك في « الجر اليط ) . 


م اكتبه 


ذ-- د رصف المالى ف شرح حروف العاني » 6 هذا الكتاب » وقد سقط 
بعض كتب الترا- جم كلمة « شرح » »© وما أثيتناه أرثق إذ هو مقسّد على الورقة 
الأولى من النيخة التي حقتنا »ا أن المالقي نفسه قد نص" على ذلك في خطته "'. 
وهذا الكتاب هو الذي بقي من مؤّلفاته بين أيدينا . 

؟ - داطلة في ذكر البمة وااتصلة » أو « التحلة » » وقد نص عليه في رصفه!" 

سل و شرح المزولة » » وقد كان هذا الشرح بإشراف أستاذه ابن مفرج 
الماتمي » وقد أطلعه على بعضه " 

لس تسرامم الكامل لأبي عومى الجزولي » وقد وصقه صاحب م الإحاطة 4 أنه 
نحو الموطأ في الجم 4 , 

ه- كتاب شرح مقر”ب ألي عبد الله ابن هشام الفبري المدروف باين الشواش 
و تمه » انتبى فه إلى همزة الوصل » وهو نحو حجم الإيضاح لألي على , 

دحزء في العروض وحرء في شواذه "3 , 
| - تقسيد على امل » ولم لكريل 
م إملاء على مقر"ب ب أن عمقو : 
و شرح الول الكميرة الزجاحي ”3) 





(1) انظر : ص ٠‏ (؟) انظر : ص ١لا‏ 2 5.م (ع) الإحاطة ١/و,‏ 

)( الإحاطة ول١٠م‏ (ه) الإحاطة ١/١‏ » إنضاح المكثرن ؟/5 4ه (1) الإحاطة ٠١/١‏ 
0( الإحاطة ./١‏ م » ولا ندري هل هو جمل الرجاجي أم جمل الجرجاني ٠.‏ () البلفة ه؟ 
6 كذا في إيضاح المكنرت 554/١‏ » وقد يكون هو نفسه التقييد الذي لم يتمه والذي أشار 
البه ف الإحاطة . 


لام 


> - ثقافته 


يبدو من الاطلاع على ترحمة اللالقي أنه اطلع على ثقافات عصره المتنوعة » بل إنه. 


فهو بشارك في المنطق على رأي الأقدمين يا ذكر في الإحاطة ١‏ , وهو يطالع 
في الفقه وإك م تنص كتب التراجم على مذهب معين 0 ١‏ » وهو يتعمس في 
فراش السادات 9 , وتتضح ثقافته الفقبءة في نصوص عديدة من “تابه »يا تدو 
في كتايه آثار ثقافته الأصولة أبضا بمأ يوحي أنه قد اطلغ على مضمون هذا العلم »> 
أما في القراءات فقد فّقه الرجل قراءة ألي عمرو الداني » وأخذ هذه القراءة عن, 
أبي رحانة المربلى '؟' وروى عنه تسير الداني المذكور*» وقد تردد الرجل بين ااريّة 
وبرحة » يُقرىء بها بها القرآن » حتى إن صاحب د طيقات اله راء» ينص عله بأنه المقرىءث. 


ويشارك المالقي في بعض المعارف الطريفة من مثل التنقيز عن الاغوز وذك المعمتّى".. 


7 شعره 
بروق بعض العلماء أن يصتعوا شعراً » ولكئنا لا نكاد تحس فيه بالروح .. 
ولشخنا بجاولات في نظم الشعر » احتفظ صاحب ١‏ الإحاطة » وصاحب «١‏ الدرر 
العانة » بقتدْر وافر منه » ويصف لان الدين ين الخطبب مُعره بقوله : 
«وسّعره وسط بين طرفي الغث والمين » وكان لا بعتتى به ولا يتكلفه » ولا يقصد 
قصده وإن ذلك لعذر في عدم الإجادة, '*' » ويضق صدر بعض أصحابه يشعره 


قيصفه يأنه أَسْه بيعب الغراب 8 


مها يكن من أمر فلابد من عرض ثيء من سعره » وللقارىء أن ممم عليه ييه 





, أما إذا اعتمدن ترحجمة صاحب طيقات القراه قبو مالي‎ )١( 2 5/١ الإحاطة‎ )١( 
الإحاطة ووو (4) الإساطة ولوب (ه) الدرر الكامنة ونم‎ )0( 
طبقات القرام ولام (؟) الإحاطة جوم‎ )1( 

)0( الإحاطة 00 )د الإراطة ١ه‏ 603 الإحاطة كلم 


دان ب 


محاسن” من" أهرى دق جا الشرح له الممة* العلياء” والخلق السمم' 
د بيجة تفشتى البمائرت انها وتعطشتىيا الأبصا'إزيقتتىالصح] 
لقد خامرت نفسى 'مدامة” حبه فقلي” من مكر المدامة لا نصحو 


#80 


ولعل التكاف واضع في هذه الحروف . 
التعريف بالكتاب 


دراسة حروف المعافي جانب بارز هن جوائب النحو العرلي » اتكب" عليه 
التحاة العرب بالدرس والتفصل » فشهد متاقشات غزيرة بنيم » وكثف عن مائل 
خلاف وامعة النطاق » و كتابنا هو محاولة جاد”ة لدراسة حروف المعاني وما تكون 
عليه في كلام العرب . 


والمؤلف في خطبته يشير إلى أهمية المروف فبي « أكثر دوراً » ومعافي معظمها 
شه غور » وثر كسب أكثر الكلام عليها » ورجوعه في فوائده إليها » 230 ثم بشير 
إلى جبود العاماء لتألف في هذا الباب فقول : «فوجدت منبم تمن" أغفل بعضها 
وأعمل » ومن تسامح في الشرح وتسبّل » وهن اختصر منها وأسبب » ومن و كدب البسيط 
وبسط المركب » ومن سْنَدّت ألفاظها وعدثد » وأطال الكلام لغير فائدة وركدع 9 . 

ونستطيع أن نرج من هذا إلى أن هناك تراثا ضخما كان أمام المؤلف حين 
نوى التالف في هذا الباب» وبدو أن ذلك التراث كان ينقصه الرجل الذي يفيد 
منه » فجمع قواعد كل أداة في باب خاص » وما تقع عليه في كلام العرب » 
وما تردد حوه ا من مناقثات وآراء » ولنا مغالين أو بععدين عن الحم العامي 
إذا قلنا إن المالقي كان هذا الرجل في مصنقه الذي بين أيدينا . 

ولقد اتخذت عحاولات العاماء لدراسة حروف العرببة شكلين من التأللف » فقد 


)١(‏ ص ؟ (؟) ص ؟ 


كانت معظم حكتب النحو واللغة تذكر اللووف في ثنايا حديثها عن قواعد النحو 
إجمالاً » قبي إذآ لا تفصل الأدوات عن القواعد الأم » وما تنظر إليها على أنها جزء 
وشق منها » فكتاب سسويه مثلا غني بمباحث الحروف وأشكال ورودها في كلام 
العرب , ولكنه لم يعقد فصلا خاصاً يكل أداة » ليعداة معانيها ويذكر أحكامها » 
وإِعا تتفرق فه هذه المعافي بين ثنايا الكتاب » فهو قد يذكر الأداة ضمن أسسرتها 
كقوله : « باب ما يعمل من الأفعال فيجزمها وذلك لم ولما واللام التي في الأمر 37 » 
أو يتحدث عن جانب من الأداة كأن يقول ؛ «باب الفاء : اعلم أن ما انتصب 
في باب الفاء ينتصب على إضمار أن » "'! أو «ذكر اروف التي قد تلتفي على ظاهرة ما » 
كأن يقول : ١‏ باب المروف التي وز أن يلمها بعدها الأسماء ويجوز أن يليها 
بعدها الأفعال وهي : لكن وإفا وصكانا وإذ ... » ”"وهذا مانجده في كتب 
الحو الأخرى المقدمة والآخرة . 

أما الشكل الثاني لهذه المحاولات فيبدو في تألف حكتب تختص بالحديث عن 
الأدوات. ومعائها وما قد برد علبا من مناقشات » ومن هذه المحاولات : متازل 
المروف للزمافي » وبقع في خمن وعشرين صفحة » عرض فيه لأمم الأدوات العربية » 
هذ كر المعاني المشبورة لها وضرب مثلآا لكل معنى » ولكذنا لا نحد تميزاً بين الأمماء 
واطروف منبا » وهذا ما تصنعه كتب الأدوات الأخرى ماخلا الرصف » وللبروي 
مصنف قي في هذا المانب ممثاه « الأزهية في علم المروف » » حاول فيه أن 
يستقصي أحوال ما يعرضه من حروف العافي في كلام العرب ولكنه يبقى غير واف . 
بالغرض » أما الزجاجي في كتاب اللامات فهو يثل رغبة النحوبين في جمع الأحكام 
التي تتعلق يحرف معين » وذلك عن طريق فصل ما تائر ءن هذه الأحام عن 
الكتب العامة وضمبها في حككتاب خاص . 


وألواقع أن جيع الحاو لات التي سبقت المالقى كان يدقهها أدران ذمروريان 
هما : الرصد والشمول » فلم تكن غابة هذه الحاو لات رصد جميع معاني الأداة من 


هعوبإ١ (؟) الككتاب وحى؛ (ع) الكتاب‎ 47١/١ الكتاب‎ )١( 


اع ل 


ناحية » وشمول جمبع الأدوات من ناحبة أخرى » لذا كان لا بد أن يكون أمام 
الدارسين مصتف يدرس حروف العرببة على منبج فيه استقصاء وترتب » ويستفيد 
من المادة المتفرقة » فيبوبها » ويمجمع في كل باب ما مختص يكل حرف »© ويذاكر 
أقوال العاماء وما كان يدهم من مناقشات وجدال » وكان المالقي هو رائد هذه المحاولة » 
ونحن إفا تقول ذلك لأننا لا نعلم مصنفاً قبل « رصف المباني » امتاز بالرصد والشمول 
الأمريئن اللذين أشرة إلمها . 

ثم إن امالقي أراد أن يكون أكثر تر كيزا في يحئه » فاختص بالمروف ويحثها 
على نبج شامل لنميع حروف العربية » فأهمل بذلك الأسماء وتركبا لككتب أخرى . 

أما مصادر المالقي في حكتابه فيدو لنا أن الرجل قد اطلع على المؤلفات ااي 
سقته » ونعني بها شكلي' التأليف الاذين أشرنا إليها » ولكته للأسف لم يكن ينص 
على ما أخذ من كل منبا » وهذا ما يجعل أمامنا الطريق صعبة لكشف مصادره 
وتعسنبها » فقد اطلع على كتاب سسويه » ونص عله في كثير من المواضع »م وهو 
يحلته أي إجلال : ويحاول أن يتقرب منه ويدعم آراءء به" » وهو يناقش المبرد 
في مسائل من « المقتضب »ا حدث مثلا في نقضه اذهب المبرد في مألة د بل » 159 
أما ابن جني فقد أفاد من كتابته : سر الصناءة والخصائص » أما و سير الصناعة » 
فهو بشير إله أ كثر من مرة ويعتمده في صحكثير من المائل وينقل عنه "؛ » حتى 
إن تصحيح كثير من التحريفات الي وقعت لنخة الرصف كان بالرجوع إلله » 
كا أن المؤلف يشير إلى « الخصائص » أكثر من مرة"“' , يا اطلع المؤلف على 
كتاب ١‏ اللامات » وذ كره بقوله : « وأّف بعض الغداديين فيها كتاباً سماه كتاب 
اللامات عدد لها فيه تحو الأربعين «عنى يحسنب اختلانها أدنى اختلاف  »‏ » ويبدو 
أن المؤلف قد قرأ قراءة واعة كتابي' ابن الاناري : الإنصاف وأمرار العرية » 
ولذلك ند في رصفه كثيراً من الردود على الكوفيين والعلل والأقدة التي ترجح 


١٠غ انظرص‎ )١( ٠١١١و‎ 5. انظر أمثلة على ذلك : ص‎ )١( 
5١م (ه)انظر ص‎ 55219١ (؟) انظر ص 4 45٠76ؤم21هم؟ (؛)انظر ص‎ 


دقام 


أته: اقتبسها من الكتابين المذكورين » بل إن التشابه بين بعض النصوص يكاد يكون 
حرفا في باب ما وفي باب لا وباء القسم من « أسرار العربية » وقد أشرة إلى 
ذلك في محل 0" , 

.ولعل والمقرءب » هو الكتاب الأول الذي تأثر به المالقي » تي إن اطلاعه 
على هذا الكتاب يتجاوز مرحلة الاأثر إلى «رحلة النقل اطرفي لبعض أبوابه كامة" » 
وهذا ما تجده مثلا في يحرث : إلا2 والفاء وحتى » ولعل قد اطلع أيضاً على متم 
إبن عصفور » إذ أنه يفيد منه في المواتب الصرفية لأن الممتع مختص بالتصريف .9 

وثة كتب أخرى أفاد منبا المالقي > منبا كتاب الإبضاح للفارسي » إذ تراد 
على ألي على في سألة مه لس » بنص” منه 9" ,م أنه يذحكر ١‏ البصريات » 
لأبي علي (؟؟ »يم اطلع على كتاب شرح اللبل لألي زيد السيلي » وانتقده بأنه خرج 
على أصول العربية في بعض مائل *' » وهو يذ كر أيضاً كراسة ألتفها الحزولي عن 
المروف الواقعة جوابا "' »يما بتقل عن « التبسرة » للصمري وذلك لارد على الفارسي 
في مالة « إما 9" » وترد في الكتاب ذكر سريع لبعض الكتب الأخرى 
كأمالي القالي' والعين لاشليل'؟! وحكتاب الشجرة للزجاج 2١‏ وككتاب مشكل 
تأويل القرآن لألي عمد مى ,١‏ 

هذا بعض ما نتطبع أن نعده من مصادر المؤلف 2 وغيرها كثير طبعا » 
ولكن املف لاينص علبها » ولعل معظم محادره كانت أندلية وذلك لأنه نثأ 
في ديار الأندلى وبين عامائها . 

والحققة أن الكتاب ترك أثراً طيا في أذهان العذاء » فوصفه لان الدين بن 
الخطيب: بقوله : « وهو أتهل* ما صتّف وما يدل على تقدمه في العرسة م 9١23م‏ 





٠١و أسرار المربيه : وم 2 5و2‎ )١( 

6 انظر الممتع ٠‏ غم ٠‏ والرصف ص وه (0) ص..م (4؛) ص ”م١‏ 
() ص وم" (3) س 5و١‏ (؟) ص ٠١١‏ (ه) ص جبم 
)1 ص ”٠ع‏ 000 ص ١ ص)1١( ١/5‏ (؟١)‏ الإحاطة ١/.٠م‏ 


ناص - 


ومثل هذا الوصف تدم قي البغية 2٠"‏ » م ترك الكتاب أثره الواضح في الكتب 
التي جاءت من بعده » فقد نقل المرادي عنه في « الني الدالي » أ كثر من أربعين 
موضعاً » تمل ثقل ابن هثام عنه خمة مواضع في المخني 9" > كا نقل عنه أبو حيان 
5 البحر الحبط » والأثعوني في شرح الألفة » والسيوطي في الأشباه والنظائر » 
والأزهري في شرح التصريح على التوضيم » وابن السمين في « الدر المدون » . وليس 
من مك أن الكتاب كان يؤلّف المرجع الرئسي لككل تمن”' بحث في الحروف بعد 
لمالقي » ومن هنا كانت مادته ورصده اعافي كل حرف المرجع الأول للكتابين 
لذبن ظبرا من بده وأعني هما : الني الذاني ومغني الابيب 2 فهو الذي 
نتمم لما الطريق . 


وآخر دعوانا أن الخمد ثُ رب العامين 





)0( اليقئة ١/9+؟‏ )0( المفتي : ولء لام ه15 2052 كلام 
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ماسم . )0 


الجد لله “مدبر الأشاء ومكمبها » ومقدار المدمح ومقسمبها .0 ف ومعلمها 
ومخصص عربيّتها بأففل الأمم وأكرمها » الذي جعل الكلام خصعة البشر » 
وأظبر بها ''" نظر الناظر وعبرة المعتبر » وضمّته © من المعاني المدئة » وفضائل 
المحكمة مالا يصل [ إله ] فثم أمنّة ولا يبتدى إلى بعضه إلا بعد أُمتة ع 
وصلى الله على مد رسوله المحمود ؛ الخصوص "ا بالشفاعة في اليوم المشبود » صلام” 
تبلغنا دار الخاود » وتوثنا من منازل الحل الموعود » وعلى آله وأصحابه الذين 
أو فوا بالعبود » فأضحى الدين دم أرئق معقود » ماهع” تام ذو ركام » 
وصدح حمام” في “يشام ”" 2 وسانّم أشرف وأزكى سلام . 

وبعد »2 فإرف لان العرب لا كان أشرف الألنة وسش شاش *'ها اتسباع 
فبلمه أحسن سندشنة » إذ منه يُدرصّل” إلى مقاصد الشرع في أحكامه » وأغراضٍ 


قراعد العلم وأعلامه » وكان مقسّماً إلى تقسيمه المعروف © من الأمماء والأفعال 





. خرم في الأصل‎ )١( 

(؟) خرم في الأصل ٠‏ يحتمل أن يكون « وخالق الأللنة » . 

(0) أي : أظبر هذه الخصيصة. (4) أي : ضمّن الكلام . 

(0) الأمة : الحين في الدهر .2 (1) في الأصل « الخصرص الحمرد » , 
(؟) العام : شجر طيب الرائحة . 


(ه) الشنتشدة : العارة الغالية , 


والحروف »© وكائت اللروف” أ كثر دورا » ومعالي معظمها أسْدا غ-.را » وثركيي* 
أكثر الكلام علها » ورجوعه في فوائده إلها » اقتضى ما خطر من النظر أن. 
أبحث على 23 معانها » وأطالع غرض الراضعين فبها » فوجدت” مهم تمن" أغة.ل” 
بعضها وأهه.لى » ومن تسامح في الشرح وتسهل » ومن اختصر منها وأسبب » 
ومن ركب البسط وبط المركب » ومن شتت الفداظها وعكد > وأطاله 
الكلام لغير فائدة وردد . ْ 

فدعافي الغرض” الخاطر” » والرفةق* العابر' » أن أؤلف” فيا كتاباً يشتمسل على. 
شرحها » وإيضاح ماخحفي” من بر'حها "! » ليشتفي صدر” الناظر فيه على المأمول > 
ويقده إن شاء الل إن أخذه بالقسبول . 

وسمله : « رصف المباني في شرح حروف المعافي » ليكون اسمله وفق 
معناه » ولفظه مترجماً على فحواء "" » ونظمته” على ترتيب حروف المعجم » ليحكون 
في التأليف أتبل » وعلى تفبّمه أسبل » وذكرتة ... منا"' على ماهو عليه 
في النطق من حرف واحدد وأزيد » حى التهيت” إلى آخر حرف فيه » وعلى 
الترتسب " المذ كور أتْبعكت” أول “درف منه إذا كان مر كيا ‏ مايليه » 
من ذلك الترتب » وماكان ناقصا ( هن حروف المعد_م وما كان ) “' مر كبا 


َّنّت” علمه ب مغل . 


. ولعل الصواب : عن‎ ٠ » كذا في الأمل : «عل‎ )١( 

(؟) البراح من الأمر : البين الواضح . 

(ع) قوله : « فحراه » غير واضح في الأصل . 

(:) خرم في الأصل ٠‏ يحتمل أن يككون : « الحرف هنها » , 
(ه) قرله : « الترتيب » غير واضح في الأصل » 


(5) هابين ( معترقين ) غير راضح في الأصل. 


سسا ب سم 


ويثّنت” ذلك كله يملا ومفصّلا على ما|... ١‏ به الجهلث » وحمل على 
بسطه وتقصبي موارده اطِدأء وانييت” في ذلك ... '' » لتكون للككتاب المزيٌة” 
على ماسواه » وإما الأحمال” بالنات ولكل امرىء مانواه » والل عز وجل 
أسترشد” إلى مايرَسْد” » وأستعضده فيا أقصدء فا المفترتع” إلا إليه » وما التوكل” إلا 
عليه » إليه أفزع' وعليه ألوكل” » هو تحسبي ونيدم المؤمل؛ . 

فأقول” واه المستعان : إن الغرض" " من هذا الكتاب بتأنتى في مقصودين: 
الأول في الكلام في حروف المعاني على اجملة » والثاني في الكلام فيا على التفصيل. 


المقصود الأول 
يتحصّل” الكلام فيه على ثلاثة فصول : فصل في حمة المروف التي. 
تألفت في هدا الكعتاب مفردة” وهر كبة 34 وفصل في تقسم المروف المد رم- 
إلى العامل وغيره 4 والعامل إلى أنواع عمل من رفع ولصصب وخفضص وحرم 3 
مختماأً أو مشتركا » وفصل في تسمية المروف المذكررة من جبة معانها بالاتفاق. 
و الاختلاف أحسها اصطلم علبه النحكويرن . 


المقصود الثاني 
في ذكر المروف المذكورة على التفصيل وشرح معانهيا حرفا حرفاً ». 


ونوعاً نوعاً » وهوضعاً هوضعاً » على الإفراد والثر كب » على مأتقدم من 
الترتب » على مابلغ إليه العل' » واتتهى إليه القيم' » وال" الموقق ينه وتطوال . 


(1) خرم في الأصل » يحتمل أن يككون : « سمح »> . 
(:) كلمة عغرومة ل أتبينها ١.‏ (») قوله : «الغرض » غير واضح في الأصل . 


# سد 


الفصل” الأول من المقصدود الأول : 

اعلم أن" حة اروف في هذا الحكتاب خة” وتسعون حرفا » منها ثلاثة” عشيرء 
«مفردة” » واثنان وغانون مر كبة » 

أما المفردة فالألف” والحمزة والباء والتاء والكاف واللام والمم والنون والفاء ٠”‏ 
والين والحاء والواو والماء . 

وام المر كبة” فبي : أجل وإذ وإذا وإذن وأل ولا" وألا وإلى [ وألا" ] وإلا” 
وأم.وأمًا وإما وأمًا وإن' وإن" وأن' [ وأنة ] وأنا وآنت وأنا وأنتم, وأنتن و أو 
و أكيا و إي وأباوأيًا و[ وأصبح وأمنى ] ويل" وبل وبلى وتم وجلل وجِتَير 
وحتى وحاثى وخلا وذا ورب" وكأن“' وكلا وما وي ولاو لكين" و لكنة 
د ولمنّا ولّن* ولو و لوما و لولا ولبت ولس رما ومدذ ومن' ومن" ومنذ 
ومع ونحن ونعم وسدا وعل وعلى وعن [ وغن ] وفي و قد وسوف وها 
وهل وهلا وها وهو وهي وما وثم وهن و واووي ويا . 

الفصل” الثاني منبا : 

اعلم أنة اروف المتقدامة” الذكر تنقسم ثلائة أقسام » قسم” عامل” لاغير » 
وقسم” غير” عاءلى لاغير » وقسم” جائزه ل نكون عاملا وغير عامل . 

قالعامل' لاغير” من المفردات حرف وهو الباء... '' » ومن المر كبات|اثنان 
وعشرون حرفا وهي : إذ ‏ بشرط أن يكون معها ما وإلى وحاثئى وخلا 
ورب” و كأن وك ولكن” ولم وان وليت [ ومنذ ] ومذ وإمن' ومن" ومع 
وعدا وعن وعلى وعل وغغن” وفي. 





, قرله : «الفاء » غير راضم في الأصل‎ )١( 
. رسبذكر هرة أخرى‎ ٠ (؟) ذكر' هذا الحرف منا إقحام” من الناسخ‎ 
. كلام غيد واضح في الأصل‎ )( 


وغير العامل لاغير من المفردات #انية أحرف وهي : الألن» والهمزة” واليم 
والنون والفاء والين والهاء والياه » ومن المر كبات سبعة” وأربعون حرقاً وهي : 
أجل" وإذا وأل وألا وألا" وإلاة وأم وأما وأمنا [ وإمًا ] وأنا وأنت وأنها وأتم 
وأنن' وأو وأي' وإي وأا وإنًا ويجل* وبل ويلى وثم# وجلل وجار [ وذا ] 
وكلا” ولككن' ولو ولوما وثحن ونعم وقد وسوف وها وهما وهل وهلا" وهو 
وهي وثهما وهم وهن و وا.ووي ويا . 

والذي يحوز* أن بحكون” عاملا وغير” عامل من المفرد'ت أربعة أحرف. 
وهي : التاء والكاف واللام والواو » ومن المركبات اثا عشر حرفا وهي : 

إذن وإن وإن" وأن” وأن' ولن وحتى وتما ولَمًا ولولا ولس وماولا . 

وتنقسم العامة" من هذه الحروف » لازمة” كانت أو غير لازمة »منجبة هلبا ؛أربعة” 
أقسام : قسم” عامل” رفعاً ونصاً في الأسماء » وقمٌ عامل جِنَر! فيا © وقسم 
عامل” نصبأ في الأفعال » وقسم عامل” حزما فيا . 

فالعامل” رفعاً ونصياً في الأسماء توعان » كلا ها مر كي” : نوع” يرف ساع” 
الامم وينصب” ابر" » وذلك ثلائة' أحرف وهي : ما" ولس ولا عند 
بعضهم » ونوع' ينصب الاسم ويرفع' اكير وذلك تسعة” أحرف وهي : إرء_" 
وأنه وإن' وأن' "' و كأن ولكن وليت” ولعل وغن" . 

والعامل' جر" فها من المفردات خمة* أحرف وهي : الباء والتاء والواو 
والكاف واللام » ومن المر كبات سبعة عششر حرفا وهي : إلى وحاثى [ وحتى ] 
وخلا ورب" ومذ ومن' ومن' ومند ومع وك ولرلا ‏ على رأي - وعتل” 


وعدا وعن وعلى وفي. 


)02( قرله : 2 رهي ما « عبر واضح فٍِ الأصل ٠.‏ 
)١(‏ يقصد : إن رأن الحففتين من الثقبلة . 


. والعامل' نصاً في الأفعال خمة* أحرف مر كبات وهي : أن" ولّن”* وإذتن* 

وكيا وي . 

واعامل” فيا حزما من المفردات حرف” واحلدث وهو اللام”. ومن المرصكبات 
أأربعة* أحرف: وهمي : لم ولمكًا وإن' وإذ" مقرونة” ب «ماء . 

الفصل الثالث منه : 

اعلم أن هذه المروف التقدمة الذكر َه ثطلم' علها باصطلاحات تسمتّى ببا 
عن جية معانيا في الكلام وهي كثيرة . 

فنا نوع” يسمى حروف الكف وهي : الألن وما'"' في بعض مواضعها » ونوع 
بسمى حروف الإباع وهي الألف والواو واليساء » وتسمى حروف” الع" ع 
وتدمى حروف الزيادة » وتسمى مع المهاء حروفت الورقف » وتسمتى معبا 
حروف” الإطلاق/ في القوافي » وتسمتى حروف التثئية وابمع دون الحاو » ونوع” 
يمى حروف الاستفهام وهي : الحمزة وأم المنفصة وهل » ونوع يسمنّى حروف” 
المذارعة وهي : الهمزة والتاء والنون والباء ؛ ونوع” يسمى حروفت التأنيث وهي : 
الألفٌ والهمزة والتاه» ونوع يسمى حرف الندبة والوصل والفصل وهو : الألفغ 
ونوع سدنّى حرف التعدية وهي : الحمزة والباء ونوع يسمى حرف تقرير وحرف 
وخ وحرف ثقل.وهو : الهمزة » ونوع يسمى حروف تنبيه وهي : الهمزة 
وأي' ويا وها وأنا وألا ووا وها ووي" »ويمى ماعدا و ها , وعدا , ألا ع 
و« وي » حروفا نداء » ونوع يمنّى حروف شرط وجزاء وهي : إرل* 
وإذ - مقرونة ب وها ء وإذث' » ولا يفارق المجواب إذن' » ونوع يسمى 
حروف” جواب وهي : إذن” وأجّل ويحل وجل وجثر وبل ونعم وإن" وإي» 


ونوع يسمى حرف مفاجأة وهو : إذا ؛ ونوع” يسمى حرف تعريف وهو : أل » 





. قوله « ما » غير واضح في الأصل . (؟) قوله : «العة» غير واضم في الأصل‎ )١( 


ماب 


ونوع يسمى حرف غابة وهو : إلى وحى »2 ونوع” يسمى حرف استفتاح و يازمه 
التنيه وهو : ألا » ونوع يسمّى حروف استثناء وهي : إلا" وحاثى وخلا وعدا » 
ونوع” يسمى حرف عرض وهو ألا وأماء ونوع يسمنّى حروف تحفيض وهي : 
ألا ولوما ولولا وهلا" » ونوع يسمتّى حروف” تفصيل وهي : أمنًا وإدا وأو » ونوع 
ِسْمنَّى حروف تو كبد.وهي : أن" وإن' مثددتين وعّففتين والباولا) وماولا الزوائد 
في النفي واللام والنون مثددةة ومخففة © ونوع يمِّى حروف عطف وهي 

ألواو والفاء وم وحتى وبل ولا ولكن وأو وأم وإمثًا ؛ ونوع سمّى حروف 
قم وهي : ال-اء والواو والتاء واللام ومن يفم المم وكسرها - © ونوع 
سمى حرف عام وهي : النون والتئون ؛ ونوع سمى حروف اتداء وهي : 
إن" وأن' و كانه ولككن' وليت ولعل” إذا دخلت على كل واحد مها د ما » » 
وإن' خفيفة » ولكن' مثلها ء وهل وحتى ولولا إذا ولي جمييعما البتدأ واخير » ونوء” 
يسمى حروف نفي وهي : لم ونا ولن' ولس وما ولا في أحد معائه| » ونوع 
مّى حرف تقلل وهو : رأب* وقد » ونوع يسمى حرف سبب وهي : الباء 
واللام وي » ونوع يءنّى حروف الجواب وهي" : الراو والفاء وإذن"' » ونوع 
يسمى حروف نصب الفعل محازا ‏ والناصب' « أن" » مضمرةة بعدها ‏ وهي : 
الفاء والواو وأو وحتى ولام : ولام المحود وي - في أحد قلمها - » ونوع” 
يسمى حروف إخبار وهي : قد وهل بعناها”"'"' » وتسمّى وقد حرف تحقق 
وحرف توقع © ونوع يمنّى حرف تعظم وهو : المم © وترع بمّى حرف 
زجر وردع وهو : كلا » ونوع يسمى حرف خطاب وهو التكاف » والتاء 


في أنت وأخواته » ونوع يسمى حرف تشبيه وهو : العاف وكأن » ونوع 


(1) قوله : « والباء » غير واضح في الأصل . (؟) قوله : « وهي » غير واضم في الأصل . 
(©) في الأصل : يمنى ها. 


سمي مصدرياً "وهو : أن“ وأن وما وي » ونوع يسمى حرف عبارة وتفير 
وهو : أن' وأي*2» ونوع يسسشّى دعامة وهو إننّا مع المضمر » ونوع يسمى 
حرف إقراب وهو : بل ويلى »> وترع يسمى حرف شك وإهام وتخيرا"ا 
وإباحة وهو أو" وإما » ونوع يمى حماداً أو فصلا وهو : أنا وأنتة وأنتٍ 
وأنها وأتم وأنتت" ونمن وهو وهي وها وهم وهن" » ونوع يسمى حرف تنفيس 
وهو : السين وسوف ©» ونوع يستى حرف استدراك وهو : لعن ولكن” 2 
ونوع سمى حرف وجوب لوجوب وبالعكس » وحرف امتناع لامتناع وبالعكس ». 
وهي : لر ولولا ودا » ونوع يسمى حرف تمن وهو : ليت © ونوع يسمى. 
حرف ترج وهو : عل وغن” بعناها » ويسميان حرفي توقع © وتوع يسحّى 
حرف أتداء غاب في الزمان وهو : مل" ومنذ »؛ ونوع مى حرف ابتداء عاية 
في المكان وهو : من » وتسمى مع الباء حرفي تعيض »2 ونوع يسمنّى حرف 
مصاحبة وهو : مع » ونوع يبسى حرف مزاولة وهو : عن © ونوع يسمى 
حرف وعاء وهو : في » ونوع يسمى حرف استعلاء وهو : على . 

فبذه جة” ما ظبر لى من تسمية هذه اطروف في الاصطلاح يحسب مراقعها في. 
الكلام » وإذا 'فبمت المعاني فلا تمشاحة في الألفاظ . واف الموقق ينه 


انتهى المقصوة الأول بعون الله 


المقصود الثافي : باب الألف والحمدة"" 
وهما في المعنى واحلث » إلا أنه إذا كان ساكناً مد الصمرت » وسمّى ألفاً, 
ومخرجه إذ ذاك من وسط الطْلق » وهو حرف” هار » وإذا كان مقطعاً يسمى 
)١(‏ في الأصل : « تحتير » وهر تحريف. 


0( انظر ف الألف والحمزة : ابن بعش ه١6١‏ ؛ الجن الداني : الورقة با 6م5»ء 
المغني 6هغ ]٠١.5‏ 


ههزة » ورج حيئذ من أول الصدر » وهذا هو المح من أمرهها وهو 
مذهب سسويه'١‏ ' وأكثر الحققين من أمّةَ التحريين . 

وزعم بعض المتقدمين ‏ وهو الأخفش"' ومن ابعه ‏ أنة الهمزة غير الألف م 
واستدل” على ذلك باختلاف مخرجها © كنا تقدام » ولا حسئة فيه » لأن م التون 
الساكنة “غنة” في الحيشوم مع ارتفاع طرف اللسان إلى اللنك الأعلى » والمتحركة 
مخرجها من الف » هم ارتفاع للان أيضاً إلى المنك!؛' الأعلى » هن غير أن تكون 
فيها *غنة” خالصة » وقد اتفقنا على أنها نرن . 

والدليل / على أن" الأاف هي الهمزة سُئان : 

أحدها”' : أن إذا ابتدأنا بالهمزة على أي صورة تحر كت" ء من الضم 
أو الفتم أو الكسر » كتتثناها ألفا ؛ لا خلاف بين جميعهم في ذلك نحو : أ*نك 2 
وإثمد'" ع( صم" 

والثالي" : أننا إذا نطقانا يحرف من حروف المعجم فلا بن من النطق 
بأرل حرف منه في أول لفظه نحو : باء وتاء وجم وحاء إلى آخر حروف المعجم 


)١(‏ عمرو بن عثان ؛ قارسي الأصل ٠‏ إمام النحاة وتليذ الخليل » له « الكتاب » أشهر 
مصتف في النحو ؛ توفي سنة هل مءانظر أخيار النحوين المصريين : للسيراني باس ؛ تزهة الألباء 
٠‏ ءاليقية م/ة ؟؟ 

(؟) سعيد بن مسعدة » صاحب ديبريه رراري كتابه ٠‏ من مدرسة البصرة » غير أنه 
خالف ميبويه في كثير من المسائل » له : كتاب المسائل الكبير » المقاييس » الاشتقاق » توق منة 
*انظر :اخبار النحويين البصريين للسيرافي : 5م » النزهة مم٠‏ ء البغية .و 

(؟) انظر : سر الصناعة 44/٠‏ () قوله : « الحنك »غير راضم في الأصل . 

) م( انظر : سر الصناعة 3/١‏ أ 

() الأبو : خرص القل. (؟) الإمد: حجر يكتحل به . 

(؟) هذه بعض لغاتها ٠‏ انظر اللسان : (صيمع) . 

()انظر : سر الصناعة ١/اع‏ 


ولا كنا نقول : ألف 4 فتتكون الألف في أوله علمنا أنه كائر اروف فيا 
ذكرنا . ولكن لالم يكن النطق بالالف في أول اللفظ ساكنة” تمر" كتت“* للابتداء 
بها فصارت همزة” وكان لها إذ ذاك عغخرج” غير مخرج الالف » وكانا في المعنى 

واحداً » ولذلك وضعها واضع حروف المعجم أول المروف همزة" » ووضعها مع 
اللام قبل الباء ألف] » ولوضع ذلك اختصاص” باللام لس لغيرها من حروف ” 
المعجم لعلة'٠'‏ تذكر في باب « أل » إن" ثاء الله » فإذا ثبتت” هذه المقدتمة”» 
فهذا الباب يثتمل على فصلين : أحدثها الألن والثاني الهمزة . 


فصل الألف رمعانيها ومواضعبا في كلام العرب ""' 


اعلم أنة الألن تنقسم قسمين : قسم” أصل” وقسم بدل” من أصل » فالأصل 
ها في كلام العرب ثلاثة عششير هوضعاً : 

الموضع الأول : أن تكون كامّة عن الإضافة » تقول : لبت" بين وقتي 
الظبر والعضر وبين أوقات النهار » ثم تخل” الألف بين « بين © وما أضفت 
إليه فتبطل” الإضافة » وبرتفع ماكان مضافاً إليه بالابتداء » فتقول : با وقت 
الظبر حاضر” مَلدّدَت” » وبينا زيد قات أقهبل ممرو » والأصل” : بين أوقات 
قيام ”"' زيد أقبل جمرو . وأكثر ما يأتي في الشعر » م قال الشاعر؟؟ : 


)١(‏ انظر : سير الصئاعة ١إوع‏ اءهة 

(؟) عداد صاحب الجنى الداني أقساما عشرة للألف ثم قال : « فبذه الأقسام المشرة لايتبغي 
أن معد منها شيء في حروف المعالي » انظر : الجنى 9+ 

(؟) ضبطت في الأصل بالذم ٠‏ والصراب ما أثبتناه . 

(؛) تسب في الكتاب ١1/١‏ إلى رجل من قيس عيلان» رهو في سر الصناعة 50/١‏ » 
وابن يعيش 4 لاو ؛ واللان : ( بين ) ٠‏ واطجنى 55 ء والمفني 45١‏ » والحمم 511/١‏ ء وشواهد 
المغني 054 . الرفضة : خريطة حمل فيا الراعي زاده » » والزاد : هاتقتدح به النار . 


ماه اند 


١_فبينا‏ نحن ترقيّه أتانا مُعَلقَ وفضقر وزتاد راعر 
وقال آخر"" : 

؟فبينا إنعاي” يَرْتعينَ “ميلة ١‏ كمَشيالتذارئفي المُلاء اليدب 
وقال آخر"؟ : ٠‏ 

#-بينا تائيه الكماة وَروغه 2 يوما أتيمّ له كمي سَلْفَهٌ 
برفع « تعائقه » وخفضه » فالرفع على ماذصكر والألف كأقتة” » والحفض 

على الإضافة » والألف إِساع” افتحة « بين » وهو من الفصل بعد هذا . 
الموضع الثافي : أن تكون" إشاعاً للفتحة إذ' تود عنها إذا مم الصوت* 


بها » وأكثر ذلك في الشعر » كقول الشاعر ©" : 


ْ. :5 55 2 ره :6 2 ١ ٠.٠‏ 
4- ينباع منذ فرى غضوبرجسرةٍ مشدودؤمثل الفنيق المقرم. 





)00 البيت لامرىء القيس ٠‏ وهو في ديوائه ٠ه‏ , النماج : إنآث بقر الرحش ؛ والخملة 0 
رملة قبا شحر ء والملاء : الملاحف البيض ٠‏ والمبداب : ذو البدب . 

(؟) البيت لأبي ذؤيب » وهو في ديران الهذلبين ٠ ١8/١‏ ورراية « تمي » فبه: « جريء» ء 
والخصائص +/؟؟١‏ ء وسر الصناعة 5؟ ٠‏ والأسان : ( بين ) دان يعيش 6/6س ء رالغني ١ا+مء‏ 
وشواهد المغني ١‏ ولا ء الخزانة ؟/باوم ٠»‏ الروغ : الخاتلة في الحرب ٠‏ السلفع : الشجاع الخرىء . 

. (م) في الأصل : « يكترن » وهو تصحيف , 

(غ) البيت لعنترة » وهو في ديوانه ٠١»‏ ؟ ؛ ورواية « مشدردة » فيه : « زيّافة » أ رهور 
في شرح القصائد عم ء والخصائص 1/6؟١‏ » واللسان : ( بوع ) » والانصاف 8؟ ؛ والخرانة 
1/5 . بالذفرى : العظم خلف الأذن » والغضوب : هي الناقة » والجسرة : الطويلة العظيمة 
الجسم » والزيافة : السريعة » والفنيق : الفحل المككرم والقرم : الفحل الذي يترك من العمل 


ويودع للغراب . 


1 كك 


3 


وقال اخر""' : 
4 قالت وقد خرت عل الكلكال. ياناقي ماتأت من نال 
وقال | آخر" : 
5-أعوذ بالله من العقراب القائلات عقد الأذناب 
فأشبع الأو ل فتحة الباء من « يتبع » والثاني فتحة الكاف من ١‏ الكتكل .. 
والثالك فتحة الراء من «العقرب » »© فتوائّدت عنا الألف كما ترى . 
وأما قلي" : 
2 1 ره و 1 ل 
لا-لو أن عندي مائتى درهامر لانتعت عبداً في د جذام 
فلس هن هذا الاب » وإعا «درثم » ودرهام لغتان » ,قال ف جبع الأولى : 
درام » 5 و مجر ع1 و١‏ هجارع 2 » وفي تمع الثانة : دراهم 4 . 0 جائياب 4. 
و وجلايب "اع 6 والأولى أكثر » وعلى الثانية قول الشاعر "3 : 


8- تنفي يداها الأصىفي كل هاجرة << نف الدراهيم تثقاد الصياريف 


.: ل أعتد إلى قائه » وهو في امحتسب 15/6 برواية : ما جلت من يال » راللان‎ )١( 
, والجني ودء والأشموني همع . الكلكل : الصدر‎ ٠ ) كلل‎ ( 

(0) لم أمتد إلى قائله . رهو في اللسان : ( سيسب ) ٠‏ والتني ؟١غ‏ . 

(©) ل أعتد إلى قائله » وهو في سر الصناعة 8؟ » ورواية الشعار الثاني فيه : 

لان فى آفاقها تخاتامي 
(؛) المجرع: الأحق . (ه) في الأصل : « جلاليب » رهو تحريف . 
)١(‏ البيت للفرزدى » وهو في ديوانه داه ٠‏ والكتاب ١إوعء‏ رسر المتاعة اإدكل. 

والخصائص +١6/‏ ء وأمالي الشجري 55١/١‏ *» واللسات :( صنم ) » والانصاف 0ع » وابن. 
عقيل م/4؟ » والخزانة 04 . تلفي : تطرد وتبعد » تنقاى : مصدر تقد إذا ممّز رديئها من, 


حدما , الصاريف : ج صيرف وهو الخبير بالنقد , 


وأمتا « الصاريف » فجمع « صيرف » » لكنه أسبع الكسرة فتولّدت" 

عا الباء” كما قال" : 

4 مك الس يماحييت فإن أمت يحيّك عظم قِ التراب تريب 
أراد : « ترب » » وكا تتولّد الالف عن الفتحة في نحو ماذكرء والاء” 
عن الكسرة فيا ذكر أيضا وأشاهه » كذلك 5 تنود الواو عن الضمة إذا أشعت 

كقول'"ا : 

٠-الله‏ يعم أنا في تقلينا يوم الفراق, الى أحبابنا صو 
أن حيعًا أ: ثنى الهوى بصَري <١‏ من حيت ماسلكوا أدثونا نظو ” 
أراد : 8 أنظر 0 فأسشبع حرة الطاء فتولدت عنها الواو 4 وباب ذلك ك2 

خرورة الشعر » وأما فصبح الكلام فلم يأت إلا في ١‏ أنا » التي هي ضير المتكلم 

المرفوع إذا كان بعدها مره 34 نحو :1 أنا حج و3١‏ أنا أخرج 4 لق و أنا 

إذآ أكرمك » وهي قراءة نافع بن ألي نعبم!؟! » على خلاف عنه في المكورة » 





(1) ل أقف عليه, 

(؟)! أعتد إلى قائلبما وهما في الاصائص 45/١‏ * و25 داتبرءع/ع؟١‏ د ء والرارية قف 
« تافتئنا » ر « بسري » عرشا من «تقبلنا» ر « أثنى » ٠»‏ دمر الصناعة .م ء واللسان : صورء 
.رالاتصان م» - 4؟ » والمتع د٠١‏ ء والتني 4.0 » وشراهد الغني ٠٠؛‏ » والخزانة 
0 . والصور : ج أصور ٠»‏ وهو المائل المنق 

4/١ رانظر : المنصف‎ ٠» ٠0 المقرة‎ (0 

(؛:) أثبتها نفم واين أبي أويس» دمائر القرثاء على حذفها في الرصل » انظر : القرطي 
٠١9+‏ وأبر حيارن ؟/8ى؟» بالتثر /؟؟ ٠»‏ . وثافم أحد القراء السبءة » ثقة ٠‏ انتبث 
:ألمه رئاسة القراءة بالمدينة » انظر طيقات القراء ؟/. مع 


وأما مع غير الحمزة فلا 'تمثُ إلا في الضرورة » كقرل"! : 
١١‏ - وكيف أنا واتتحال. القوافي بعد المشيب كفي ذاك تمارا 
.و كقول الآخر"" : ش 
١*‏ ب أنا سيف العشيرة.فاعرفوق تميدا قد تذريتة السناما 
وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى : و وتظئون بالل الظنونا"" ع 4 و فأضلُونة 
السبيلا"' » , و وأطعئنا الرسولا *» » لأمّهم جعارها من باب إشْباع الفتد-ة وتوللد 
الألف عا » والمحيح أن" الألف في رؤوس هذه الآتي كالألف في القرافي » 
وهو باب” آخر بذكر بعد هذا إن ساء الله . 
ا موضع الثالك : أن تكون علامة التأنيث » وهي قسمان : قسم” مختص” بالتأندث 1 
وقسم سن” التأنث . 
فالذي مختص؛ بالتأنيث الألف الواقعة” طرفاً في الأسماء » زائدة عليها لا أصلية | 
كألف (ما) ولا متقلة عن أصلي كألف عصا ورحى » ولا ملحقة بأصلى كألف 
علقى ٠‏ ومعزى » الملحقين يجعفر وهجدراع » وتككون في الثلافي كحيلى وسالى, 
وضيذى"" * في الرباعي» كقتر قرى'"' » وجسسجبى 117 » وفي ال امي كقتبامثرى 37٠!‏ , 


)0 البيت للأعشى وهضفطو ف ديوانه مو ؛ وابن يعيش 0 ٠»‏ واللسارن * 
( نحل ) . والأصل : والتحالي . 

69 البيت ليد بن ثور ء وهو في ديواته + م؟ » والقصف ٠ ٠/١‏ والمقرب 1 8 
دان يعيش -/+ه » واللسان (أتف) . وتذريت : عارت ٠‏ وفي الأصل : « تدريت » وهو :صيسصف , 
)ع الأحزاب ١٠‏ )5 الأحزاب بود )( الأحزاب د 

() التلثقى : ضرب عن الشجر . 

69 ضيزي : قمة ضيزى : لاقصة . 

(4) الترقرى : الضحك إذا استغرب قيه وهدير اليعير وصوت الحام » وأرض بالمامة . 
(5) الجحجبى : حي من الأنصار . )٠١(‏ القبعثرى : العظم الشديد , 


اهوت 


واضبغتطركى'١'‏ . 
وتكون في المنث الافظي والمعنوي » وفي المذ كر المعنوي كضبغطرى وفي 
المفرد ما ذكرء وفي المع كج جلى جمع حتجل » وفي المصادر كالركجدمى والداعوى » 

( وفي غير المصادر م ذ كر )""' . 
والقسم بين للتانيث هي الألف التي بعد هاء الإضمار المؤنث نحو : ضربتها » 

وأكرمتها » والأصل؛ في المذكر في الحاء : الضم مع الضمة والفتم مع الفتحة 

والكسر مع الكسرة » نحو : ضربته » ومررت به ء والواو واللاء بعدها دليلان 
على التذكير » وفي المؤنث الحاء المفتوحة بعد الفتم وغيره وهو السكون » والألف 

بعده لبيان التأننث » مثاله ماذكر'" , والهاء الأصل في الميع » بدليل أنها ”©) 

تحذف الواو والالف والياء في الفرورة إذا كان" قبلا متدرك” » وتبقى الحاء 

يحركاتها » قال الشاعر"" : 

٠‏ أَعَلَقْت بالذثب حبلا مقلحله الحق باهلِك واسلم أياالذيب 
أما تقود به شا فتاكأها أوأنَتبِيمهلدىبعضالأراكيب 
أراد : « تيعبا » » فدذف الالف وأبقى الفتحة دلالة علها » ثم حذف 

المركة تخفيفاً » يا قال الآآخر في المذكتر » حين حذف الواو » وأبقى الضمّة 


- 8 
تد ل علمالةا : 


(1) الضبةطرى : الرجل الشديد . (؟) هابين ( قوسين ) على هامش الأصل , 


)0 أي : ضربتها وأكرمتها . (4) الضمير للقصة او الثأن 
(0) لم أهتد إلى قائلبما ء» انظر : اللسان : ( ركب ) ٠‏ الخزانة ؟/5١4‏ ء شواهد 
الثافية ٠غ‏ ؟ 


(1) البيت للشحاخ وهر في ديرانه دم والكتاي ا ٠‏ والخصائص ا » رالائمانف 
5أه » والخزانة ؟إحنء . يضف حاراً وحشيا » والوسيقة : أثثاه 0 والزمير : الغناء في القصية . 


0 1-1 


له زجل كأثه آصوت حاو إذا طلب الوسيقة أو وزمير 
ثم حذف الآختر المركة” » فبقي الضمير ساكنا تخفيفاً » فقال! : 

8 - وأشر ب الماءمابي نجوه عطش إلا لأن عيوتة سَيْل واديها 
وقال كغر"؟ : 

ذخ 00 وَنضّواي مشتاقان_ له أرقانر 
وأبعد' من هذا قرول" : 

١‏ - فبنياه يري رَحلهقال قائل: ‏ لمن بَمَلَ رخو املاط تجيب 
أراد : « هو » فحذف الواو محر كتها . وكذلك فعلوا في هاء الضمير 

الملكورة كقرل! : 


سس 5م 5 قوذ - 
1١‏ غفلت 3 أتت تطلبه فإذا هى بعظ-أمر ودما 





» ١١؟/« أهتد إلى قائله » رهو في الخصائص م١ ء واللسان : ( ها) » رالطزانة‎ 4)١( 
و١ والدرر الأرامم‎ 
قال في الخرانة بال : اختذلف في نبته بين أبي مم 5 أبي قدس وتمرر بن‎ 08 ١ 
: أبي حمارة وجواس إن حبان » وصدره‎ 
فظلت لدئ' البِيْت العتيق أخيله‎ 
» ؛ رالمقتضب ١مو+ - 7 ؟ . ونضراي : صاحياي الهزيلان‎ ١١2/١ وهر في الخصاتص‎ 
. والضمير في « 4 » عائد إلى البرق في بيتر قبله‎ 
(؟) قال في الخزانة ؟/1و» : البيت للمُخلتب الملالي أر المْجّيّر الساولي » وهو في‎ 
وأمالي الشجري 6/ه١؟ » ,ابن يعيش ١/هه ء راللسان: (ها)ء‎ » </١ الخصائص‎ 
. والبلاط : عضدا البمير‎ ٠ والانصاف ١١ه , ريشري : يبيمع‎ 
والبحر‎ ٠) (4؛) ل أهتد إلى قائه » وهو في أمالي الشجري /4+ ء «اللات ( أي‎ 
الحبط اإحدكء والحمع دوع‎ 


ثم قال' الآتخر"؟ » فحذف الياء بحر كتها : 

57 7 7 7 دان لسعدى إِذْ ومن قواكا ثلء‎ ٠ 

أراد : د هي » » وهو في باب الواو والياء أكثر مه في بإب / الآئ 1 
لثقلها وخقها"؟" . 

وما تخرئ تخرى قوله : هأو أن تسعه '» في اليتين المتقدمين ما حتكى الفر بيد 
من قول بعض العرب : « بالفضل ذو فصل لله نه والكر امة ذات ت أكرسمم 
اشن" 22 > أراد : بها ء ذف الألف وتقل حر الحاء إلى الباء وهو شَاذ 
لاقباى عليه 

الموضع الرابع : أن تكرن علامة" لتثنبة *!' » وذلك في نوعين : 

النوع الأول : الأفعال الناصبة” وأسماء الفاعلين واافعولين » إذا احتاج” قيء منها 
إلى فاعل أو مقعول لم يس فاعك بعدها » نحو : ضربا الزيدان » ويضربان 
الزيدان » ورحلان قاتمان أيواهما » ورحلان مضروبان أبراهها » والأمل في تلك 
الأفعال* » والأسماء المذكررة مول عليها لوقوعها موقعها في ذلك . 

فهذه الألف إذا تقدمت' على الأسماء فهي عند الصريين علامة التثنة '" , 





)0 م أدتد إل قائله ٠‏ وقبله في الخزانة «لحوعء: 
سيه كه لو 20 0 
هل تعررف الدار عل تبراكا 
رهو قٍِ الكتاب ا" » والختصائص دلقم 0 وأمالي الشذحري كإوء؟ ء والإتنصاف 
٠مدء‏ والاسان : ( ها ) » راشمع 9 »؛ بالدرر لإدىء . 
(+) أي : ثقل الواو والياء وخفة الألف . 


(؟) يبى بن زياد » فارمي الأل : إمام نحاة الكوفة » كان يمل إلى الاعتزال » وهو تاسِذ 
الكمالي » توفي منة 5م انظر : النزهة م5» البغية فنفف 


(:) ورد القرل في الأزمية ؛ .+ » والقرب ١/وه‏ » رذى وذات احمان موصورلان . 
() في الأصل : « للتأنيث» وهو تحريف . 1 


بالود م-؟ 


ومثلبا الواو [ التي لماعة المذاكر ] والنون التى لماعة المؤنث إذا اتصلت بالفعلين 
المذكوريئ نحو : ضريوا الزيدون» ويضربونالزيدون» وضربّن الهندات” »ويضريّن الهندات” 
وهي لغة” قلة”والاً كثر' حذفها كوا تومم” الضمير» وحم الضمير أن يتقدمه أمم” يعود 
عليه » ولا امم هنا متقلام فيعود عليه ) ولأن معناها يازم الفعل لازومه الآمم » مخلاف. 
تاء التأئيث فإنما مّنة لتآنيث ع “لكونه يكون” في الاسم بغير علامة كبندان 
وهنود » والثتى بعد الفعل مغلوم بلفظه ذلذلك لم منج إلى علامة في الفعل قب في 
اللغة اللشهبورة . 

وأما [غ.ير الصريين ] فبي عندهم تمائر” وإن تآخرت الأسماء » وثم في 
دلك طائفتان ٠:‏ 

طائفة نعم أن“ الأسماء بعدها مرفوعة بالابتداء » وأجمة من الفعل وما بعده 
من الألف والواو والنون في موضع خبره » وإن كانت متقدامة” ء فالمراه بها 
التأخير” , يا قال الشاعر " : 
١٠-إلىملك‏ ما أنه من' ٠‏ مارب » أبوهُ ولاكانت' قريش تصاهره 

المراد : أبوه ما أمّه من محارب . فكذلك إذا قلت : قاما الزيدان » وقاموا 
الزيدون » وفّممن المندات” ؛ فالمراد : الزيدان قاما » والزيدون قاموا > 
والهندات من . 

وطائةة وعم أن الأسماء بعدها مرفوعة على البدل من الفمائر . 

وكلا المذهين فاسد” » لأنه لو كانت تلك الأروف” ضمائرة أنماء لكر 
النطق بباء كما كثر النطق واستتتب" مع تقنام الاسماء» وإما الكثير” حذفتها مع 


+ 10+1١ وفي المنني 4؟٠ ء واب عقيل‎ ٠ ع0/٠ البيت للفرزدق وهر في ديواته‎ )١( 
. ومحارب : اسم قساة‎ ٠. واطمع لل‎ ١ وسواود الغني برهم‎ 


5 ١م‎ 


التاخير » وإثائها.قليل » حصي عنم : أكاوني البرافيث » وقاما أخواك » 
وقال الشاعر )3١‏ 


١_أَلْفِيتا‏ عينالة عند القفا 0 
| وقال الآخر "' : ١‏ 
اد اث .. 


والقام قاءا .اماع يخوران يِحْصِرْن السّليط أقارية 
وأما قوله تغالى ه وأسر”وا النجوى الذين تظامواء " ود عوا وكموا كير” 
“1 ع هم تمن حمل على القلييل امن اللختية » ديم آمن تحمل على أن" 
مأبعد الواو [ بدل ] والضمير 0 


وظموا» : د هنهم » »> كقوهم : 


منهم » ' 


والواو عائدة على ماقبلبا وتلقدر بعد 
3ط سحكن مشوان الى بدرثم » أي :هله . 


أما ما زعموا من الإضمار قبل الذكر فبو موقوف على أساء معارمة » 





: وكل هو ألله أح ") 4 وى باب تعام 


1( البيت لعمروبن ملقط كا في شواهد المنني ١‏ سم ؛ وعجره : 
اا ّ 


أولى قاولى لك ذا واقسه 


زرهر قي أمالي الشجري م١‏ ل رابن تعيش ده ٠‏ والفى 5 4*4 والشاعر نضقا 
رج يعثّره بالهرب . 


) ) البيت للفرزدق رهر ف ديوائه ةو ءرصدره 
5 2م 0018 
ولكن داق أبوه وامه 
رهر في الكتاب ٠ 4٠١/8‏ والخصائص ؟/4 ٠١‏ » وأمالي الشجري ٠ ٠١8/١‏ دابن يعيش 
“إن + واللسات : ( خطأ ) ء والمسع /.٠دوء‏ والخزانة ؟[ومم , والنثاني : المتسرب إلى 
دياف 2 قرية بالشام وسكانها الننط ل و-دوران : من أعمال دمثى : واسليط لز ٠.‏ 
(م) الأتباء م« (4) الائدة و“ 


)0( قِ الأصل د بدل مله » وهو تحخرلف 
60 المنا : هايرزن به . 


١ الإخلاص‎ 68 [ 


وبئس » نحو : نعم رجلا زيد > ويئس ردلا ممراو » وفي باب وريه » » 
نحو : رلله رجلا » وفي باب الإجمال في التنازع حو : ضربني وضريته زيدة ا 
ولتلك الأبواب علل” ليس هذا موضع ذكرها + فالإضمار” قبل الذكر والبدل” 
كا ترى . 

وأما التقديم والتأخير فبو من باب المجاز لامن باب القيقة » والمقيهة 
الأمل ؛ فلا يعدل عنها إلا” بدلل » هذا مع قلة إثات هذه اروف مع تأخير 
الأسماء عنما » وإنما الأصل المذف ا ذكرت لك أول الفصل » ومع هذا فإن 
عة التقديم والتأخير تفد علييم في أسماه الفاعلين والمفعرلين » إذا جرت على 
ماقلها لأنها لابصم فيها أن تقع أخباراً جما بعدها لأنبا من تمام ما قيلها ذحو 
رأيث رجلين ضاريين أبواهما » ورأيت رجالاً ضاريين آبادهم » ورأيت نساء 
خلاري بات أخوانين” . 

وإننا تكلمنا على الواو والتون في هذا الفصل » وإن لم يكن الباب له 
لطريانهما قيما *ذ كر عرى الآلف ؛ فاعلم ذلك وال الموقق بمله . 

النوع الثاني : الاسماء 2( المثناة » سواء كانت «<امدة نحو : زيدان وتمرأن 3 
ومشتقة نحو : ضاربان وقاتلان 

قله الألف في .ذا ١‏ انوع حرف" علامة للائنين إباتفاق ؛ ويتخرى “مخراها الواو” 

في الجمع اسم لعن" يعقل » نحو الزيدون » وما أجري 'يحراه » تو : « الساجدون ع 
في الشمس والقمر والنحوم “"' », سواء كان مذكراً افا ما تقدم » أو لوطا 


. في الأصل « زيداً » وهو سهو‎ )١( 

(*) يتحدث المؤلف عن الموضع الرادع للألف : أن تكرنة علامة“ لثنية » وقد ذكر 
قبل' الترع الأدل. | ْ 

(؟) إثارة إلى الآية ؛ من يوسف « لا أبت إفي رأيت” احد- عشر” كركيا والشمس” 
والقمّر رأيتثيم لي ماجدين » . 


سسا لاا سمه 


والاه في النتصب_واجر فيها تحري تحرى الألف , فالباب فيا كاها واحد . 

وقد اضطربت أقوال النحويين فيا واختلفو اختلاا كثير] 37 : 

فذهب سيبويه أنها حروف إعراب » بعنى أنها حروف يله فيا الإعراب » 
إلا أنه لابظبر فيا ولا مقدّر” .. 

وذهب أيو المسن الأخفش أنها دليل إعراب . 

وذهب أبو عمر الر'مي '" أن المنى والجموع معربان / بعدم التغبير والانقلاب 
في حال الرفع » وبالتغبير والانقلاب إلى الياء في حال التصب [ وار ] . 

وذهب بعض أل د أخرين أنها حروف” *بعرب بها كاطركات فاسقراه من 
ملقب سديو يه . 

وذهب الرْحِّاجٍ '' إلى أنها مبنيان في حال الرفع وععربان في حال 
النصب والخفض . 

ولكل متعائق وححجج يطول إيرادها هنذا وبسط الرد علها ؛ واضطرب ابن 

ى ا؟! في كتاب و سر المناءة » في شرحه هذهب سيبرنه . 


حى 


والدمحيح عندي من هذه المدذاهب مذهب ألي عر الجر مي وهو الهبل الذي. 


لاتكثف” فيه » وإله برجع مذهب سبويه على التحقيق » بدليل أن العرب إذا 


5 انظر : إيضاح الزجاجي ٠ ١+٠‏ أسرار ااعربية ١ه‏ » المألة م من الإنصاف . 
(؛) في الأصل : « أبو عمرو» والوار مقحمة . رهو صالح بن اسحق ء من أثمة الرصرة 
رتلمنذ الأشفش ٠‏ كان لكستاً قري اطجةء له الغتصر في النحو وكتاب الأبنية » توفي سنة 
وعأ ‏ مه انظر فيه : اخبار التحويين اليصر دين للسيرافي مه »> الازهة خ«غ# 03 22 البغية .2 
(ع) ابراهم بن السرى » لزم المترد ٠»‏ وله #تصر قِ النحو وكتاب الاسشتقاق ٠»‏ ترقي. 
ملة .وم هء رانظر : التزهة عغ؟ » البغية 4١١/١‏ 
(غ) عشان بن جتى ء تلميذ الفارسي . هن نحاة اليصرة . له الخصائض وساصر 
الصئاء: والمنصف والنحتب » ترفي سئة جروج ٠‏ انظر : النزهة وعم » البغية ١١5/١‏ 
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نت العدد قبل لآحاق العوامل والإعراب قالت : اثثان » وإذا حمحثه” قاك . 
عشرون » فإذا أدخلوا عوامل الرفع بقيا على لفظيها » فقالوا : جاء اثثارن »2 
وحاء عشرون » فعدم التغير والانقلاب وهو ترك” العلامة علامة "' » ولا يتكر 
أن يكون العدم علامة” كالككو ن في الجزم » فإذا صاروا إلى النصب والشفص 
بإدخال عاملها قالوا : رأيت اثنين ومررت بائنين » ورأيت عشرين ومررت بعشرين » 
غصار التغسر” إلى الناء علامة” للنصب واطأفض » والتغير "' هو الإعراب محرة كان 
أو بغيد حركة » إذا كان عن عامل » فاعامه . 

ولما نظر أبو إسحاق أن جاج إلى حال هذا العدد ترهم أن> ترك العلامة في 
الرفع بناك» وهذا صحيح بالاظر إلى عدم تأثير العامل » وإن كان من حيث الاصطلاء” 
فاسدا لأن المبني مالا تغير'ه العوامل في رفع ولا نصب ولا خفضٍ » وقد تغير هذا 
في النصب والفضش فطل قوله . 
وأما مذهب الأخفش فبحقق عليه : مامعنى تلك الالائرر؟ هل على الإعراب 
بأنقسها أو في غيرها » فإن كان في أنفسما فبي علامات' إعراب فيرجم'ٌ إلى قدول 
من" ,قول بذلك وهو فاسد :ء إِذ الإعراب' لايكون إلا في أواخر الأمواء » وآخر” 
الأسماء انثا والجموعة الألن دالواو والياء » فليست زائدةةعلى الآخر» ومذا 
أيضأ يفنّد القول بأنا علامات إعراب في غيرها » لأنها ينغي أن تكون زائدة 
على آخر المثنى والمجموع » كالتون في ه يفعلون » » ولدس كذلك » بل هي من نفس 
الكلمة المثتاة والجموعة ذاعلمه'. 
ونا كانت صورة المثنى> واللجموع في الرفع بالألن والواو » وفي النصب والحفض 
م بالباء بتقريرر لطيف صناعي "" : وذلك أن الأمل أن يقال في تثنية المرفوع | في 





, (؟) في الأصل : « وبالتغير » والياء مقسمة‎ . 44/١ انظر : المقرب‎ )١( 


20( انظر : ايضاح الزجاجي ١١‏ 


ا 


الرقع : الزيدو'ن » وفي النصب : الزيدان وفي الحفض : الزيدين » بقتم الدال 
في جميع ذلك » وتكون الواؤ كالضمة في الدال في المفرد » والآلف كالفتحة 
خها » والماهكالكسرة فيا » وأن يقال في جمع المذكر الالم في الرفع : الزيدثون ؛ 
وفي التصب : الزيدان » وفي الخفض : الزيدين » بغم الدال وفتحها و كسرهاء 
فتكون ٠١‏ الواو” كالضمة » في الرفع » والألف” كالفتحة في النصب ء والماء* كالكسرة 
في الخفض . والئون في التثئة مكورة" على اللغة المشهورة » وفي امع مفتوحة على 
اللغة المخبورة أيضا » فطرأ هم اللبس” بين التثنية: والجمع في النصب في حال الوقف 
لكون الثون » وفي الإضافة إلى غيرها يحذف النون بها » فحذفوا الألف التي من 
أجلبا طرأ التببس' وحمل كل" واحد من التثنية وامع في النصب على لفدظ 
الخفض فيا » لأنها أخوان في امتراكها في الضمير نحو : رابك ومررت بك 
ورأبتك) ومررت بككما ورأيتم ومررت بي » وفي كونها لايكوتان إلا بعامل لفظي » 
مخلاف الرفع فإنه لابشترك مع الخفض في صبغة مير » ولا في ازوم العامل '" الافظي » 
إن يكون بالافظلي نحو : قام زيد» وبالمعنوي نحو : زيد قاثم » مع أن" الأفض” 
خاص بالأسماء » والرقعة يتكون في الأسماء والأذمال » والتثئية” وابلمع: خاصارف 
بالأسماء » فوقعت النسية والتوافق . 

نم إنهم قلبوا واو الثتى ألفآ في الرفسع لأنهم يقلبون الألف من الراو في 
« تاحّل» والأصل : « يو'جل » » لأجل الفتحة في الحرف الذي قبل الواو » 
وصار الزيدان في الرفع 6 والزئدين في االتصب والخفض » والزيدون في :رفع 2( 
والزيدين في النصب والخفضص . 





)0320( 3 الأصل « دكرن » وهو تحريفا . 
() في الأصل : « لكل » وهو تحريف . 
() في الأصل : « الميل » وهو تحريف . 


ل لم 


ومن العرب من يقول : الزيدان في رقع الى ونصه وخفضه * وعليه قوله لد 


1 إن أباها وأا أباما قد بلغا في الَجْدِ غايتاها 
وقوله لبانق : 
4؟ ‏ أعرف مثها الأنفة وَالعَيْتانا ومنخران أشبها ظبيانا 


وعليه حمل بعضّهم قوله تعالى : « إن" هذان_ لاحران » ""» وحمل بعضيم على 
على أن تكون [ إن" ] بعنى « نعم » وحملته بعضهم على تكون : « إن » شأئية* 
حذوفة الاسم » ودخلت الام في الخير سَّاذآ » وحملها بعضيم على إضار مبتداً 
بعد اللام » وابميع متكاف » والأحسن” اللغة القلية لأنها مسموعة” معروفة . 
الموضع اظامس : معنى التذكر لا بعد الكلمة التي هي فيا » تقول في 
أنت” فعلت» إذا حذفت «فعلت » وتذكرت : أنا , وكذلك قالوا: أناء 
١+‏ يربدون : أبن أنت » فاما حذفوا [ أين ] اختصارا بقيت | الأاف مذحكرة- 
لامحذوف دالّة” عليه . 
وحكى ابن” حِتى عن ألي علي الفارسي '؟' أنهم قالوا : ه جيء به من حرث 
ولببا » إن الأصل: « ليس » » وألليقت الألف تذكثرا لما حنّذف » ويمكن 





)١(‏ البيت في ملحقات ديوان رثئبة ١١‏ ء وابن يعيش ١/+ه ٠‏ والمغني + ٠‏ راين 
عقيل 5/١‏ ؟ ء والشذور مع رالأثمونق هعاء وشراهد المننى هوومء والخزانة مإباعم 

(؟) نسب في الدرر 58/٠‏ إلى رجل عن ضبة » رهو في ابن يعيش ©وعداء 
. والأشمرني دهع 2 ران عقيل كإوم . والهمع ىه » والخزانة «إجعم 

(©) طد مج ء قرأ ابن كثير وحفص إن' بالتخفيف » وقرأ أبو عمرو : إن هذن 
وقرأ البا'اون بتشديد النون رالألف »2 انظر : النشر عإلم.ء »والقرطبي 8090 . داين 
تعيش #/ةو١؟‏ 

(؛) الحسن بن أحد ٠»‏ أستاذ ابن جني » له الحأجّة ٠‏ المائل الحليية ٠‏ السائل 
العكرية ٠‏ عن مدرية اليصرة ٠‏ توفي متة بامام هاء انظر التزهة وموج ء الغية جإدوع 


أن تكون الألن للوقف » لأنهم قد يقفرن على المني على الفتم بالألف لبيات 
الحركة » وكا بلحقونها معالآلف مدو نبا يقدارعا سواء » فيكون مدان لها ٠"‏ » 
وسواء كانت الألف التى قبلبا للتثنبة أو لغيرها » فقولون في الزيدان ذهبا أمس : 
الزيدان ذها 34 وفي : زدد قد رمى جمرا : زيد كد راهى ع قاعامه 8 

الموضع السادس : أن تكون لمجرد الوقف في غير المنون » نو قولك في فعلت" 
أنا : فعلت أناء وقالوا في أين أنت »> أن أنتا» وقالوا في الوقف على « حتَينّسّل 
حسهلا 3 ومعتاها أكبل * . 

الموضع السابع : أن تكون فصلا بين نوفي الأ و كيد ونون "' ضير اشع 
المؤنث نحو قولك « أضرينان" زيداً » » لأن لولا الفصل” بالألف لاجتمعت ثلاث 
تونات » فيقال : افر ين" زيدا م( وذلك "مف دقل * وحي من كلام ابن مهد للا 0 : 
اخسأنان” عنى» أو بين الهمزتين لأحل الاستثقال أيضأءفتقولفي أن قلتم ١1:‏ أن قله »وفي 
أإذا : أ١إذاء‏ وفي أ أنزل : ١‏ أنزل » وعله قراءة” هثام ا من روأية ان عامر : 
دا أشرتب © » وأاإذا كشاترابا »ره أ أتزل عله النكثرث, "ا 





» في الأمل : «مدين لها» وهو تحريف‎ )١( 

. في الأصل ؛ « نون ©» وهو تحريف‎ )١( 

6 في الفبرست « أبو هبدية» وهو أعراني صاحب غريب » يروي عنه البصريون 
وكان المبرد يلتقي به ء ولا مصتف له ٠‏ انظر الفبرست 7*6 » وورد القرل في سر الصتاعة 
الررقة ووم أ * 

() هشام بن عمار المي عام دمشق وخطمها ومقرئها » توفي مئة هغ؟ . انظر 
النشر ١44/١‏ رطيقات القراء ؟/غ هم . وابن عامر هر عبد الله بين عامر ٠‏ قرأ عل 
جماعة من ااصحاية » وكان شيخ الثراء في الشام توفي منة مار ءانظر : النثر ١٠6/١‏ 
طبقات القراء 47/١‏ )0( البقرة ‏ 3( الصافات مهو 

8 ص مء فصل- بين الممزتين بألف أبو عمرو وقالون وأبو جعفر واختلف عن هخام » 


انظو : النشر ١/وه»‏ 


سان (”آ الم 


وما كان خحوه » و بعضّهم يسبل الهمزة الثانية بين بين" تخفيفاً ولا يدخيل ألفا بنها» و بعضهم 
"بدخلبا مراعاة” للأصل » وبعضهم يخفقا ولا دغل ألفاً » لآن الهمزة الأولى 
عارضة »2 ولكلٍ وجه” ونظر وهو لف ة مسموعة » قال ذو الرمة 232 : 
- 1 !أن و شعت منخرقاء مَنْيزْلة ماه الصبابة من عيتَيكَ مسسجوم 
وقال أبذ] "" : 
5 أيا ظبيَة الوعساء بِْنَ جلاجل_. وِبَيْنَ التقا أاأنت آم أم سالم 
وقال آي م 
37 حزق إذاما القوم أبدَوا فكاهة تفكر !ليه يَمْيُونَ أم قردا 
نفصل بالألف كل واحد منهم » استثقالاً لمع الهمزتين . 
. وقال آخر في المع بينها دون فصل ف" 


8 -أأنت اهلا لي الذيكنت مره مَيِمًا به والأرنيحيث المْلّب 
ولغة الفصل أكثر " , 





)0 الديران لالاه 2 وثعلب ١م‏ ؛ والتخصائص /11 ٠‏ وسر الصناعة عمسم ء واين 
يعيش ١/٠١‏ » والاسان : ( عثن ) , والمفقي ١١٠١‏ + والخرانة »عم . وخرقاء : 
اسم امرأة » والنذلة : مرضع الغزول «والمسجوم : المصبرب . 

)1 الببت لذي الرمة ‏ كا أشار المؤلف - وهو في ديراله +؟* » والكتاب 
؟رهةل »ع والأزهية ١؟‏ ؛ والخصائص "إده؛ ٠‏ رأمالي القالي ؟/١7 ٠‏ وأمالي الشجري 
سف ٠‏ واللسان : (جلل ) » وابن يعيش 9وإة١١ ٠»‏ والاتصاق »مع 

(؟) تبه في شواهد الشافية هع الى جامم المذكرر » رمر في ابن يعيش 2/6١ا.‏ 
واللان : البمرزة + والحرق : القصم 

0( 0 أهتد إلى قائه ٠‏ وهو في القرب ١/©ة‏ » والومع حلام . والرواية فيهما : 
والأرحي التاب ” 


)٠(‏ انظر : ابن يميش وإدوء 


الموضع الثامن : أن تكون دالة على الندية في المناتى > نحو بازيداه' وبامرام”» 
وهي مع ذلك للد الصوت > والاء” لبط الألف وتمَكدّن مدها والوقف © فإذا 
وصلت” حذفتها كقرله /"' : ش 


و 


ع اهم 6م 


4 . وافقعسا أبن مفي فقعس 
وجاء في الهرورة إثناتها محركة » إجراء” للوصل “محرى الوقف وعوملت معاملة 
الضمير » كقرله"© : 
.م _ ألا ا مرو تمراة وتمرو بن الزّبيرام 
وتكون الألف المذكررة في المفرده نحو : بازيداءُ وباجمراء” » وفي المفاف 
إليه ]| نحو : باغلا زيدام م وفي آخر صلة الموصول » من كلامم : دوامن' 


حفر كر زمزماخ» ووا أمير اللؤمنيناه » 9" . 


وفي لاقها ف آخر النعت بعد المنعوت خلاف” : فو نس حل ير ذلك إحراء” 


له "رق الملة بعد الموصول » حو : يازيد الظريفاه » ومن كلامهم ٠:‏ واجمْحمنني 





)١(‏ نسب في الدرر ١/م4١‏ إلى رجل عن بتي أسد » ويعده: 


30 
أإبلى ياكلبا كروس 

وهر في ثعلب ع : والمترب »3١8+/١‏ والأثموفي 5 

(؟) 0م أعتد إلى قائه ء وهر في المقهارب ١/4م١ء‏ والأشموني 11 » وابن 
عقيل "١/4‏ 

(ع) انظر : الكتاب ١/55؟ ١٠‏ والمقرب ١44/١‏ 

(4) يونس بن حبيب من موالي بي ضبة » أحد رواة اللغة والفريب ؛ أخذ عن 
أبي عمرو بن العلاء » ترفي ستة م١‏ ء انظر : أخبار النحويين البصريين للسيرافي 0؟ » النزهة وغ » 
البقئة ؟/586*م 


5 


الغا مستجا » ”53 ع وسيبويه نعه لثدة اتصال الصلة بالموصول » واستغتاء 


الذمرت د عن اقنعت + وما ممع من ذلك اذ" » وهو الأظبر 
ومجحرز في هنم الألف أن تتقلب باءة تارةة وواوا أخرى يحب الطركة قبلها » 
إذا خف الى ء تحو : واغلاتكيه "" وواغلاتكاه وواغلائكهوه © فرقا ينه 


وين و ولعلامكماة ٠‏ . 
للوضع قتاسع : أن تحكون إطلاقاً للقوافي أ تكنون الاو والياء لأنها 
لانكون مقلبا إلا متحر كأ » وإذا سكن فبو مقمسّد » فكأنها تطلق المرف مزىيى 
اعقال تقد ؛ وهر الكون » إلى حال المرة : الضمة والفتحةٍ والكسرة . 
وهل تلق هذه اللروف المني أو المعرب ؟ فيه خلاف بين أرباب القوافي ). 
والأشهر أنا تلحق لما يجوز فبه السكون اولاها ‏ سواء كان معرباً أو مبنا 4 
امأ أو فملا أو حرفاً » كقول © : 
- لماعل الر: بع القدم بعَسْعَسا كأفي أتدي أو أكلم أخخرسا 
فهذه لقت للعرب من الأسماء » وكذلك وول 60 , 





]١(‏ نهل الأستاذ هارون عن السيياني قوه ( الكتاب ؟/+5؟ ): تدبة الصفة قورع 
يونس والكوقسن . والني كاه سيبويه عن يونس ء لست أدرى : ألحان علامة الندبةه 
4 من قياس يونس أو ما حكاه عن التري فتحتج له ده ٠‏ ويقال إن الحجمة هي القداح ء 
دإن إناناً فاعت 4 قرحان قندايها » رقد يجوز أن تكرن ججمي” الشاميتمناه 57 

اجم العرب يمني ماداتهم . 

(0) في الأصل « راستغنى» رهو تحريف . 

(؟) قال ميريه 6ع مع : دتقول : واغلامّككيه إذا أضفت الغلام إل مؤنثك ٠‏ وإما 
فماوا ذلك البفر” قرا بيبا روميت المذكر إذا قلت : راغلامّكام , 

() لبيت لامرى» اليس ٠‏ رهر في دبوانة , ١‏ 

ا اليت اجريرء وهو في ديواته ١ه‏ ء رالكتاب ؟/ه ةع ؛ والاصائص بولداء لكك 


دخلا 


عم _ أتلى اللَدْمَ عاذل والعتابا ل م ‏ لت تل مء 
ثم قال في الفعل وهو مبني : 


3 00 
وقال آثر في اطرف "" 

4" - ير أنت عِنْدَ النّآس مما إذا الدّاعي المثوب قال يالا 

الموضع العاشر : أن تكون في رؤوس الآي ء تشبياً بالقوافي كقوك تعالى: 

« وتظون باش الفلشبونة 9 ع م وأضلثونا السبيلا ©" » «١‏ وأطعنا الرسولا "ا 

على قر قراءة 27 تمن” أثبت الألف في الوصل والوقف » وأما من" حذفها في الرصل 





3 8 5 5 
ج والإنصاف ه150 ء وان يعيش 5/4 ؟ ١‏ زالغني مب وان عقيل ١4/١‏ » والأشموني 1١١‏ » 


وشرأود المغني ؟5لا » والأزانة 5/١‏ مومسم 


)0( البيت في ملحقات ديواث ديا أجملاء رققبله: 


رهر في الخصائص 17/6 ء وكتاي اللامات ١4‏ ء وأمالي الشجري ؟/ماء والإنصاق" 
'#«عم؟مء رابن يعيش #/محوء والاسان : ( علل ) مشويا إلى العجاج ‏ والمفني ١١51‏ * 
والأشمرق ٠+‏ » وشراهد المفني «غع ٠‏ والحسع ١١/١‏ ء معناه : حان وقت رحيلك 
.لملك تجد رزقا , 

(؟) نتسب في ترادر ألي زيد »١‏ [كى زهير بن مسعود الضي ٠»‏ وهو في الخصائص 
للدم 2 والغني دعم ء وابن عقيل وإم+ع ء وشواهد المغني موه ء والمع ١1/١‏ » 
.والخزانة ؟/1 . والمثوكب : الذي يكرر التداء , 

(ع).الأحزاب ٠١‏ (:) الأحزاب 3 6 الأحزاب 5 

(1) أثيت ألفاتها في الوقف والوصل نافم” راين عامر » وقرأ أبو مرو والمحدري بت 


وأثبتببا في الوقف نجعلها ألف وقف » م تقدم في فصل ألف الوقف ء وأما تمن 
قرأها بإثئات الألف في الوصل وحذفها في الرقف فإشباعاً » م تقدم في فصل الإسياع > 
والعرب *تجري الأسجاع ‏ وهي الألفاظ الملتزم في آخرها حرف “بحرى القوافي ؛ 
كقوله عليه الام | : و كأن؟ الموتة فيا على غيرنا كتب ء وكأن المق” فها: 
على غيرنا وجب ع1 م واكقوله عليه اللام : هل أنتر إلا إصبع دميت » 
وفي سبيل ان مالقيت » "ا » فكما 'بلحقريا في آخر القافة ا ذكر » فكذلكه 
في الأسماع » والقرآن نل على لغتهم ومنيع كلامهم » ولذلك د بعض السور فها 
شبه*الأسجاع كآي عي" والمزمّل وغيرها » فبذا يرضح صحة ماذ كرت لك » وهذا 
كان معجزاً لأنه نزل على تمبديسع " كلاميم » ولا يسنطيعون الإتدارن يله مع 
أشاء غير ذلك . 


الموضع الحادي عثمر : أن تكون للاستئبات ب دمن" ع في آخرها في 
الوقف إذا كان في موضيع تصب » وذلك توي فه المذكر والمؤنث والمفرد 
والمثنى والمجموع في لغة نءض العرب » فتقول إذا قبل لك : رأيت” رجلا : تنا 
ورأيت أمرأة : أمنا » ورأيت ورحلين : نهنا » ورأيت أمرأتين : مناء ورأيت. 
وجالا : تمنا » ورأيت ناء : [ نا ] » فإذا وصلت أسقطت الآلف فقلت : 
من" ... *' » وبعض العرب *يلحق علامة التأنيث والتثئة والجمع فيقول : منهة 
وماثين وآمنات ومئون' وأمنين” » والأول أكثر في كلامم . 


تت ويعقرب وزة يحذفها في الومل والوقف مما ٠‏ وقرأ ابن كثير رالكصائي وابن محيسن. 
ايها في الرقف وحذفبا في الوصل ٠‏ انظر التشر «/ل+«++ ؛ القرطي ااه ١‏ 
)١(‏ الحديث موضوع ٠‏ انظر : « امصتوع في معرفة الحديث المرضرع » ١١07‏ 
0 رواه الترمذي في الشمائل 5١؟‏ 
(©) المبيّم : البيتن . (4) انظر أبن يعيش ١:/6‏ 
(0) خرم في الأصل + رفيابن يعيش ١5/6‏ : يقول إذا رصل “من يافق م 


لك ادن . كت 


الموضع الثافي عشمر : : أن تكورن عوضآ من ضضمة أول الحرف المصغر إذا كان 
موصولاً أو امم إسارة. نحو قول : التَدَيًا واللتسمًا في تصغير : الذي والتي » وذيًا. 
وتنا في تمي ذا وة »و و 1و0 » في مقع : ه أولى » المقصور » 
قال الشاعر 


ده 


ه؟ ‏ ألاقل ليا قبل ينها الس . يه مشتاقر إليِبا منيم 
الموضع الثالث عشسر : أن تكون للإنكر '' : إذا كان قبلها مفتوح غير 
منون نحو قولك إذا أتكر'ث : رأيت أحد : أأخدام » ورأيت عمرا: أجمراة؟؟ 
هذا عند بعض العرب » ومهم من" زِيدُ في آخر المكثر : إنيه ”4 في الرقع والخفض 
وكذلك في النصب دون الألف © قبل لبعضهم : أتخرج إن مسد الام قال : 
آنا إنه » ولا تاد الألف في الوقف في المتصوب انون للفرق ينها" قاعلفه . 





)١(‏ البيت للأعشى » ودو في ديوانه ١١+‏ » واللسان ( مرر ) رشراهد المغني 5ه 

٠0/4 انظر : الكتاب 415/9 © وابن يعيش‎ )١( 

() في الأصل : «1اتيراءه » والألف مقحمة . 

(( دإن"» تزاد للتأكيد ٠‏ ثم تكصر الثون لالتقاء الساكتين » فحرف المد أزائد 
للإنكار « وإن" » لتأكيده وافاء ليان حرف المد » وححرف المد للإنكار والهاء لاوقف » انظر : 
ابن يعيش 5١/4‏ 

(ه) في الأصل : ٠‏ الفرق ©غ وهو تحريف . 


القسم الثاني بن _قسمي الألف 
التي هي بدل من حرف أصلي 
7 ثلاثة* مواضع : 
الموضع الاول : أن تككون بدلا من النون الفيفة في الوقن تحو قولك + 
اضرن' زيدا واقأّتان“ عمرا » ولا تضربن' ولا تفتلن' » إذا وقفتت عليا أندأتا 
ألفاً فقلت : اضربا واقتلا ولا تذربا ولا تقتلا » سواء” كان ذلك في النظم أو 
النثر » فالنثر كقوله تعالى : و لنسقعا بالناصة "3 » م لتصّدقن' ولتكونا 9ع ع 
ب وإنا ذلك لأنها زائدة” مثنها» ولأنها حرف يعرب به مثلمها | عند بعضهم » ولأنها 
مد صوتا منها وأ كثر تببيناً منها للحركة . والنظم كقول الشاعر"؟ : 
ل .6 6.660 0066.666 قلا تعيد الشَيْطان والله فاعيّدا 
أراد : « اعبدن » » وقال آخرل" .: 
١‏ - مت كينا تلم بنافي ديار؟ ‏ لخد تحطبا تجزلاً ورا تَأميِجًا 





6 العاق ١١‏ 5( التوبة ه؟ 
اله البيت للأعشى » وئة روايات” لصدره ؛ قصدره قي الدبوان با ١‏ والأزهية 6م4؟ 
2 ان سا 
فصلى عل حين العشياتٍ والضحى 
وصدره ف الكتاي انا : 
اتا طلا سل وصاه .8 م 
فياك وَالميتات لا تف ربنّها 
وانظر : أمالي الشجري 584/١‏ * وأبن يعيش 4/و+ + راللانف : ( تصب ) ء 
والإنئصاف 1مك هه والممتع ه١٠‏ والمفني ؟5اغع ٠‏ والأثمرني مه 
6 نسب في الدرر إلى عمد الل بن الحر الجدفى تا » وهو في الكتاب (/لعم عع 


أراد : د تتأحتمْن؟ »2 فحذف التاء الأصلة لدلالة تاء المشارعة عليا لتخفيفاً » 
وأدخل النون عليه في الواجب للشرورة » كقوله" : 
+1 - يس هالجاهل مال يِخْلَما ‏ تخا على كرسي ممما 
أراد « يعامن » : فأدخل النون في الواجب ولب بقياس © وإما جاء منه 
ساجاء غرورة” أو ناذا » وأما الكوفيون فجيزون ذلك قاس » وعلى مذهبهم 


جرى المنبي في قوله"" : 


ماسم © سي 


4 باد هواك صبرت أو ل تصبيرا م م ءءء مم املء 
أراد ه تصيرن » فأجراه تخرى « يعامن » في البدث التقدم » وأيدل جميعهم 
. الألف منها في الوقف كأ رأيت . 
الموضع الثاني : أن تكون بدلاً من تنوين المنصوب فقول في نحو رأيت 
زيدا : د رأيت" زيداء . 
وح المحيح والمعتل في ذلك سواء » تو : رأيت مومى »© ورأيت عداء 


إلا أن تكون تاء التأنث فإنما تبدل” هاء فى نحو : رأت قائمه' » وذلك لبفارق 


حت والإنصاف ممه ٠‏ وابن يعيش «/مه ء واللان : (نور) »ع والأشموني 64٠8‏ » 
والخزانة 101١/4‏ 
(1) الليت في ملسى ديوان المجاج مم ء والكنتاب 0/6 0ادء وثماب عودء وتوادر 
أبي زيد ٠١ء‏ وأمالي الزجاجي كمرء و«أمالي الشجري ١/ئهء ٠»‏ وابن يعرش ١/9؟)‏ » 
والإتصاى #مد ء واين عقيل كودع ء والأثغرني ووع ء ولطزانة 15/6ه. وهو يصقه 
جيل علاه النبات ٠‏ 
(؛) الديران ؟/1اع رعحزه : 
مو 2 5 . م -ى واس يل * سا سه 
وبكاك إن م عر دمعك أو حرق 
(ع) في الأصل « ورأيت »» والوار مقحمة.,. 


لعي ل 7-6 


نيا 


مافه التاء أصلة” » نحو رأيت إملتا ١‏ وعفريتاً » وشربت ماء” فراتا» وأكلت. 
حوتاً وملتوتا . 

فأما و *أغات » و وبثت » وهّثت"' فالتاء فها مدلة” من واو لقوهم : 
أخوات وبنوات وهنوات » وهذا فصل من باب التصريف فه اختلاف بين البصربين. 
والكوفيين » وقد اضطرب فيه قول سدويه في باب الندب *" » وشرح ذل لكه 
مخرجنا عن المقصود لطوله ‏ 

وأما المقصور المعرب » ثحو : « عصا ورحى ؛ فلا خلاف بنهم أن الرقف. 
فبه على الالف المدلة هن التنوين » نحو : رأدت عصا ورحى » وإنا الخلاف بين. 
اتحويين في الألف في حال الرفع والحقض - وإن كثوا سمعين على أن تلك الألف. 
يدل من حرف هو لام الفعل - فا كثرمم على أنها للوقف , لأرت الواو والماء 
لا يثبتان في الوقف في مشهور اللغات » وأيو عمان المازني؟' برى أن الألف عوض. 
من التنوين » والألف التي هي بدل من أصل محذوفة لاجتاعها ساكنتين » لأأن 
ماقبل الألف مفتوح أبدأ في اللالات الثلاث : الرفع والنصب والحفقض . 

والصحبح مذهب اجماعة لأن التنوين *؛ >ذوف في الرقف */ البمة فلا تكون. 
الألف في الوقف عوضآ منه ألتة . 





)١(‏ الاصليت : الشجاع ء والسيف إلاصليت : الام 

)١(‏ انظر : أمالي الشجري «/مباء والمتع مدع 

في انظر الكتابي ؟/؟ة 

(4) بكر بن عمدء من تحاة البصرة » لزم الأخفش » له كتاب التصريف الذي شرحه 
ابن جني ٠‏ توفي سلة و4 25 اتنظر : بأخبار التحريين الصرين للديراني باه ء الزمة كجرر» 
البغية »5ع ١‏ 

() قوه : « التنوين » غير واضح في الأصل . 


يه * 


وقد أعدنا ترتيها كا كانت في الأصل ٠‏ ره ذا ماجملنا تير في الترقى أثناء النسخ والتحقيق 
على أماس الصفحة وليس على أماس اللوحة . 


ساس 


ومن العرب من يحذف هذه الألف في الرقف إذا كان الاسم غير مقدوو 
فيقول : رأيت ؤي » قال الشاعر"" : ظ 
...0 كأ مدا < تجمل القَيْنُ على الدّف إبرث 

وقال آرم : 
2.2.2.2220 ...ا وآنخذ من كل حي عِصَم 

يا أن منبم من يقف على مالا ينصرف بالألف فقول : رأيث أحمدا ومساجدا > 
وعلبه حمل وقواريرا قوارير] "" » على قراءة؟' منلم ينون الأول ومن ثواثه 
فبي عوض من التنوين » لأن من العرب من بصرف المع الذي لا نظير له فيه 
الواحد فقول : هذه مساجد”ء حكى ذلك ابن" حني ف و سر الصتاعة » » وعلمه 





6 البيت لعدي بن زيد وهو في ديواله بدوء وتّامه : 
5-5 0 سه - 3 زه اسه كف 
شيئز جثبى كانى مبدا وواللا وا ة أ ما .ا هاه ع * ع * 
رهر ف الخصائص ذلك راللان : (هدأ)ء وابن بعس + . الشثر : القلق > 
المبدأ : من أهدأ الدي إذا عاحله امنام » والقين : الحداد ؛ والدف : الجنب ء 


0( الست للأعئتى ركو كُ ديوائه بام وصدره : 


ساهة اده 4 واايرش ١‏ 
إلى المرء قيس أطيل السرى 
وهو في الخصائص ا » واين يعيش ١‏ والان : ( رأف ) » والخزانة /ه ؛). 
والعصم : حَ عصمة وهي السب 2 أي الميك . 


(م) الدهر 15 ١7١‏ ا 
)غ) دن 28 فوارير »© الأول ناقم وابن كثير والككاثي وأبو بكر عن عاصم 6 وم 
ينون الباقون » ووقف فيه يعقوب وزة بغير أأف والداقون بلألف . ونون « قوارير» الثائية 
نافع والكسائي وأبر بكر ٠‏ وم ينون الباقرن ٠‏ ف .نون قرأها بالألف ومن لم ينون أسقط 


ما الألف ٠‏ انظر النشر وبع ٠»‏ والقرطي 31١4‏ 


دا هخ" د 


عراءة” هن قرأ « سلاسلا وأغلالاً وسعير!!3) ]ا 
وإن كن الاسم مقدوراً قلا يوقف عليه 1 إلا ] بالألن ء إلا" في الضرورة 
٠‏ كقوله 8 
ع 0 رقط مرجوع ررَهط ابن المكل 


أراد : ٠‏ المعثى » . 

ا موضع الثالثك : أن تكورت بدلاً هن باء الإطاق تحر : «١‏ عتقى 9 ع 
واه ملازى, وهما ملحقان يتعكر وهبارع 0؛ ؛ تحر كت اليا وانفتم ما قلها 
فائقلبت ألفاً » ويكون الاسم معها منوناً وغمر منون » لفن نون جعلها لأس 1 
إذ عي مناظرة آراء و حفر » وعين «هجرع » » وإن' كانت زائدة في الكلمة » 
ألا برَى أن ه عالقى » من التعدق 0 د ومعدرى » جاءة المع ٠.‏ وهن ل يونا 
أجراها 'تحرى ااؤنث » إذ الألف فيها زائدة م في ألف التأننث في مخبلى وسابى » 
ولاز ومها الكامة ؟ألف التأنث أمتئع الاسم من الصرف »2 وقرىء قوله تعالى : 
«اثم أراستثنا رثسلنا تتثرى 2, بالوجبين © لأنها من المواترة وهي التتايع والتاء 





» الإنان ه» قرأ نافع والكداني وأو بكر عن عاصم رهثام عن ابن عامر منئوة‎ )١( 
والباقون بغي تنوين» ووقف قنبل وابن حكثير وحمزة بغير أنف والباقون بالألف » انظر:‎ 
الصدر تفده , ش‎ 

)20 البيت للييد ء» وهو في ديواذه هزر »وصدرم : 


وقبيل من لكين شاهد' 
وهو في أمالي الشجري 0+5 ٠‏ والخصائص ؟(+و» ء والأشرني م6لاء والتاج : 
«ارحم © , رقبيل : قببلة . 
(>) العاقى : ذرب من الشجر . ()) المجرع : الأحق . 
)٠(‏ في الأصل : « كلأصل» رهر تحريف . 
(5) اللؤمنون ؟ د ءقرا أبو جمفر رن كثير وأبو مرو بالخنرين ن »* دقرأ الياقون بقشسير 
:تنوين » انظر : النشر 6زه 1ع 


بدل من واو » وبعضهم يمعلها إذاكانت ١‏ بغير تنوين فع.لا مضارعاً » ولس. 
بشيء » لأنه قد *نون في لغة أخرى » وإنا هو مثل « عتائقى » وألفّه بدل من 
ياء ملحقة” ١‏ ) مجعفر » فاعامه » وامتناعه من الصرف لشبه التآنيث اللازم . 

واعلم أن الالف قد زيدت في نفس الكلمة لهد” خاصة 2 فزيدت ثانية في 
مل « ناصر » و هو صابر » لبناء اسم الفاعل » و كذلك في مثل : ساباط) 
وقادوس 6 ولاتكسير فق مثل جلابس (4) ومفاتيح ثالة 2( وفي مل : كاب 
وتحمال وحار » ورابءة في مشل مراع **! و شلال 2١‏ وعثتكال 7" » وخامة في 
مثل : شلكاعات «24 وتممتّاقات 5) 2 وكل؛ ذلك مدأ لغة لا يتعائّل» وإنا يوتف 
فيه مع السماع » فاعامه . ش 





() في الأصل : « كان » . (؟) في الأصل : « تلحقه » وهر تخريف . 

(») ماباط : اسم موضع في المدائن . 

)) في الأصل « جلاليب » رهو تحريف ٠‏ آل تمالى « “ددا نين" علمهسن* من اجلابي دن © م 
)2( الشمراخ : الذى عليه بسر أو عثب »أو رأس الجبل أو أعالي السحاب 

(1) الثملال : السريم الضيف عن الإيل . 

6 المتكال في التخل كالمنقود في الكرم . 

(م) الشكاعات : ج شكاعة : شركة قلا م البعيد. 

)5( م'مقة : طويلة وقد تكرن سماقات حم “سماقة وهي حبة حامضة .. 


الس ل 
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افصل اثاني : في الهمزة ومعانيها ومواضعبا في كلام العرب 
| مفردة ومركية' مع غيرها من الحروف 


أما للفردة ققلان : قل أمل وقم بدل هن أضل . 

القم اي هي أصل لها في الكلام ثلالة عشر موضعاً : 

الموضع الأول : أن تكون للترصل إلى النطق بالساكن في ابتداء الكلمة )٠7‏ 
واختلف فيا :هل يقال لها ههزة أو ألف ؟ فيعضهم يميا ألفا مراعاة لأصلبا 
من الكون الذي هو من صوت »© وبعضّهم سمي همزة مراعاة للنطق بها وهو 
الأبْيّن » ولكلا الوجبين نظر » والأحن أن تمّى بما هي عله في النطق , 
لأن ذلك هو معى الحمرة . 

وكان الوجه فيا أن يقال لها همزة' إيصال لا وصل لأنها لا تصل » ولكن 
ترصل الناطق إلى النطق يالا كن بعدها» ولكن* قل همزة وصل على غمر مصدر لف 
أوْصّل » كم قال الله تعالى : ه أترتكيم* من الارص ناتا "١‏ , » وعلى المصدر7؟) 
يكون « إناا » » وقال الشاعر؟؟ : 





١مو/و انظر : سر الصناعة 5و٠دء أبن يعيش‎ )١( 

(0) في الأصل : «صدرعء رهر تحزيق . 00 

(©) ف 5١‏ (4) ف الأ «اصبر »رض ريق , ظ 

(*) البيت لشفيق بن أجزاء كا في فرحة الأديب ( عن هامش الخصائص ١5/86‏ م) وصدره : 


مالمة 2 َه 52 0 
ربما ل تشكروا المعروف عندى 
دهو في الخصائص ٠٠١/6‏ وشرح أدبي الكاقب للجواليقي ٠» 1١١‏ وقد شرحه بقوله : 
ان ١‏ 1 00 : 0 8 ل 0-5 .9 9 
<كن هجراني لم لأنم كفرتم بالإحان ' فإن سُتم أن أعود إلى الإحسان فمودرا إلى ! 


شحخر >6 


3 ...66.6.6 ...06.6 ولو شُتّنا تعاودتا عوادا 

وكان القماس على المصدر )0 : تعاوداً ومعاودة” 4 وذلك جائز كر . 

فإذا ثبت هذا فإن محالئها في الكلام ثلاثة محال" » الأول : الاسم » الثاني : 
الفعل » الثالك ٠‏ المرف 8 

وأما الاسم فقسمان : 

قسم هر أمماء معلومة لاتتعدى ع وذلك : اسم واست واثنان وابنم وامرق 
وايين الله في القسم » وما له من ذلك مؤنث أو مثنى . 

وقسم هر أسماء مصادر » لكل فعل كانت في ماضيه [همزة الرصل] وهي عشرة 
.مصادر لعشرة أفعال » وذلك : انقعال كانطلاق » وافتعال كاكتساب » واهّعئلال 
كاقدعتساس فق 4 وائعلاال كاتشعرار 0 وافعتعال كاغديدان بن وافعلال كاحمرار 2 
وافعلال كاحميرار » وأفعوال كاعاواط (؟ , واستفعال كاستخراج » وافعتثلاء 
كاسائقاء ‏ 60 ش 

وأما الفعل فتسمان : 

قسم هو أفعال تلك المصادر العثرة المذكورة » وذلك عشرة أمثة : اتفعل 
كانطلق 4 وافتتعّلك كتسب 0 واءعدلل كا ةاعتسدس م6 وافعلل” اقشع" 4 واتععل 
كاغدودن « وافعل" كاحجمر 34 وافءال” كاحمات 04 وافعدوكل كاعدشوط" 04 واستفعل” 
كاسةخرج 4 وافعتلى كاسلنقى ٠.‏ 

وقم هو فعل الأمر من الأفعال العثرة المذكورة كانطلق' » و كذلك باقها 





() في الأصل : « الصدر » وهر تحريف . 
(؟) الاقعتساس : الرجوع والتأخر . (") اغدردن النيت : طال . 
6 اعارطت اليعير : تعلدّقت معلقه , )( امانقى : نام عل ظبهره 
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من كل فعل سكن ثانيه في المضارع ولم تحذف منه همزة ؛ ولإيكن أخذ وأكل وأمر"! > 


وذلك تحو : اشرب من قراب يضرب » واعم من عل يع » واشر'ف” س ششرافه 


يثثرثف » فإن كان ق.د حذفت همرزته في المضارع ردت في الأمر نحو : أكرمة” 


من أكرم *يكرم » لأن الأصل [ في ] المفارع : يو كرم » لككن / لا كانوا 
يستتقاون اجتاعها مع همزة المتكلم فيه تحذفوها فقالوا : أكثرم' » ثم أجربت 
الراو والتاء والنون الى للمضارعة في حذف الحمزة معبا *حرى مافه همزة المتكلم. 
لأن الاب في أنها لمضارعة واحد . 

وأما أخد وأكل وأمر فإنة الأمر من عذه دون مزة : خلا » كل" , مر" > 
وهذه هي اللغة اللشهورة فيا . 

وحكى ابن حثى أن من العرب من يقول : 
الأفمال التي سكين انها في المشارع » والأقصم في أمثر : « أمّرء مر اع 
قال اله تعالى : « وأمر أهلتكة بالمئلاة'" » »2 وقد جاء في ابر : و مروهم. 
بالصلاة بع 29 . 

وأما الإرف فبي لام التعريف خاصة » نحو : الرجل والغلام » وحكي عن. 
الخيل!*' أنها همزة قطع » والكلام معه 'يذكر في فصل « أل » إن نثاء الله . 

فجمسع هده اطلة المواضع تسقط فيا الألف في الدأراج وتثت في الابتداء ). 


)١(‏ إذا تحركت الفاء في المضارع أو حذفت في الأمر لاتثيت همزة الوصل لعدم مسكوت. 
احرف الأول تحو : ”خذء *قل ء اشلد” . | 

(؟) أي إلا إذاسيقة رار كا في الآي : رأمر أملك ... (م)طه و١‏ 

(؛) رواية الحديث قي أبي دارد ذلها١ا‏ «'مررا أولادم بالصلاة رم أبتاء سبع سئين ... »ام 

(ه) الخليل بن أحمد القراهيدي ٠‏ كان ذا عقل خصب ؛ واضع عل العروض وأَمتَاذ مدبويه »- 
توئي منة هال ء انظر : أخبار التحريين البصريين للمسيراقى .م »ء النزهة 48 ء البغية ١إلاه‏ ه. 


اه سد 


ولا تثبيت في الدتريج إلا في الضرورة » كقول 20١7‏ . 

5 ألالا أرى إثديْن أَحسن شيمة 
وقال آخر "': 

00 1 0 17 


0 5 0 
00000 وكلٌ إتئين إلى افتراقر 


ص حدثان الدهر مت ومن يمل 


1 ل التُسمعن وشيكا في دارم أله أكْيُ باثرات مثْمان 


لاك عجل كناهذا وَألْجِتنا بذال المي إ,ّ قد لثامت مناه 
2 م . ١ه‏ 2 .. 


وأما قولهم : « يا أله » بقطمع ألف الوصل » فإنما ذلك لأن الألن واللام 





صارتا منه كأنها من نفس الكلمة » أو هي عوض من همزة « إلاءه » , لانها 
(1) ( أهتد إلى قائكى ٠‏ وهو في ابن يعيش ٠ ١/1‏ واللسات ؛ ( ثني ٠)‏ والأشمرني 
امم »> والّزاتة علوم ؟ 


(؟) 1 أمتد إلى قائه ء وقيله في الخصائص /ه0ع 
م ماه 2 # ٠.‏ 
يأنفسرر صيراً كل حي لاقر 
وهو في شُواود الشافية ١‏ » والدرر 1 
() البيت لمان ٠‏ رهو في ديرانه م؛؟ ء رفي المنصف المدء والاسان : (ثأر) 
ورشيكىا : مريعا » باثارات فلان : أي يا أهل ثاراته المطالبين بدمه , 


)) نب في الدرر 0 إلى غيلان بن حريث الربعي 0 ودو ف الكتابي دليف * وأول 
صدره قنة : 


ل 3 8 صاخ 
دع ذا وعجل 
والخصائص 5/١‏ » باللامات بادء والأثمرق +عمء٠‏ وام 


ص جم ©« 
وسحدل 8 


ماع ١إدبه‏ “واطزانة م 


؟ 


١ :‏ مادا ذلك مزية” 
لاتجتمع معبا إلا في الضرورة » مع أن هذا الاسم '') ...ع فجعاوا ذلك مز؛ 


على غيرء من الأمماء 3 0 
هذى الحمزة التي لومل تكون أبداً مكورة )على أصل التقاء السا كنين 
ل 


١‏ كارك تاك الفمل متتوحاً أو مكسور 6 ثحر : أعلم واضرب 6 وول 
1 58 ب 00-08 
غيث , إلا أنه إذا كان الث الكلمة مضمويا نما لازماً نحو : ٠‏ اقتل » تتبع الحمزة 
اع لاورية 

بن" ع ولت الحمزة مكورة” تو : أمشرا 


قفرا » لآن لأمل : امشسُوا واقضوا. » فحذفت الاء استثقالاً ©" » وتبسع 


ماقل الواو الوا . 
7 5 4 إذا كان الكسير عارضاً ركان الذم” الأصل” دقدت مره ا مشموهة” 
تحو : “دعي بأهد » لأن الأصل ",علوي » فاستثقلت الضمة ضع 5 سر الواو » 


فأنبع ما قلبا كسرة » وقلبت الواو ناء” تخففاً 1 

ولا تكون هيزة الوصل مفتوحة” إلا في موضعين | : . أحدهها : اعن الل » 
والآخر : : ألف لام التعريف » وإعا ذلك لأن؟ و امن » لفظ غير متصرفه 
لايكون إلا في القيم » والقراء يجعله جمع ويين « عع فتكون الحمزة عندم 





(؟) مقط ل أتيمته » يحتمل : « خاص بل © . 

(؟) انظر الخلاف في أصل حركة همزة الرصل بين البصريت والككرقيين : الإنصاف 1لا 

(») قال ابن يعيش 1+0/4 : كرهوا أن يخرجوا من كسرة إلى ضة » لأنه خروج من 
ثقيل إلى ها هو أثقل منه » ليس بينها إلا حرف ماكن : 


(4) قال اين يعيش و/0م؟ : إنما استثقارا الضمة عل الياء المكرر ماقبلبا فحذقوها فبقيت 
ساكنةء ووأور الضير بعدها ساكن فحذقت الياء لالتقاء الساكنين 6ر5 مت العين لنتصم الواو الساكنة 
قشقمت الممزة مككورة على ما كانت , 


(ه) نسب صاحب الإنصاق هذا القول إلى جميع الكوقييت وعقد لذلك مسألة ٠‏ ٠نظر‏ غاء 


“مزة قطع وهو فاسد» لآن تلك الآلف تقط في الدرج كائر ألفات الوصل كا 
حال الثاعر 29 : 
4- فقالفريقالقوع لا نشّدتهم ١‏ نعم وفريق : ليْمُنْ اشر ماتذري 
| ولتم قد قالوا فيه : إين الله يكسر الحمزة على الأمل » وألف المع 
لا تكسر ء لا يقال في أفلس : إفلتس » ولا في أعبّد : عد » ولآنبم قد 
قصرتذوا فه بالاغات في انف » فقالوا! : أ الله واي الله » وثم الله وم الله 
وم الل » والتصرثف” في الحذف بابه المفردات » إذ هي المستعمة أصلا فخففت 29 
خاما كان غير متصرف عن القسم ثقل ففتحت همزته تخفيفاً . 

وأما ألف لام التعريف فاما كانت اللام معبا حرفا » وكان أيضاً غير' متصرف 
ولي بأصل في الكلام لممنى في نفسه » ثقل أيض] فخفف 7 يفتح همزته قاع . . 

وما عدا هذه المواضم الخمة “من الاسم والفعل واإرف فالهمزة في أوله همزج 
قطع تثبت درجاً وابتداء » ولا يجوز حذفها إلا في ضرورة الشعر كقوله 24 : 
4 وَيْنْمها في عواء الجر ظالبةً ‏ ولا كبذا الذي في الأَرْض_مَطلويٌ 





)١(‏ البيت لاصيب ء وهو في ديرانه 6ه » والككتاب 175/6 © والأزهية + » والمنصف 
دإباهء وسر الصتاعة 50 » واللدان : ( يمن )» والإتصاف ب .ع ٠‏ وابن يعبش 80/8؟ ٠‏ رأمالي 
«القالي #/+.؟ » رالممتع دوج ء والمفني » وشراهد المفني ١/114؟‏ 

(؟) في الأصل : « فخفت » رهو تحريف . 

(م) في الأصل : « فخفقت » وهو تحريف » والضمير في « تخفف » يعود إلى الحرف . 

(4) البيت لامرىء القمس وهو في ديوانه /؟؟ ء والككتاب ؟/54؟ » وسر الصناعة 4٠0/١‏ 5* 
وابن يعيش ٠ ١١4/78‏ رالخزاتة ع/ء و . والطالية : العقاب ؛ ولا كبذا : بريد الذئب » يقول : ل أد. 


الكحاث رهريه متها نجاء » وهو مطلوبي . 


35 1 


وقال آغر م 
*ه ابا المغيرة رب أمرر مضل فرجته بالمكر مني والدّها 

أو في نادر كلام » كا قرأ يعضهم : « إنها لحبى الكثبر 9 ع فأسشقط الحمزة. 
تخففاً 4 ولا بقاس عليه . 

«أما قول تعالى : « كنا هو الله ري "' » فقال فيه بعضهم : الأصل فيه : 
كن" أنا » ثم نقلت [ تتحة” ] همزة « أنا » إلى النون قبلبا فصار : لا كثنا > 
0 » وكذلك قال بعضبم في قول الشاعر ”© : 


- ألايامنا برق كل قل الحمى ‏ طنّكَ 2 برقر علي كرع: 
إت الأصل قمه : 7 إدكٌ 34 'ودخل إطذف دى ار إلى ماترى 4 وهذا 


كل 01 وسدوذ 04 وإعا الألن ف 0 لا كنا 4 اع ؛ وهو في الكلام 
قليل” » و ١‏ للمنك » أصله : , الإندّك» , وأبدل ت الحمزة هاء » كا قالوا : 
مرحت الماشة وإباك في : أرحت” الماشة وإباك .ر 

الموضع .الثافي : أن تككون للاستفبام » وتدخل على امل الاسعية. والقعلة » 
كقولك : أزيد” فاح 9 وأقام. زيد ؟ ونكرن معادلة” ل 0 أم 4 تارة 6 وغير 


)0 البيت لأبىي الأسود الدزلي » ردر في مستدرك ديواته وعواء رأمالي الحري 
؟إحدء واللمتع ٠ه‏ 
(0) المدثر مع ء قرأ العامة بألف القطم » وروى جرير عن ابن كثير يحذن الهمزة ٠»‏ انظر > 
القرطي 18105 
(؟) الكبف مم .2 وانظر أورجه الإعراب في القرطي ١5٠؛‏ 
:() ! أهتد إلى قائه » رهو في تعلب مو ١‏ والخصائض ١م‏ ؛ وأمالي القالي :/ه 1م + 
وأمالي الزجاجي ٠ه‏ »ء والمقرب ٠١7/١‏ » والاان : « فن »» والمغني ؛ ه؟ » رالخرانة 0/6 +. 
والقلل : القمم ؛ وانظر تعلق ابن عصفور عل البيت : اقرب ل 


حعادلة » فإذا كانت معادلة كان |[ مغنى ] الكلام 21١‏ إذا قلت : أقام زيد أم قعد : 
أي الفعلين فعل ؟ وإذا قلت : أزيد قام أم عمرو : أيْها قام ؟وإن كررت 
في | الفعل أو جمعت كان العنى : أي الأفعال » أو أيهم » وميزاد هذا بيااًٌ ,م 
في فصل « أم » . 

وإذا لم تعادل لم تحت إلى « أم » م مل أولاً » قال الله تعالى: « أأتم . 
أَسْد رهة” '2 » » وقال : « أتقولون على الل مالا تعامون 9ع . 

ويحوز حذف هذه الهدزة إذا فهم المعنى ودل' عله قرينة الكلام » كقولك : 


زيد قام أم عمرو ؟ تريد : أزيثٌ » قال الشاعر ©) : 


65 - لعمرك ما أدري وَإِن' كنت داريا 
سبع رَميْنَ الجَمنَ أم ب#مامر 


كثم (08) 0 





. قوله : « الكلام » غير راضم في الأصل‎ )١( 
8 )ع الأعراف‎ ١ (؟) الخحشر‎ 
:؟5١ البيت لعمر بن أبي رببعة » ورواية الدوان‎ ( 
. « حا‎ ٠ اه‎ 
فوالله ماأدري وإ لحاسب‎ 
وابن يعيش 4/6 5ه‎ » 8+٠ رالأزهية هم٠ء وأمالي الشجري ؟/‎ ٠ 707/١ وهو في الكتاب‎ 
؛‎ 4٠/6 والخزانة‎ ٠ ١71/+ واين عقيل‎ ٠ «رالمفني ؛‎ 
ع وعحره:‎ ٠6+ الببت لامرىء القيس »؛ وهو في ديواته‎ )0( 


م ا 


عسل رس اهس #0 . ٠‏ 
وَماذا عَلَيْكة بأت تَنْتَطن' 
رفي الأصل « الحمى » وهو تحريف عن « الحي »> . 


لس هم عد 


تعالى : « أتجعل” فيها من يُقدثفيهاء 03 والمعنى : ستومل فيها » ومنه قول 
الشاعر 25 . 
“© ألسم خَ من ركب التطالا ‏ وأنتئ العاكين بون دامر 
والمعنى : أتتم خير من ر كب المطايا . قافظ هذا النوع يعطي معنى الاستخار 
والمدنى على الإيجاب » والتحقيق على ماذ كرت لك » وبه محصل معنى المسدح 
قاعايه . 
الموضع الرابع : أن تكون للنسوية 0 وصورتما في الككلام صورة الاستفهامية 
المعاد لة » إلا أن" هذه تتقدمها التسوية كقولك :ه سواء” علي أقت أم قعدت” » 
و١‏ أرضيت” أم سخطت" » » قال الله عز وجل: «سواء عليهم أأنذرهم أمم تتكل راهر0”» 
وه سواء علينا أتوزعننا أم صبرثنا » (4' » وقال الخاعر : 6١‏ 


كن كت الى 5 


ع ف 0 *م ام 
الموضع الخامس : أن تككون للتقرير يردا من معنى الاستفبام » كقولك : [ 1 ] 

أنت رأبتني أقوم » ومعناه : أقرر بك معرفي ٠7‏ » والفرق بيئه وبين الاستفرسام 

أن الاستفهام من ابعل لمن ”2 يعلم » أو يشتوهم منه العلم ليتعلم والتقرير من يعثلم ان 


عل لييمةه “على فعله فكون حَرَاء »أو تتحقق أنه قعل عن قصد “» وهمن الأول. 





)0 المقرة - 

(؟) البيت لطرير رهو في ديوانه كه ء والخصائص 6/< ء رالفني ٠١‏ ء واين يعيثرر 
هع * دائلسان : ( نقص ) » رشواهد اللمنني «ع (؟) البقرة + (4) ابراهم 5" 

(5) الست ازهير ٠‏ وهو قي ديوانه ؟م؟ » واليحر الخبط اإاء 

(د) عبارة محرفة » وقد أثيتنا صدرتا. ١‏ (") في الأصل :« فن» رهو تحريف ,م 


لاا 


قوله تعالى : « أنت” قلت” أللناسر اتخذوني »"' و «أل نشريّك فنا وليدا 29 » 
و«ألت بريكم » " 

الموضع السادس : أن تكون التوبخ محرداً من التقريرٍ تارة” ومصاحباً له أخرى » 
فن الأول قوله تعالى : « أَدهَتشم طيباتكم في حياتكم الدنياء !4'» ومن الثاني 
قوله تعالى : « ألم ترنّك فنا ولمدا» 2 » وقول الشاعر : 5 
5ه أل أك جاركم ويكون بدني وَيَيْتَكمٌ المَودّةُ ‏ والإخاة 

الموضع السابيع : أن تكون للاضارعة في الفعل الممهم وهو الذي يحتمل المال 
والاستقال » نحو أضرب وأخرج لمتكر وحده » مذكرا كان أو هونا » وإِما 
قيل ابا همزة مضارعة, / لأن الفعل إذا دخلت عليه صار يضارع با الأسماء , أي 
يشابهها » والمثاببة تكون للأسعاء من جبتين : 

إحداهما : أن الفعل يدخله من الإبهام والتخصيص مايدخل الاسم » وذلك 
أن الإببام في الفعل هو احتماله الال والاستقبال على السواء عند قوم » وهو علد 
قوم أظبر” في اال » وعند قوم أظبر” في الاستقبال » وقوم ينحكرون الال 


فيه » ولحكل طائفه ححة » الحكلام يها يطول » والصحييم احتاله اللحال. 


والاستقا ستقبال » هل على الواء أو على الاختلاف ؟ »2 ليس هذا موضع تحق.قه » 
وتخصصُ هو أن مخلص لأحد الزماتين بقرينة تدلة على ذلك ء» فإذا قلت : 





١١ الأعراف‎ )+( ١١ الشعراء‎ )١( الائدة 5د‎ )١( 
: انظر‎ ٠» الأحقاف .؟ء وهذا عل قراءة الحسن ونصر وألي العالية » بهمزتين مغففتين‎ ):( 
١م (ه) الشعراء‎ 3-١1١1 القرطي‎ 
: البيت للحطيثة » وهو في ديوائه مو » ورواية صدره فيه‎ )1( 
أل أك مسلما فيكوث بيني‎ 
١+/؟ والمع‎ 6 ١55/9 ءَ وابن عقيل‎ ٠٠5 وهو في الغني‎ 


ارذنا 


«يشرب” »ع احتمل الال والاستقبال » فإذا قلت : « يغرب الآرك » تلص 
للدال » وإذا قلت : و يشرب غداً » تَخَائّص للاستقبال ..* 

وأما إهام الامم فبو أنه يقع في أصوله على ما دخخل تحت جنه , نحو : 
رجل وفرس وثوب وثْبه ذلك ؛ وتخعيصته بالألف واللام والإضافة » نمو : الرجل 
ورجلم 7 والغلام وغلامج » هذد أحدى الجبتين . 

وأما الجهة الأخرى : خبي أن الفعل يشبه الاسم إذا كان مثل : « فاعل » 
في عدد اروف والمركات والسكنات » كضارب ويضرب » فضارب من أريعة 
أحرف ويشرب مث » وأول ارب متحرك” وثاشه ساكن” وثالثه متحرك” ورابعه 
كذلك, ويضرب؛ مثله أربعة أحرف في ذلك » وهذه اللهة ضعيفة” لا تاثتتب* 
في كل فعل واسم » إنما هي في بعض الأسماء والأفعال » والأولى متتئة” 
فعلها المُعوكل” » والذي صير الفعل له هو همرة” المضارعة وسائر حروفها من الاء 
والناء والنون » وستذكر في مراضعبا حول الله . . 

الموضع الثامن : أن .تكون لتعدية خاصة” » وذلك إذا كان اافعل ثاثا 
لاتعدى لر نطى بهء نتقثار أن المهمزة فيه زائدة” » كقولك : « ألقت'مافي 
يدي » »؛ وقال تعالى : « وألق مافي ينك )١١‏ » » وقال الشاعر 29 : 
فألقت عصاها وَاسْتَقر بها الدّوى 0 

كان الأمل في هذا الفعل أن يقال فه : «ألقيت'"مافي مني » 2 إلا أنه 





(1) طيحوه 
(+) نسب قي اللسان : « عما » إلى معقر بن حمار » أو عيد ربه السلمي ٠‏ أو سلم بن ثامة » 
رهر في القرطي 4 ١40‏ © رعجزه. 
كما قن عيّنا بالإياب, المسافر” 
و «استقر» في الأصل : « استقل » وهو تحريفف . 
(+) في الأصل « لقي » وهو تحريفا . 


م ينطق به إلا بالهمزة » وحكتمئنا أن الحمزة زائدة” لأنه من اللقاء » فالأصل' : 


اللام والقاف والياء » فعامنا يذّلك أنه لامعنى لدخول الحمزة وزبادتها إلا قعدية” 


الفعل الثلآثئي الذي لم يستعمل النطق به وحده لللفعول . 
وهذه الحمزة تُعدّي مالا يتعدى الى "'' واحد نحو ما ذ كر » وما يتعدى إلى 
.واحد إلى اثنين » تحو ألفّكت” زيداً قاما » ومنه 29 : 


8ه فألفيته غير مستعتب 2 ولا ذاكر اله إلا قليلا 
وما يتعدى إلى اثنين إلى ثلاثة كقولك : أعليئت“ زيداً حمر قائًاً ومنه "© : 


أَنْبيدت تمر غير شاكر _ نعمتى 0 

الموضع التاسع : أن تكون لانقل خاصة” » ومعتى ذئك أنها تتقل .الفعل من 
الثلائي إلى الرباعي » فإن كان متعدياً في أصله بقي حكذلك بعد النقل » فالهمزة 
لا تفند فه شنا سوى النقل خاصة” »2 وقد نطق لاه وقد لا ينطق » نحو : 
أشكل الأمر » فهذا لا ينطق ثلاثيه » وإن كان الأصل من حدث إن حروقه 
أصول » ووزن أسشّكل : أفعل » فالهمزة زائدة” لمجرد التقل » وتقول : لام 
البرق وألاح » فهذا ينطق بثلائيه قبل الحمزة » وهو غير متعد » وتداخل الهمزة 

عليه فبقى كذلك » فيعل أن الحمزة لا معنى لها فيه إلا بحرد التقل خاصة” . 

, » قرله « إلى » متعلق بالفمل الأرل « تتُمّدّي‎ )١( 

(؟) البيت لأبي الأسود الدؤل » وهو في ديواته عكاء والكتاب ١لرحددء‏ رثعماب ١١+‏ » 
وأمالي الشجري ١/م«ه+‏ * واللان : (عتب )ء والإنصاف 109 ء راين يعيش و/عء؟ 
ودرامد المغني مو ٠‏ والخزانة ١/:هء‏ . والمتهءتب : طالب العتبى وهو الرضا . 


)ع الببت لعنترة وهو في ددواته 22 رعحره: 

ماإمثووا ام 42 5 يام 

و الكفر محسة لنفسر المنعم 
وهو في اسة البحتري ١٠١٠١‏ 


د44 - م-1 


4؟ 


وسواء” كان الفعل غير متعدة م ذحكر ١١‏ أو متعدياً كقرله : وقفت” الدابة 
وأوقفتها ومبرت اللمرأة وأمبرتها وسقنته وأسقته » فهذا همل بغير الحمزة متعدياً » 
وبالهمزة كذلك » قعلم أن الحمزة ليس لما معنى إلا بحرد النقل خاصة” ء قال الله 
تعالى : ١‏ سبحان الذي أسرى بعبده '؟ » » وقال الشاعر 9؟ : 


شااعة 0 7 5 ااه وشده 
٠‏ سريت بهم حى تكل مطيوم وله له هاه ده ىد وماد .د .اه 


وقال آخر 40 . 


الموضع العاشر : أن تكون للتعدية والنقل معاً » وذلك أكثر من أرلن 
محمى » وذلك إذا كان الفعل في أصله ثلاثاً لا يتعدى فيصير بالحمزة رباعناً يتعدى 4 
ويككون متعدياً إلى واحد فيصير إلى اثنين » ويكون إلى اثنين فبصير إلى ثلاثة » 
وذلك نحو : قام زبد وأهت”*زيدأ » وكرم زيد وأكرمت » وعطى زينث الكأسة 
وأعطيتها ممرا » وعامت زيداً منطلقآ وأعامت عمراً زيداً منطلقاً » قال الله تعالى : 


« وأترفتاهم في الات الانيا '* » » والأصل : ترفوا » و« فأتعنا بعضهم بعضا !15 > 





, الميارة في الأصل رفة « غير متعديا ماذكر ». (,) الإسراء‎ )١( 
: آلبيت لامرىء القسس وهو قي ديواته +6 وعجره‎ (0 
اس 5 الل و بو سه هم‎ 
وحتى الجياد ما يقدن بارسارت.‎ 
» ١؟+/١ درواية « سريت » فيه : « مطوت » وهر في الكتاب ١/وم؛ » رمعاني القرآن‎ 
> والأثمرفي ٠غ * وشواهد المذني 6 با‎ ٠ ١ واللسان : ( هطا ) ؛ رابن يعيش 9/0 لا » رالفني‎ 
(؛ ) البست للبيد » وهو في ديرانه *«ة » ورراية « يكر » فيه « مجد » » وترادر ألىي زيد‎ 


٠ع‏ ء واللسان « خد» , (0) الؤمئرن ++ (5) اللؤمنون ع6 


لدا وق م 


والاصل تبسع بعضرم بعظ » وعله : دفن تبع هداي 23 ع 6 وقال الشاعر 9) . 
مه 2 سااهت 7 م 7 ا 
وقال آخر 29 و 


5350 


غوارب رمل, ذي ألاه وشبرق 
+ كاتني كيكنا حاترا لاجأواء © 
تبعتهم فيلقآ كالسر ١‏ فر جاو أ تتبيع شخا 


فجمع بينها . 


1 
تعولا 


واعم أن هذه الم.زة تقوم مقام الباء في التعدية ولا تجمع معم-ا » ومحري 
حر اهما التضعيف » وذلك أنك تقول : قام زيدث 2 فلا يتعدى ثم تقول : أقهت 
زيدآ » فيصير يتعدى بالحمزة يا ذكر » فإذا أدخلت بعد الفعل الباء بهذا المحتى 
سقطت الهمزة » فتقول : همث بزدك » وإذا ضعقت الفعل بهذا المعتى سقطت | 
الحمزة » فتقول : قو”مت زيدأ . 
وقد حرج التضعيف إلى معى تكثير الفعل خاصة” نحو : كس ر'ت* الإ 
وكققكت* المبة » »م تخرج الهمزة إلى معان آخر » وكذلك الباء » وستد كر 
حول الله . 
الموضع الحادي عمس : أن تكون نداء 5 و ط » وتتعمل في نداء 
الشاعر 49 : 
اهسك 
)0( اليقرة 84* 1 
(؟) البيت لاعرىء القسس رهو في ددواته 1535 , وطرفي : عبتي » غرارب الرمل : أوائله * 
الألاء : شجر » وكذلك الشبرق . 
زع البيت أزهير »* وهو في دبرانه .+ . والفيلق : الكاتيبة ٠‏ رشيهراً بالسراب للون الخديد * 
ساراء : علاها لون الصداً والحديد » انشخب : خروج اللبن من ضرع الناقة . 


)ع( البسث مكربر مرهو فى ديواته 659٠‏ والكتاب 1795م » والعيني ؟/١‏ 4 © روممجم. 


الادات : ( شمبى ) » والأشموني بودي ء وللطزانة ؟/ذ١‏ , وشعبى : أسم مكات + 


لاؤها- 


كا 


1" أعَبْدا حل في شعّْى غريبا ألما لا أبالك واه انا 
وقال آخر 230 


0 


< دهم 4 مر صم 
56 أحار ترى برقا أريك وميضه .الراه واإلقا. وهام ولوا. 


(0) . 
و 0 


أفاطم ملا بءْضّ هذا التدتل 0 
وقال آغر ا : 


سمه 25 
2 ماه وام كمه 


30 أزهير إن يشب القَذّال ف نه رب هيضل مرسر لففتببيضلر 
وهي أل استعالاً من « يا لأنها لاتستعمل إلا فى القريب الممغي إليك , و ديا» 
تستعمل في القربب والبسد » لأنها أكثر منها حروفاً وأكثر مدا » ولذلك لا 
تحذف م تحذف وياء لأنها لا دلالة لذفها على قرب » مخلاف دياع فإنها مستعمة 1 


حل فت" أو طبرت » قاعم ٠‏ 





)١(‏ الببت لامرىء القبس » وهو في الديران غ» » ورواتء فبه: 

8 ِ- 00 ين 5 73 2ه >6 - ب« اولدة 

أحار ترى برقا كأن وميضّه كلمع اليدين في حيي مكال 

وهو في الكتاب ١/مه؟‏ ء والخصائص +5/١‏ ء وأمالي الشجري 48/6 » والإنصاف 
عمد ٠‏ وابن يعيش ولقهء واللسان : ( مكل ) . وأحار ؛ بريد : أحارث » والوميض : 
:الامع 7 رالحي : السحاب ١‏ والمكلل : المتراكب بعضه قوق بءض » شه انتثار البرق يحركة البدين . 

(؟) البيت لامرىء القيس » وهو في الديران ١١‏ * رعجزه : 

(>) البيت لأبي كبير الهذلي » رهو في ديران الهدليين ؟/5م » والأزهية +0 » ورواية 
«٠‏ آمر_رس » فيه : « لجب » ٠‏ وأمالي الشجري ؟/4 » رمسألة وب للبطليرسي ؛؟؛ والمقرب ٠+١‏ 
.والإنصاف ٠م؟ ٠»‏ رالمتع 9+ » وابن يميش 0١/6‏ . القذال : مايين الأذتين والقفا » والحيضل: 


باشماعة تُغزى 0 ١‏ هر سر : ذو _مراسة وحدداة , 


3 


الموضع الثانى عشر : أن تكون معاقية هرف القسم مقصورة” ومدودة نحو 
قولوم ب ان لأذلن وآش لأنعان » ويتبعي أن تكون عوضا من باء القتسم 
وحدها » معاقبة لها خاصة من بن سائر حروف القسم لأنها الأصل فبه وفي غيره » 
ومن حعابا عوضاً من حروف القسم مطلقاً فغارط”» لآن غيرها من المروف لا 
تتصرف كاتصرفها » اذ هي في القسم وفي غيره » وفي كل مقسم به من ظاهر 
ومضمر يخلاف الناء والواو ومّن* واللام اللازمة للتعجب فيه فبي أم الباب » فلذلك 
ينغي أن تكون البمزة عوضاً منها لاغير 

الموضع الثالث عشر : أن تكورت للإنعار في أول الكلمة » وذلك إذا 
أنكرت كلام غيرك أو أنكرت رأيه » فتقول في نحو جاء زيد : أزبدانه » 
ورأيت زيدا : أزيدنه ء ومررت بزيد : أزيدنه برفع الدال ونصها وجرها 
وذلك في المحرب لآن النون من « نيه » هو التنوين » والياء إشاع طر كة النون 
وبيان الإنكار » والباء لبيان المد والوقف . 

ومن العرب من يزيد بعد تمام الاسم : « إن" » ويلحقباالياء بعد ذلك لبيان 
الإنكار » و يلد الهاء للوتف > فقول : أزيدثإنيه » وأزيداً إنيه » والياء بعد التون 
في اللالين لبيان الانكار مع البمزة فاعلم ٠‏ 

عد # * 

القسم التي هي بدل من أصل ١١‏ , 

اعلى أن هذه الرمزة تنقدم ثلاثة أقام : قل بدل” من ألف » وقم بدل من 
واو ع وقم بدل من ياء . 

فالقم التي هي بدل من ألف لها في كلام العرب خحمة مواضع : 

الموضع الأول : أن تكون بدلاً من ألف التأنيث '' وهي المقصورة ولا يكون 

م٠ انظر : سر الصناعة ١/5ه » والممتع‎ )١( 


(,) في الأصل : «من هاء»؛ وهو تبر . 


لابرهم- 


+ ذلك إلا / في الوقف خاصة » فتقول في رأيت سامى وحبى وضيزى ١‏ : ساماً 
وحبلا وضيزأ » حكى ذلك سيبويه عن العرب ”* . وهل يقاس على ذلك أولا ؟ 
الظاهر عندي أنه موقوف على الماع لقلته ولايقاس إلا على الكثير . 

الموضع الثاني : أن تكون بدلا من الألف المينة لتأنيث في الضائر المتقدمة 
في فصل الألف » وذلك أيفاً في الوقف خاصة » وهو موقوف أيضاً على الماع 
لشذوذه » وذلك أن من العرب من يقول في «هو يضربا » إذا وقف : يؤبرما » 
افيبدل من الألف ههزة لأنها هي في المعنى » يا تقدم في أول هذا المقصود الذي" 

الموضع الثالث : أن تتكون. بدلاً من الآلف المدلة من التنوين نحو : رأيت 
فراسأ» وحكى سييويه عن العرب : رأيت رجلا » ولا ييكون ذلك أيضا إلا في 
الوقف خاصة وهو قل أيضا . 

وقلنا في جميع هذه المواضع' الثلائة اللمتقدمة إن البمزة فيا يبدل من لف 6 
ولم تقل إنها أصل لكثرة الألف وقة البمزة : والمطرد الكثير هو الأصل دون 
القليل : وإن كان في بعض المواضع قد يكثر الفرع ويقل استعمال الأصل ويطارح » 
وسيرد عيك منه أسْاء في داخل الكتاب إن شاء الله » لكن” ذلك لقيام_ الدليل 
على القلة والطرح ء فاءامه . 

الموضع الرايع'"' : أن تبدل هن ألف التأنيث الممدودة قياساً » وذلك في نحو : 
حمراء وصفراء وحَْمْتْفساء » وشبه ذلك . وكان الأصل في هذه الأمثة وأشاهها ما 
فنه همزة التأنث مدودة أن تكون الألف فها واحدة ؛ إلا أنهم أرادوا أن. 


)00 قسمة ضيزى : ناقصة . (*) انظر : الكتاب ٠/؟:م‏ 
)2 انظر : سر الصناعة عو ء الممتع وعم 


6 امه 


عرئوها يئاء؟ آخن غير بناء المقصورة » فزادوا عليا ألفآ أخرى » فاحتمعتا ساكتتن 
خحر كت الثائة منها لآنها المقصورة في الدلالة على التأنيث » إذ قد صارت الأول 
كانها ألف: مد كالتي في «ه سابال » و « زلزال» , وما كانت الكلمة المئة 
معرية” جرت البمزة يوجوه الإعراب » اذ هي مقطع جار كائر حروف 
الصحة , 

ولايحوز أن يُبّعى أن" البمزة منها أصل في نفسها غير يدل » بدليل أنهم قالوا 
في صحراء في الجمع : صدراوات »© وفي النسب : صحراوي » فاو كانت البمزة 
أصلا” لبقت في تصريف الكلمة كالبمزة من « *قرثاء » لانك تقول : قرأت وأقرأ 
ومقرىء وشه ذلك » وهذه دلالة في التصريف تدل على أصالة الكلمة أو اثقلاب 
مافيها أو زبادته من دلائل التصريف . 

وتكون هذه الحمزة في الثلاثي من الاسماء مفرداً / نحو : صحراء » ومصدراً 
نحو : السر"اء والفر”اء » وصفة" نحو : امرأة خناء '' ودية '"! هطلاء » وأمم جمع نحو 
القصاء " والحلفاء ع 247 وتلق ماهو على يثاء فعلاء تحو : ناقة عشراء 0) » وامرأة 
ثفتاء » وعلى فعّلاه كسيراء "5 وهو في المزيد على ااثلاثة : فعلياء ك كبرياء »وفاعلاء 
-ك قامعاء (للع وفاعولاء ك5 عاشوراء » وفعالاء كبراكاء0ة, وفعولاء كبروكء ع(5) 
وفتمللاء كعقرباء وق ّثثلاء كيفنفساء » وفعلاتء كز مكتاء 107 الطائر » وفعتلياء 
كزكرياء » وكل هذه مفردات . 1 


)01( الكنس : تآخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة . 

() الدية : لطر الحكثير .2 (م) القصياء : القصب . 

)0 الحلفاء : نبت » رانظر في أبنية ألف التأنيث الممدردة : الأثمرني 18١‏ 

(.) العشراء : ماممى على حّملبا عشرة أشبر ٠.‏ (1) سميراء : تبت . 

)0 القامعاء : 8 ححر ااضب . (4ه) البراكاء م ماحة الحرب , 

(5) البرركاء : ساحة الحرب أيفا . 09 الزعمى : 'منيت ذنب الطائر . 


وخر 


وتلحق الجمع على أفعلاء كأثياء » وعلى فعلاء كداباء . 

الموضع الخامس : أن تكون بدلاً من أاف الإطاق وهي المثبية ببمزة: 
التأنث 6 ك) كان ذلك 5 الأقصورة 3 وذلك قُِ تددو إعاشاء للق وأقر'فاء نيف 
الملحقين بسرثداح * وفتطاط ”4 » والحكم فيها في العمل كالطتكم في همزة التأنيث. 
سواء » إلا أن الفرق ينما أن البمزة في الفصل قبل هذا رد التأنيث »© وهي,. 
هاهنا لمجرد الإلاق , إلا" أنها مشببة لها في الزيادة » وهو مصروف لاغير » لأنه 
مذكر مخلاف مْددى وعلئقى (*2 ». فإنها مؤنثان ء فلذلك منعناهها 27 وأمثافها الصرف » 
فاعلنه . 

وقد أبدلت الحمزة من ألف المد في نفس الكامة وهوموقوف على الماع » فن. 
ماجاء منه : الأتم في اللاتم » والعأم في العالى » وهي لغة العجّاج قال " : 

01-7 ني‎ ٠ - 

3 فخِنرف هامة هذا العال 
د عليم ولا الفالئين » 2 بنمزة متحر كة لالتقاء الساكنين. 


78 0) 


وقرأ بعضهم : 


هي ومابعدها ل ؛ وه« ولا حأن 


() الملياء : عصب عثق البعيد . (؟) القرفة : قشر سُجرر ططيب الرائحة . 
(>) السرادح : الناقة الطوية . (4:) انفسطاط ؛ هدينة مصر » وبيت هن شمر 
(ه) التلثقى : ضرب عن الشجر . (1) في الأصل « متماما» وهو تحريف. 

6 الديوات 5٠‏ ؛ رقيله : 


اسه 2 
إدارَ سَأْمى يا اسلمي ثم اسلمي 

رهو في مير الصناعة ٠١١/١‏ ء والاسان : عل والممتع 84ج ٠‏ راين يعيش ١١/٠١‏ 

زه الفاتحة < . ونسبها في سر الصناعة ؟م إلى أيوب السشتياني . 

(ة أي الألف واللام الي بعدها .4 قال ابن جي ؛ « رذلك أنه حكر 0ه اجتاع الساكنين2 
الألف راللام الأوق فحرك الألف لالتقائها فائقليت غمزة لأن الألف حرف ضعيف واسمع اتخرج 
لايتحمّل المركة .. فإذًا اضطروا إلى #ريكه قلبوه إلى أقرب الحروف منه وهو المزة ؛ انظر : 
سر الصناعة ٠م‏ )66 الرحمن لعاء رنسيها في سر الصداعة - إلى مرو ين عييد . 


هجهل 


8 7 ل 4 0007 حتى أَساَضُ ملنية 
وقول الآخر : ") 

3 ا 00 ... وأما ربيظها فاكامت 
وهذا أكثر من الأول لأجل التقاء الساكنين » وأقل من الأول قوه : ©) 

١‏ بالخَيْرِ خيْرات وإن كاتا ولا أرِيدُ الثى إلا أن تاا 


أراد : « فثر » و« تغاء »- فحذف أكثر الكامة اختصاراً إيجازا للعلم 
بذلك » وأبقى يعضبا دلالة على المراد » وجعل الألف للوقف والإطلاق © ثم 
هزها ليم وزن الببت وهو نادر جداً » وكل «؟) ذلك موقوف على الماع 
فاعرف-ة . 

والقسم التي هي بدل” من وأو لما موضع و : أن تكون بدلاً من واو 
وهو في المفرد إذأ مع“ نحو : وحلائب » جمع حارية » «وركائب » جمع 
لسالس 


: البيت ل : : دكين كا في سر الصناعة حم وقامه‎ )١( 


.8 ومو 2 


راكدة غلاته ومحليبه وجله تحت ايض مليبه 


وهو قي الخصائص “/ه+١٠‏ والمتم ١؟5؟ ٠»‏ والملب : هموضم اللبة رهي وسط الصدر . 
)0 البست ل : : كثير » وهو في الديران ١١‏ » وتمامه : 


وَللأرْضأما سوذها كَتَجِلْلَتْ نياضا وَأمَا إبيضها فادهامتٍ 

زهو في مر الصناعة عم » والخصائص 48/5 ١‏ ه وأبن يعيش دل »' واللمتع اك 8 
وادهأمت : اسودت » بريد اضطراب الأرض بعد وفاة عيد المزيز بن مروان . 

١‏ )م أمند إلى قائه » و « فا | » في الأصل : «دفا» رهي رواية ثانمة » ولكن يبدو من 
تعلق الولف أنه بريد ما أثيتناه » وهي رواية سر الصناعة 44 والبيت في اللسان : (8 ) » والبحر 
الحخيط وهم » والدرر الشف ” 


(؛) في الأصل : و وكان » وهو تحريف. (ه)انظر الممتع ١٠؛؟‏ 


الام - 


4 


ركوبة » وكان الأصل : «وحلا'وب » و ه ركاواب » إلا أنها لما اجتمعت سا كنة” 
مع ألف المع ولا أصل لما في الطركة فتحرك ١‏ , تأبدلكت همزة , لأرن 
الحمزة تقل المركة وازمت ذلك . 

والقسم التي هي بدل” من الياء لها أيذأ موضم” واحد : أن تكون | أيفاً 
بدلا منها » وذلك في «فعيلة » إذا جمع على ه فعائل »» نحو : كتببة و كتائب 
وصحيفة وصحائف » وكان الأصل أن قثبت في المع فقال : كتايب وصحايف» 
إلا أنها لما اجتمعت ساكنة” مع ألف المع ولم تتحرك في الأضل أبدات همزة» 


ما فعل بالوار في الموضع قبل” » ولزمت كازومها . 


عد ين 
وأما المركبة فتكون مع ايم واللام : أجل » ومع الذال : إذ » ومع الذال 
والألف : إذا » ومع الذال والتون : إذن » ومع اللام : أل » ومع اللاء عفقة 
مفتوحة والألف : ألاء» ومكورة” : إلى » ومشددة" مفتوحة . ألا 1 لا" » ومكسورة” : 
إلاة» ومع الم : أم' » ومع الم والألف : أماء ومع الم مشددة والألف : 
مثا » وماكدورة : مما 34 ومع الأورل خفيفة ":مكدورة : إن" 4 ومفتوحة ٠‏ 
أن" 2 ومشددة مكدورةة : إن" » ومشددة مفتوحة : أن ؛ ومع الألف في باب 
الفصل : ٠‏ أنا “ومع التاء أنت » ومع الناء واليم : أنتم » ومع اليم والألن :أن » ومع النون 
المشددة : أنان" » ومع الواو : أو » ومع الباء مفتوحة" : أي* » ومككصورة : 
أي » ومع الألف عخففة” مفتوحة* : أي » ومكسورة مثددة : إنها , 
فحملتها سعة ”7 وعشرون حرفاً ل ونحن . نحن نذاثى مواضع كل واحر منها بارا ياباً 
ول الله . 





. غم حيث إنه ينقل عنه حرفنا‎ ٠ في الأصل « متحرك » والتصويب من اامتع‎ )١( 


ساحه مه 


بأب ألج | ١‏ 


“الطلب والثير 0" 6 فتقول أن قال : هل قام زيد” 9 أجل" 6 ولمن قال 
حمرو : أتجل" . ١‏ 
ومعتاها في الحواب التصدشق لاخير والتحقق للطلب 6 كال الشاعر لين : 


8 وكاو 


7 لوا كنت تذُطى حين تسأل سامحّت" 
نك النّفْسُ وأتحلولات كل خليل 
أجل لاء ولكن أنت أَشَامْ ممثشئ وأثقل من ضاءه ذات صليل_ 
ولا تكون حواياً للانفي ولا ألنوي (؛ ع ولكن معناها معق د تعم » > وستذكر 
في با يحول الله . 


باب إذ "ا 


إعار أن م [ذ"» تحكون حرفا عند سدويه ‏ رحمه الله » في باب الشرط والجزاء 

/ و 
يشرط اذتران وما © 010 » و كأن وما ع الللازمة لحا عرض من إضافتها في 
أصلبا إذ أصلبا أن تكون ظرفاً للماضي من الزمان مضافة” أبداً إلى الملة » 


() انظر في ( أجل ) : المنى مع ١‏ ء والقني ١5‏ ء الجمع ؟/١,‏ 

(؟) دى الأخدش أعا فى الدبر أحسن من تعم ٠‏ و« نعم » في الاستفبام أحسن متها » 
انظر : الجنى 4 ١4‏ 

للق السيتان م أمتد إلى قائلبما » وما في النصف ١/8م‏ » وأمالي القالي ؟/ 15 ء وقيه 
ح الأم » عوضا من « أثأم » , والجنى م١‏ »ء واللسان : ( سمح ) © والميتع ١59‏ 

(:) تقل صاحيا اللنى مع و والمقني ١٠‏ هذا الرأي عن المؤلف متويا إليه . 

)0( انظر في« إذ » المقتضب ١#‏ ؛ الأضداد للأنياري بور ءالجنى مب ء2ابن يعيش 
علو وء المغني عمء لطمع "٠١4/١‏ (1) انظر الكتاب أ/م٠؟‏ 


اهم 


فى 


مام عن 


والتتوين | هو ] المعوض منها » نحو : حت إذ.قام زيد و « يومئد يصتدار 
اناس أننانا )ع , 

وكان حقبا أن تكون في كل موضع حرفا » إذ هي متوغة في البناء » لا تخرج 
عنه أصلا » وهذا شيء حقله في الطروف وهو أصل فياء ولكن حتّكرم ياسميتها / 
لأنا في معنى « حين » . وتكون معمولة" كائر الظروف » فإذا صرنا إلى الشعرط 
والطزاء قلنا : إذما نقم أقم » وإذماجِدت فاضرب زيداً » قال الشاعر © : 

85 27 5 2 ومو ا ع 0 ماع سه اه 
إذ ما أتيت علالرسول فقل له << حقا عليك إذا اظمأن المجلاس 

فجزمنا بها متصة ب « ها » الأفعال المضارعة » وحكمنا على الماضة أنبا 
قِ موضع حرم 34 وكان حكمها ف ذلك كم ١‏ إن » الشرطمة 4 فقوي حكمها 
في الحرفية ببناءجا المذ كور ويكونبا على حرفين » وبطلها الفعل باختخاصها به 
وتأثيرها فبه » وهذه خاصة اروف . فلذلك جعلها سيوبه في المرفة ك «إن » 
التق على حرفتها » وغير سبويه يجعلا ظرفا على أصلبا في غير باب اطزاء 9 م 
ويضمنها معنى « إن' » مأ يفعل ب ١‏ متى » و «١‏ أبن , ونحوهما من الظروف 
في الجزاء . 

والمحيح مذهب سدوبئة لُواص" اطرفة قيبأ و بلقم دليل على القطع بأمم.تها 
كما دخل في غير باب اطزاء قاعلنه 149 , 





+ الزازلة‎ )١( 

(؟) البيت للعباس بن مرداس وهو في ديرانه 7١‏ ء والكتاب ه١٠٠‏ ء والخصائص كروم د ء 
والكامل 5 ؟ء رمتازل المروف 25١‏ وان يعيش «(+ » والخزانة دم 

(؟) ذهب المبرد دابن السراج وأبو علي إلى أنها بأقبة على اسعمتها وأن” مدلوها من لزمانث صار 
مستقبلا ٠‏ انظر : الجنى ه؟ 

(:) ل يذكر اللؤلف مماني أخرى ل : إذ كالتعليل والمفاجأة والزيادة . 


مد واد 


باب إذا 00 

اعم أن « إذا » تكون حرفا في مرضعين : 

الموضع الأول : أن تكون لمفاجأة » كقرلك : « خرجت فإذا الأسنث 
سغارج”» » و « خرجت فإذا الأسد' خارجا » » فإذا قلت : « شرحت فإذا 
الأسد خارج » » فالأسد مبتدأ » و « خارج » خبره » وإذا قلت : «غارجأ» 
-فانتصابه على الال والخير محذوف » لدلالة المفاجأة عليه » كأنك قلت : مارة 
أو لاق ونحوها . 1 

وإذا قلت : « فإذا زيدث » ولم تذكر خبرا ولا حالاً » فاخير أيذاً محذوف 
للدثلالة كما تقدام ؛ وتقديره مجحو ما ذ كر في جمسع ذلك يدل* '' على 'للقاء فدأة » 
قال الله تعالى : و إن كانت إلا صيحة” واحدة” فإذا هم خامدون »2 و « أوَّلمْ 


بر الإنان” أنا خلتئناه من تطفة فإذا هو خصم مين )ع . 


وزيم بعفهم أن « إذا » في هذا الموضع تنوب مناب « بالمشرة » وذلك 
:إذا يذكر خير » فإذا قلت : دفإذا الأسد» فالتقدر عنده : فباطضرة الأسد » 
«فتكون م إذاء على هذا عنده ظرفاً مكانياً . 

وزعم أيضا بعقهم أنبا تكون يعنى « فاجأني » فتكون الأسد على هذا فاعلا 
بها » لأنها في موضع فعل » وكلا القولين فاسد” . 

أما جعلبا ظرفاً يعنى « بالطضرة » ففاسد لأنبا كان محوز تقديها على الاسم 
.وتأخيرها يعدم »6 6 محوز تقدم 0 بالحضرة 2« وتأخيره « وأزوم تقدم 2 إذا « 
سق كل كلام تكون قبه للمفاحأة دليل” على الفساد . ْ 

)00( انظر في « إذا » : اللمقتضب ]هه . الأضداد للأنباري داد» الأزهية ١١١‏ » ابن 


.تعيش 6/هه » الجنى ١6#‏ ء المغني ؟ه ء المع ٠١3/١‏ 
)١(‏ في الأصل : « تدل» رهو تصحيف. (*) يس 89 (4)يشس للا 


ووجه آخر أنه لو كانت ظرفا لم يككن لما موجب للناء ما كان ها في غير 
*؟ المقاجأة وهو إضاتتا إلى المج » ولا جمة / هنا تتم بها . 

وأما جعلها في موضع الفعل ففاسد أيضآ لرجبين : 

أحدهها : أن المة تأتي بحدها تامة” كقوله تعالى : « فإذا هو خصي” مبين 230 
فلا يصح هنا أن تآقدر : فَفاجأني [ هو ] خصم مبين » م لا يصح” « قام زيد 
لقاتم » فبذا وجه . 

والوجه الآتخر : أن « إذا » حرف » والمقدر في موضعه جمة من قعملر 
ومفعول » ولا يككون حرف في معتى فعل ومفعول » فاعرفه . 

الموضع الثافي : أن تكون حراباً لاشرط كالفاء » إلا" أنا لا تدخل [ إلا ]) 
على حمة اسمة غير طلبة » يخلاف الفاء كقولك : « إن تقم إذا عبد الله منطلق » م 
قال ان تعالى : « وإن' تأُصييي' سرثة ”ها “قدكمت” أيديم إذا مم يقانطئون 219 »م 
فحلت « إذا ه عل الفاء في هذا المواب يا قال تعالى : ٠‏ وإن' تُصبهم سيكة 


مها >قدتمت' أيديهم فإن” الإنسان” كفور ”" » . 


اعلم أن سببويه ‏ رحمه الله جعل معنى « إذن » المواب والمزاء » ويظبر 
من لفظه أنها حدث توجد يكون معئاها المواب والجزاء معا”" » وهذا فهم أ كثر 
التحويين منه » إلا أباعلى الفارمى فإنه فهم أنها جزاء في موضع وجواب في موضع » 
يا فبم من 07 قوله : ٠‏ وأننًا "نعم" "فعدة” وتصديق » » قال : وإنها_عدّة في موضع 

4 ١ىررشلا‎ )+( ينم (؟) الردم د‎ )١( 

(؛) انظر في إذن : الككتاب 31/١‏ * المقتضب ؟/١٠ء‏ ابن يعدش 9/؟١ء‏ الجنى 41١44‏ 
المغني ما ء اطمع 5 

(5) انظر : الككتاب 421/١‏ 2 (5) في الأصل : « في » رحو تحريف , 


وتصديق في م وضع ؛ على ما يذ كر في ايها » وإلا أب على الثاويين ١١‏ من المتآخرين 
فإنه فهم أنها : جواب وجزاء » والجواب شرط » فإذا قال القائل : أزورك » 
وقال له المجيب : إذن أكرمك » فالمحنى عنده : إن نورفي أكرمك . 

والصحيم أنهبا شرط في موضعم وجواب في موضع »2 وإذا كانت شرطأ 
فلا تكون إلا جوابا » وهذا هو المفهوم من كلام سببويه » لأنه لم ينص على 
أنها معأ في موضع واحد » وشهد لذلك كلام العرب فنه قوله تعالى : د فعلكها 
إذن' وأنا من الضالتين "! » » فإذن هنا جواب لا حزاء » لأنه تصديق” لقول 
ردن » إلا أنه بزيادة عله م وكذلك إذا قال القائل : « أكرمك » فتقول 

: « إذن أظتك صادقا » » فبذا جواب لا جزاء معه » ويقال : أ كرمك » 
فرل : إذن أزورك » فهذا جواب وجزاء » فعلى هذا لا تخلو من الجواب وتكون 
في بعض المواضع جزاء . 

قأما قوله " : 


م وير 0 


جر" 


> 4 ودام عسده 


مارك لابر تع رب روشتنا إذَن يرد وكيد الدر مكروي 
فبو على تقدير كلام تكون « إذن » حوابه » كآله قبل : « لا ترد »2 
فقال في اللواب : « إذن ثره » . 
وزتم أبو علي الشاوبين أن المحنى في الآنة 4 : إن كنت” فعلت” الفعلة - وأنا 





)0 مر بن عمد » كان إمام عصره في العريمة » له « التوطئة » و « شرح الجزولية » 
توفي مئة هغه »انظر : البغية ؟/+* 

(+) الشعراء م » والآية قبلبا : « وتفعلت “فعلتتك” التي فمَلدّت” وأنت من السكافرئ قال..» 

)2 البيت لعيد الل بن عنمة الضي 5 في الفضليات عدم ٠»‏ وهو في الأسمعيات م؟؟ء 
رالكتاب و/مووع ١‏ والخاسة ١/5؟؟‏ » واين يعيش ١+/0+‏ » واللسان : « كرب » ؛ والخرانة 
م/بدبه , والمكروب : الشديد الفتل » وقرله « اعير » وردت في الأصل : « المبر » 

1 

0 | 0 إشارة إلى تله تمالى : « فملثثبا إذن وأ من الضالين » . 


لت 


فق كافر كما زجمت فعلتها / وأنا من الضالين » ولم بثبت في ذلك لنفسه كنرا 

ولا إيانا في 0" هذا الفهم » والأول أظبر . 1 

فإذا ثبت هذا ف « إذن » تكون في أول الكلام وفي وسطه وفي آخره » 
على تحستب الاعتاد علا وعلى الكلام الذي تكون فيه 

وتدغل على الجل الامجمة والفعلة الماضة وغير الماضية » فإذا دلت على ايمل 
الاسمية لم تؤثر فباء كقولك : إذن أن أكرمك » و كذلك إذا دخلت على 
الأنمال الماضة والطلية وفعل الخال » نحو قولك : إذن أكرمك زيد » وإذن 
أضْر ب” عمرأ » وإذن لا تقع » وإذن نقوم زيد الآن . 

فإذا دخلت على الأفعال المستقبة فلا يخاو أن تتقدم علها أو لا » فإرنف 
تقدمت عليا فلا مخلر ألا يتقدسها شيء أو يتتدمها » فإن لم يتقدمها شيء حملت في 
الفعل المذكور لأن الاعتاد عليها نحو ة_لك : إذن أ كرمك ومنه قوله : « إذن 
ره » المقدم في الليت '" , 

وحتكى عسى بن عمر أنها قلغى مع التقدم 2 » وذلك اذ لا يعتير . وسواء 
ولت الفعل المذكور أو قصل بينه) ويينه يقسم » كقولك : «١‏ إذر: والله 
أكرمك » »2 أو ظرف أو بحرور » كقولك : « إذن يرم ابمعة أكرمئك» » 
«وإذن ببب حمرو أحسن إلك »» وإما بقي التأثير مع الفصل با ذكر لآرنف 
القسم معناه التوحكيد » ولأن الظرف والمجرور يجوز بها الفصل للكثرة استعالها 





. في الأصل : « وفي » » والواو مقحمة‎ )١( 
: (؟) إثارة إلى البيت المذكرر قبلا‎ 
شام اسم 5 مر اه 2-2 ه38 ره و‎ 
ازَّجِرٌ حمارك لاير تع _بروضيّنا إذن ترد وقيد العير مكروب‎ 
وعيسى‎ . ١٠20 ونسب صاحب الجتى هذا القرل إلى سييريه بالإضافة إلى عيسى بن مر‎ )+( 
١61 صنف الجامع والإكال » توفي سنة‎ ٠ ابن عمر من أوائل النحاة » تميذ ابن أي امحى‎ 
؟ » النزهة ١؟ » البغية ميق‎ ٠ انظر : السيراني‎ 


4 


واتساع العرب فه) في غير موضع بوقوعها صفتين وصلتين وخبرين وحالين لما 


حو كذلك . 
وإذ ““فصل فيها بين ااضاف والمضاف إليه في الشعر مع شدة اتصالها كا قال "٠"‏ : 


و3 3 


نهلا_ كما خط" الكتاب يكف يوماً #وديار قارب أو زيل 
وقال آخر 0), 
-8ه 5 . 8 07 و 3 
كان أصوات من ايغاطن يبنا أواخر الميس أصواتالفراريج_ 
فأو'لى الفصل” بها بين العامل 9" والمعمول . 
وإِنًا جاز الفصل بها وبين معموها يما ذكر وإن كانت حرناً » إذ الحرف 
لافدل *؟! بينه وبين معموه » إلا إذا أَدْبه الفعل ىك « إن » وأخواتها لأنبا 
أيضاً مشيبة 3 واظتنت © في التقدم والتوسط والتأخير والاعتاد عليا مرة” وعلى 


ماهو معمولا أخرى »إلا أنها أضعف منبها لكون هذه حرفاً » وتلك فعل » فاه . 





* ؛٠8/6 إلى أبي“حيّة النميري » وهو في الخصائص‎ ١75/١ *نب في الكتاب‎ )١( 
» ٠١/١ وابن يعيش‎ ٠» والإنصان ممع‎ ٠ » ؟ » واللمان : « عجم‎ ٠١/6 وأمالي الشجري‎ 
0 وابن عقمل #رعودء والأثمرني مم ؛ والعيني «/ ١غ . قصف الديار فيشسهبا بالكتاب‎ 
. -وبزيل : يقرى مابيها‎ 

69 الست لدي الرمة وهو قي ديواته 5* ؛ والكتاب 1 » والقصائص ؛ 0 
.وكتاب اللامات ٠١9‏ » وفيه « أنقاض » عوضاً هن « أصوات » » وسر الصتاعة ١١‏ © والإنصاف 
عع ' وابن تعيش ٠/‏ 0 والخرانة 6٠١1/‏ . والايغال : الابعاد 2 والضمير بعود إلى الإبل» 
والأراخر : ج آخرة الرحل ٠‏ وهي الهود الذي يستند إليه الراكب » والميس : شجر تنخذ منه 
الرحال ؛ وأصل الكلام : كأن أصرات” أراخر الممس أصوات الفراريج من إبنافن بنا . 

(+) قوله : « العامل » غير واضح في الاصل . 

)غ) قرله : « لايفصل » غير واضح في الأصل . 


ساح مس م-هة 


زفق 


فإن تقدم « إذآن » المذكررة شيء فلا يخاو أن يكون يطلب ما بعدها كالشرط 
والقسم والمتدأ وما يدخل عليه » أو حرف العطف أو غير ذلك .. 

فإن كان ثىء ما ذكرنا أذيت لا غير لأن الاعتاد على ما قبلبا » من ذلك 
نحو قولك / في الشرط : «إن قام زيد إذن اكرمك» » فتجز م « أكرم » 
لآنه جواب الشرط ؛ ولا تأثير ل « إذن » »6 وتقول في القسم : « والله إذن. 
لأكرمك ولا كرمئك » فلا تعمل « إذرثف » لانما بعدها جواب القدم » 
وعلله ول 23 : 

0ه - .5 7 2 م 2 اه . 

لا لين عاد لي عَيْد الدزيز _مثلها وأمكتّنى منها إذن لا أقيلبا 

ذاه لا أقيلها » جواب القسم الموطأ عليه بأللام الداخة على د إرث” » في 
أول البت . 

وتقول في البتدأ : « [ زيد ] إذن يكرمك » فاه يكرمك » مرفوع 
لاه خير عن 0 زيد 00:١:‏ واكذلك وكيهة ف خير م بدخل على المتدأ واخير 
من «١‏ كان > أو « إن” © وسييها » كحكقولك : «١‏ كن زيد إذن يكرمك 0 
وه إن" زيدا اذن يتكرمك » و « ظتنت زيداً إذن يكرمّك , » لان المفعول 
الثاني في باب ١‏ ظننت » حكمه أن يكون شيراً لمبتدا في الاصل فبو كخير 
د كان » ود إت » 2 فأما قولل "2 : 

2ع 


لا تتر كن قوم شطيرا إن إذن أهلك أو أطيرا: 


)0 الببت لكثيّر » وهو في دبراته ذلك » راللكتابي ركدغ »> وأبن بعش 1 3 
رالمغني ٠١‏ » والأشمرني غمه ء وشراهد المفني «د ء رالخزانة م/.مه . لا أقيلبا + 
لا أتركرا تفوتني . 

(؟) لم أحتد إلى قائله » وهر في الاسان : « شطر » » وابن يعيش +/؟؟ ء والجنى ١44‏ > 
والإنصاف ١0,9‏ ء والمغني ١‏ ء رشواهد المنني ٠٠١‏ » والخزاتة +/:/اه . والشطير : الغريب . 


فنصب 8 أهلاك »وه« أطير 7 لأن الاعتاد على « اذن » » و ذير و إن حذوف. 
للدلالة عليه » كأنه قال : إني أتلف » وفسره بقوله : « اذن أهلك , » وحذف. 
خبر « إن » قد سمم م وسيآتي ببانه في بابها . 


فإن دخل علها حروف العطف قلا مخلو أن براد بالجمة التى هي فيه العطف. 
أو الاستئناف » فإن أريد الاستئناف كان الاعتاد على « إذن » فعملت"» ويكون 
احرف حرف ابتداء نحو قولك : م أنا أكرممك وإذن أحْسن إليك»» وكأن” 
الممة الأولى لم تذاكر . 


وإن أريد العطف” "١‏ جاز في « إذن » وحبان : العمل مراعاة” للاعتاد عليا ». 
وعدمّه بالرفم ؛؟' فيا بعدها اعتادآ على حرف العطف وهي متوسطة لم بين القسم. 
والجوراب » قال الث تعالى : « وإذان” لايلبثوا خلاقتك إلا“ قللا 9" » » قرىء. 
بائبات الثون في يلبثون على ترك العمل وحذفبها على العمل . 

فإن تقدمبا شلاف ذلك كل كان الحتكم لبا » ووضعها مع مابعدها فين 
الموضع عارض لوصف أو غيره » كقولك : م جاء زيد إذان" يكرمك » ذ « إذن. 
يكرمك » حة في موضع الخال . 

فإن تأخرت عن الفعل المذكور أثغست لاغير » لانها لااعتاد عليها مع كونها 
حرف » يلاف « ظننت » مع معمولبا لانها فعل قوي ٠‏ 


واعام أن « اذن »+ اختلف في صورة كديا : فذهب أبي العباس المعرد 04 





(١)انظر‏ هذه المسألة في : المغني ٠١‏ (؟) في الأصل « رالرفع »© . 
(») الإسراء دباء مقرأ أبَي” نحذفر النرن » انظر البحر النحيط 131/1 
() عمد بن يزيد » من نحاة البصرة » أخذ عن الحّر'مي والمازني » له الكامل والقتضب »- 


ترق عسنة هنم »© انظر : أشار التنحروين البصر مين للسيرافٍ + ب ء النؤدة ١١؟‏ » المثمة مسد 
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أنها تكتب بالنون في حالتى الرصل والوقف ١‏ ومذهب المازني أنها تكتب بالألف في 
كلتا الطالتين "' » ومذهب الفراء أنها إن' حملت كتيت بالنون وإن لم تعمل 

فعلتة كمن* كتبا بالنون في اللالتين من الوصل والوقف أنما حرف »2 ونونما 
أصلمة فبي 5: أن وعن وأن . 

وعاة تمن" كتنبا بالأألف في الطالتين تنشيثها بالأسماء المقوصة لكونها على ثلاثة 
أحرف ها » فصارت كالتنوين في مثل « دما » و «١‏ يدا » في حال النصب . 

وءائة تمن” فر“ق بين كونها عاملة” » فتتكتب” بالنون تشبيأ ب. ه عن » وه أن » 

كونا غير عاملة فكتب بالأألف تشيا بالأأسماء امل كورة كه دمع وديداً ©. 

والذي عندي فها : الاختيار أن يأنظر : فإن وصلت في الكلام كتبت 
بالتون حملت أو لم تعمل » ”ا يفعل بأمثاها من المروف [ لأن ذلك لتظها مع 
كونها حرفا لا اشتقاق لحا ] " » وإذا وقف علها كتبت بالألف » لأنها إذ ذاك 
مشبة بالأسماء المنقوصة المذاكورة في عدد حروفها » وأن النون فها كالتنوين » 
وأنها لاتعمل مع الرقف مثل الأسماء مطلقاً . 

فإن قبل : شتا في الوصل ب معن » وه لن » و« أن" » فيتبغي أن تكتب 
بالتون لأنها حرف مثلبها » قاطواب : أن” 2 لن' ٠‏ و دأن'» و دوعن » تخالف 
«إذن» هن وحبين : 

)١(‏ نب صاحب اطلنى إلى المإدد قرله ١65‏ : أشتهبي كري” بد من يكتب إذرت 
بالآألف لأنها مثل' « أن" ولن' » ولا يدخل التنوين في الحروف . 

(؟) قال صاحب الجنى ١‏ : « نسية هذا القول إلى المازني فيها نظر لأنه إذا كارت 
برى الوقف بالنون ا نقل عنه ء فلا يتبغي أن يكتببا بالألف » . وقال صاحب المغني 1 : 
نه والمازني رالمبرد بالذون © . 


(+) تقل صاحب النى رأي الؤلف حرقيا » وما بين معقرفيت ل يرد في نقله . 
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أحدها : ماذكرنا من أن" « إذن ٠‏ تشبه الأسماء في عدد المروف كأ تقدم. 
و « أن ولن وعن » لا تشيبا في ذلك . 

والآخر : أن" «١‏ أن وأن' وعن » لا تكون الاعاملة” في معمرلها قبي معه )١(‏ 
كشيء واحد وقفت” أو وصلت” »© و ٠‏ إذن » إذا وقفت عليها قد تكون غير 
عامة » إذ العمل لا يازم فيا فصسم لك ما ذ كرت . 

واختلف النحويون أيشأ في نصب ما بعدهاء إذا كات متصوياً بم هر ؟ فقال 
الخليل على ماحكى عنه أبو عبدة 7" : أنه ينتصب بإضمار « أن » يعدها . 

وذهب سيبويه وأكثر النحويين أنها قنصب ينفها . 

وكانة "من" نصب بإضار « أن » قاسها على<تى وى ولامها ولام اللحود ». 
ولا بصم القياس على ذلك » لأن حتى وي ولاتمبها ولام المحود. إها تنصب [ بإضمار ]| 
و أن" » لطواز دخرها على المصادر » وربما ظبرت « أرث*' » مع بعضها في بعض 
المواضع على ما يدن بعد» ولما كانت « إذن » لآ بصع دخوفها على مصدر ملفرظٍ 
به ولا مقدارر »© ولا بيصم إظبار م أن؛ » بعدها في موضمع من المواضم لم يحز 
القياس في صب ما بعدها على ما ذ كر . 

ومن الكوفين "ا من زعم أن م إذن » مر كبة من « إذ" » الظرفية و « أن“ » 
فعلى هذا يكون نحصب ما بعدها ب د أن" © النطوق با » إلا أنها سبلت همزتما 
بتقلبا إلى ما قبلبا من الذال و ركبا تر كياً واحدا / » وهذا فاسد من وجبين : 51 





)1( الأصل : «معبا » وهو تحخريف . 
6 معمر أن المثنى » من أوائل عضشاء اللغة والغر دب والأناب » توفي متة و٠٠‏ انظر : 
أخبار التصو يت الدصر دين للسيرافي عو »ء التزهة : ٠١٠١85‏ »© البفية ؟/5 


(*) تسبه في الجنى إلى الخليل في أحد أقراله : ١45‏ 


تحدها : أن الأمل في اروف البساطة » ولا يدعى الثر كيب إلا ندليل, 
قاطمم . 

واثافي : أنها لو كانت عركبة من «إذ» و «أن» لكانت ناصبة على كل 
.حال : تقدمت أو تأخرت © وعدم العمل في المواضع الم كورة قيل؛ دلبل على 
عدم الثر كب . 

وإذا فد المذهيان مح مذهب الماعة من الوساطة والعمل بنفسها » وإفا حملت 
سحبث عملت لطلبا المعحمول واعمّاد الكلام عليها ( وإًا 0 تعمل لان" الاعتاد عليها 
- 6 عن ٠ ١‏ - - - .- 
هو لتضمن المعمول أو اللزوم لطلبه والاختصاص به مالم يكن كجزء منه كالآلف 
يواللام وسين الاستقال فلا يعمل إذ ذاك » فاعامه . 

باب أل بلق 

اعلم أن هذه الافظة هي التي يسمونها ”' النخويرن الألف واللام وها اللتان 
التعريف » وكليم يذهبون إلى أنها الام زيدت علها ألف الوصل » إلا الخليل وحده » 
فإنه يزعم أنبها حرف واحد يحملته بيط », ولذلك كان يميه «أل» كقد . 

واستدل على ذئك بقطع الهمزة بعدها في قوهم : با أ » وبالوقف عليها معآ 
عن غير ما بعدهما في قول الشاعر 9" : 
36 عجل لنا هذا وَألحِقنا بذال ‏ .. . 0 

وقطعبا في قوله في أول العجز بعده : 
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)١(‏ انظر في « أل» ؛ الجنى «٠‏ » الغني 4 » الأثمرني 6م 
(؟) كذا في الأصل على اللغة القلاة . 
0 تقدم الشاهد برلم 4 . 


حا وها 


# اج اه 0خ على رقع 


00 الشّحْم إنا قد مللتاه جل 
وبالوقف علييها في نصف البدت »م كقوله'!: 


ا ل 0 3 2 9 
4 ياتخليلي اخبيرا واستخبير اا متزل الدارس عن حي حلال. 


وه هه © 


00072 3 - 8 م 59 . و اه ع >2 2 


وبأن اللام لا تنفصل عن الهمزة ولا تنفصل الهمزة عنها كالقاف من ,م قد » 
عم الدال منبا ويقطعبا في الابتداء 34 وسقوطبا في الدترج عتدح لكثرة الاستعيال ٠.‏ 


والصحيح أنها لام التعريف » دخلت عليها همزة الوصل كما قال المبور بدليل 
أنبسا تسقط في الدرج يما تقط سائر ألفات الوصل » فتقول : بالرجل » ومن 
الرجل » ولو كانت ألفبا آلف قطع لثبتت في موضع من الدّر'ج » ولم يوجد 
ذلك » قلست كتراءة من قرأ « للتدى الكترت لم لشدوذها » وقد تندم ال 
لحت مع اللام المذ كورة 

وقد تقدم أن اسم الله تعالى اختص بقطع همزته دون غيرء لكثرة استعاله 
وتعظيمه » ولذلك انفرد بأشاه لاتكون في غيره كزيادة الميم في آخره في قوليم 
« الليم » » ودخول حرف / الثذاء عليه مع الألف واللام وغير_ دلك ماذ كرتاه 
من القواص في كتاب « التتّسلية في البسملة والكمئلة ا 


: أراد أن يقول‎ « : ١٠ فصكل صاحب كتاب اللامات هذهب الخليل » فقال ص‎ )١( 
د أطدنا بالشحم » فلم 'ستقم له القافية » قاتى باللام  ثم ذكر الآلف مم اللام في ابتداء البيت‎ 
فدل ذلك على أن الألف من بناء الكلمة » وانظر رد الزجاجي على الخليل‎ ٠ فقال : الشحي‎ 
ه١ والماصف‎ » 14 

)0( البيتان لعييد بن الأبرص » وهما في ددوانه ٠‏ » والخصائص ره ه؟ ٠‏ رقيه ( من أهل ) 
عرش) من ( عن حي ) ٠‏ والمنصف 55/١6‏ ء والأشمرني عم » والخزاتة +/1ع؟ . رالحلال : 
حجماعة البيوت ٠.‏ 


زع انظر الحاشة م من الصطفحة مع 


ولاحجة أيضأ في قول الشاعر "' : « بدال و» لأنه بريد والشحم » فحذقه 
المحراف للوقف فى نصف المت لانه يحري بحرى مابعد « قد » في الاحتياج 
والمذف للعلم به كأ قال 9 ء 
7< “سن يعو ”” ”وس ع2 2< 2 لدسايه 17 0 
١-أفد‏ الترخل غَيْرَ أن ركاينا كما تَرْلْ برحالنا وَكَأَنْ قد 
أي : دقد زالت » فحذف للعلم به »ما حذف الآخر «كان © أو ذهب » 


فى قوله 0" , 


7 ظً ساس ا ام 0 7 سا اهامس 94 ده م 
“1 فإت المثية من يخشها فسوفح- تصادفه انتما 


9 كرر اللذظطل يعدم على أصله . 
وأما الوقف عليها في نصف البيت '؟' فإن الأنصاف محل الوقف على الألف 
واللام تارة وعلى غرها أخرى يأ قال ”*) : 
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د 3 


47 وغررتني وزمت أ تك" لاسن بالصيّف تآمر 





)000( إثارة إلى البيت , 
م . رع هم 0 ان م 8 م قامسام 5 م 
عجل لنا هذا وألحقنا ذال الشحمر إنا قل مللناه حل 
)0 البيث للاابغة » وهو في دنواته 00 والأزهية 0 والمفني دددواء والتثان : 
| قدد ( 0 ون عقيل ١ر١‏ رقسه 2 أزف 34 عرضا من «أفد» ؛ وشواهد امغني 
مدع ء رالخرانة و١‏ , وأأفد : قرب ء لم تزل: لم تنتقل . 
(؟) نشب في أدب الكاتب م8١‏ إلى النمر بن تولب وهو في القرطبي 8:4 
)ع إشارة إلى قوله : 
ا 5 هو” م 8 52 3 52 م 8 
باخليلي الغبيرا وانْتَخيراال مَنْرْلَ الدّارسَعن حي حلال. 
)0( البيت للحطيئة رهو في ديراته 358زء والخصائص +/؟د؟ ء وان يميش 5/+١د‏ ء 


وللزهر «رددء . ملابن : ذر لبن وكمر : ذر مر . 


كك 


وقوله : ") 


65 بانفس 7 صير] واضطحجا عا 3 الت بخالده 
وقال الآخر *؟ 


يه م ص 


هم يان أمي وآ 5 شيدتك إِدْ اتد عو تيم وأنت غير مجابر 

فقوله « وزحمت أن”' » وقول الآخر درا واضطحا » ") في موضع متفاعلن 
» لأن البيتين من الكامل » وقول الآلغر « تك إذ' تدا » في موضع فعلاتن ”؟) 
وهو من اللأفيف فلا فرق أن بضع آخر اطزء في ندف المتين في بعض كلمة 
أو في آخرها » وإذا كان في بعض الكلمة جائزا فهو في الألف واللام المتفصلة 
في الأصل أجوهٌ . 

وإنما ارتبطت اللام؛ بالهمزة » وافمزة* باللام لأن اللام لا يصيمٌ أن بشداً 
بها إلا بعد دخولا عليها » وذلك في الابتداء » ولذلك جعاتها أنا كقد , فقلت 
باب « أل » » وأما في الأصل فلا حاحة” إلى الألف لأن التعريف إفا يفيد باللام 
خاصة » الثابتة في الدارج والابتداء » ولمدًا لم بصم الابتداء يها دوا وتزمتهاء 
لذاك صارت معبا كحرف واحد » فلذلك قلئا ذلك وجعلنا لها بابا على حدة » 
وإن' كان اللكلام علي | حته أن يكون في باب اللام . 

ولاجتاع الألف واللام خواصة ينبغي أن بدن هنا . 

فنها اختصاص الام للتعريف دون غيرها من حروف المعجم وإمًا ذلك لكونما 
لاتكثر في كلام العرب إدغام” '*' حرف من حروف المعجم كحككثرنا"' في 


 )١(‏ أهتد إلى قائله » وهر في اين يعيش ١5/4‏ ءراللسان : (خزم). 
(؟) م أهتد إلى قائه » رهو في أمالي الشجري 7/١‏ » والخخرانة 5٠١/6‏ 
(+) في الأصل : « راضطجاعا » والصواب ما أثيكناء . 

(4) في الأصل : « فاعلاى » والصواب ها أثيتناه . 

(ه) بعدها في الأصل « إلا" » رهي مقحمة . [5) أي ككثرة ادغام اللام . 
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له 


غيرها » في نحو : التائب والثايت والداثر والزائل والراحم والزاجر لامر 
والظاهر واللاتم وااناصر والصائر والضايط والسالم والشاهد ؛ ولس غيرثها من ارو 
في ذلك مثلها » فدل” على خفتها | عندهم وكثرة استعالها ومزيّتبا في ذلك على 
غير ها من اروف 

ومنها العلة* في أن' كانت ساكنة” لاتتحرك » وإما ذلك لأن الساكن أشي 
اتصالا '! ها بعده من الاتحرك » لأن المتحر”ك قد ينفصل في بعض المواضع كواو 
العطف وقائه » والاكن لاينفصل أصلا . 

ومنها : العلة في وضعبا أول الكلمة » ولم تحكن' في أثنائا ولا آخرها 
وإنما ذلك لثدة اعتنائهم بها لاعتنائهم بعناها الذي هو التعريف » ولو حعلوها في 
آخر [ العامة ] ازال الأعسناء مع أن المراد قل النطق بالكلمة ذلك 2 فجهللله 
آخرأ خد ما قصل له . 

ولم يجعل في أثنائها لأن” التعريف إنا هو لللكامة محملتها » زول *؟ بزوالها 
ويثت ببوتها مخلاف التصغير واتحكصير , فإنه لاحق” للكاءة بزيادة فيها أو 
نقصان منها و لإر ادة التغير في أثنائها , 

لذلك فإذا حم ذلك كله فحككمها في المعنى أنَها تنقسم قسمين : قسم لابد 
منها في الكلمة » وقسم تحكون فيا زائدة”. 

فالقسم الذي لابد متها فيها ''! تثقسم قمين : قسم تكون فده اسم وقسم 
تحكون فه حرفا . 

فالذي تتكرن فيه أسم]ً ؛ الأسهاءه المثتقات” كاءم الفاعل وامم المفعول نحو 





(0) في الأصل : « اتصال » وهو تحريف . 
(؟) في الأصل : « تزرل » رهو تصحيف ء ركذلك « تيت » . 
(؟) في الأصل : « لايد فها هنها » وهو تصحيف . 


- إلا 


الضارب والمكضروبٍ 4 فها هنا | اللام” عدى الدي 34 وصلتما الاسم" دىع_دهاأ 04 
وفيه شيير مستكر يعود علبيا » بيررز إذا عطف عليه كقولك : حاءى الضارب 
هو وزؤيد والمضروب هو وثمرو » والمشسق هو الأخوذ من المصدر كالضارب من 
الضرب والقاتل من القتل "5 , 1 
وأمًا وصلهم ا باجملةر من الميتدأ وخيره ف نحو قول الشاعر "؟ : 
5-2 3 5 2 و 85 كو 
41 من القوم الرسول الله منهم 
وبالفعل وما بتصل به في تحر قول الشاعر *' : 
7 موك ور و 
ما أنت بالك الترضى حكومته 
وقول الآخر 4" : 


وَلاالأصيل رولا ذيالرأي وَالجَدل_ 


جراد وناو 8ع 3# اث إعيمإ|/ء له الئاه . 0 2 -> 52 
ام فيستخرج الير بوع من ناذقا نه ومن جر وذى الشدخة اليتقصع 


وقوه !؛ 


)١1(‏ المولف في هذه المألة مم البصريين ٠‏ على سين يرى الكوفيون أنة #فمل” هو 
أصل ااشتفات » انظر : الإنصاف ١/م+»‏ 
(؛) لم أهتد إلى قائه » وهو في كتاب اللامات 1+ رعجزه : 
مده 2 3 - 5 مع 
لوم دانت رقاب دى معل 
واسلذى هب »2 والإلصاف ١(ابجوه‏ » والغني هغ 2 رابن عقسسل مه . والأشمرقي 
رد ؟ » وشراهد المنني لل والخزانة م 
ع البيت افر زدق » وهر في ديراته غير موجودء والإنصاف ١.هء‏ والمقرب 58/١‏ »6 
راين عقيل ١/كة‏ » والامان : ( أمس ) ؛ رشواهد المغتي 45 » والخزانة 1/١‏ 
(غ)د(ه) البيئان لذي الخرق الطروي 5 في نوادر أبي زبد د5داء2 #د ء ومحما في 
اللامات وس + والإتصاف زمرء وابن يعيش ١ه؟ ٠‏ ع/4:١‏ »2 والغلي 5٠0‏ ء وشواهد 


الغني ل » والازالة ١/ع"‏ . واليربوع : دويية تحفر الارض ٠‏ والنافقاء : حجر . 


هلا - 


لا" 


_-2 05 ب اأرهوات 0 ب وخ ام 

لك تيم صو الجبار القع 

فلس سن باب وصدبا بالمنشق 4 وائا ذلك من ناب د_دف بعص أجزاء. 

د الذي » لحكثرة الاستعال » م شعل ذلك في « اين” ال » وقال : ١‏ الذي*» 

وهو الأمل » ثم « الذي » ثم م الأذ» » كا قالوا : ا وم 34 من ماحناى 
على الأصل منه قول” الشاعر "2 : 


يه عقن 1 - ا ص 


“ةك قاذا الال فاعلئه مال وَإنا أنفقته إلا الذي 

تثال به العلاع وتصطفيه لأقرب أقر بيك وللقصي / 

ولا بحا إلى الاستشهاد على « الذي » لكثرته في النظم"' [ و ] في النثر» 
وقال الآخر في «الذ » يحذف الاء والاحتزاء بالكسر قلبا"" : 


1١‏ وَاللْذِ أو كاه لكنت شخرا ‏ أن جبَّلا أصم مَمْمَخرًا 
وقال آخر في سكون الذال منه تخفيقاً 9 : 


1 فَكنْت والآمر الذي قد كيدا كللذ تزبى زيِيَة قاضطيدا 


ثم حذفت السكلمة واجتْزرىء عنها بالألف واللام لازومها فيا و كثرة الاستعمال 0 : 


(1) / أهتد إلى قائلجا » رهما في أمالي الشجري +/م١.+‏ + والدرر ١/هه‏ 

(؟) قوله « النظم » غير واضمح في الأصل . 

(©) / أهتدر إلى قائله ٠‏ وهو في الأزهية ؟.» + وامالي الشجري ؟/ه .. » والإنصاف . 
079 + واللسان « لذي » والدرر 7/6ه 

(:) م أهتد إلى قائه » وهو في الأزهية +.+ »+ رأمالي الشجري 6ه .م » والإنصافه. 
؟ ++ ء رشواهد المغني ودع؟ 2 ربالخزانة 5غ . وتبّى زبمة : حفر حفرة »2 

(ه) انظر في لغات « الذي » : الأزهية +١١‏ »2 وأمالي الشجري ؟/4.+ 


ل 


وصور في هذا القسم أن تحكونا الخضور فيه » كقولك : هذا الظارب » 
بويا أنّا ''' الخارب » وأنت الغارب » وأنا الضارب » وأن" تجكونا العبد » نحو : 
.رأيت الغارب الذي رأيت والمكرّم- الذي أكرمت + وأن تحكونا لاجنى 
حكقولك : تمر" الفاسق” ونفّع العا وأعجب المسن” . 

والذي تكونان فيه حرفا : الأمماء غير المشتقات نحو : الرجل والغلام . ويتصور 
أطا في هذا القسم [ أن تكيوة ]| للحضور والعبد والجنس أ تُصّوكر في الذي 
قل 4 تحرو : ه.ذا ال ورأيت الرجل الذي رأيت » وأهلك الناى> 
الديتار' والدرمم . 

والقسم الذي تكونان فيه زائدتين لاتفيدان فيه تعريفاً قمان : قسم تازمان 
“فيه » وهو : اللات والعزكى والآن والتي والامم الذي يتى به > وههما فيه 
-اراعاة غلبة الصفة عليه كالكاتب والنجم والسماك '' والزيدان » وشبه ذلك 
لأن" هذه كانت صفات وغلبت على أهلها فدّمُوا بذلك والألف” واللام فها » 
والاسم '' العل في الشعر كقوله '؟' : . 


9 إِلَيْتَ أم العَمّرِ كانت صايحي 0 
وقوله "! : 
2 عن 052 03 
| 5 باعد أم العمر من أسيرها اله اه قاع عاء د وااو لام هي 


(1) في الأصل : «دياياء . (؟) الماك : نجم نير . 
(+) معطرف عل « الكاتب » . 
(:) لم أحتد إلى قائك » ويعده في المنصف #؛؟١‏ : 

مَكان من أنشا على الركائب 
دهو في أمالي القالي ١/١‏ » والذيل 1م ء رالسان : ( ضرب ) » رابن يعيش ١/6ع‏ 
(5) الرجر لأبي النجم العحلي 5 في أبن يعيش ١ه‏ + ١١5/5‏ وبعده: 

23 اس 3 يه 5 ر 

حراس أبواب عل قصورها 
وهو في اللنصف م/؛؟١‏ والإنصاف 107١م‏ ء واللان : ( وبر) > والمفني +ه » 

.رشواهده ١6‏ ع والدرر ل/عه 


وقوله "" : | 
وه ولد تنك كنا وتساقلاً. وَلَقَد ميك عن بتات الأوبر 

واطال شاد في قوم : امغلوا الأول" قالأول » وجاءوا اطمنّاء الغفير . 
وقم لابلزمان فيه وهو المفات والمصادر المسمتى بها على معنى لمم الصفة ف 
أمل التسسة كالمسن والففل » وقولهم في العدد وتبيزه : الخمسة عشي الدرامم »> 
فبثان للوفعان "سمع الحذف” فها والإشات” . 


باب ألا المنتوحة الهمزة الخففة 19 


اعلم أنة لها في الكلام ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول : أن تكون تنبا واستفتاحاً وإذا لم تدخل صم الحكلام 
دونها » تقول : ألا زيد منطلق » وألا ينطلق زيد» وألا انطلق' » وألا إن زيداآ 
منطلق » تتدخل على ايمل الاممة والفعلة » قال الله عز وح-ل : د ألا يوم 
دع يأتهم » "و و ألاحين تيشتغشون ثيائهم تعثلي” ها ممسرثون وما | ثيعثلنون ع ا 
وه ألا إنم نون صدورَهُم , © » وقال الشاعر ؛ 0 





(5)) أهتد إلى قائك » وهو قِ علب «هوه والاصائص علد » رالإنصاف ووم مه 
واللان : ( حجر ) ٠‏ والقني +ه ء واين عقيل 5208 وشراهد المنني دجو 
والساقل وبئات الأربر : نرعان من الكأة . 

(؟) انظر في ألا : الآزمية ١١١‏ »2 الجنى «هكحاء واأبن يعيش ه١١١‏ >2 والمفني 
لا » وأشمع -؟ 1 

(0) هرد: ه (:) هرد : ه 

0( البيت لامرىء القيس » وهو في ديرانه م١‏ ء .والأزدية دمع ء والخزاتت 
10> وعجزه : 


يصبّحر وما الإصباح منك يأمثل, 


--غ8و#«ا - 


_ألا آنا الَيْلُ الطويل الااتجلىي 2 .. العامة 
وإذا وقعت بعد [ ها ]ه إنك» فتكون مكورةة الحمزة لأن لها الانتداء 
يا ذكر . 
الموضع الثاني : أن تكون عر'ضاً فتدخل على الخملة الفعلية لاغير » كقولك» 
«ألا تقوم » و ألا تقعث » » وإذا وليتها الأسماء' فعلى تقدير الأفعال كقولك : 
ألا زيدآ » وألا قتالاً » قال الشاعر ''" : ش 
لاو ألا راجلا جزاه الله خثرا 0 
تقديره د تعرفون » أو سبيه 19 , 
لموضم الثالك : أن تكون جواباً وهو قليل » فيقول القائل : أم تقم؟ 


ألم تخرج ؟ فقول : ألا » وهو ساذ بعنى بلى '" . 


وأما «ألاء التي بعدها الاسم مبني » ويرجع المعنى فيه إلى التمني كقول 
الشاعر ع0 : 





: نسب في الخزانة */ره إلى حمرو بن قعاس اارادي * وعجره‎ )١( 
٠ 2 سكعيو سه وى 0 مك‎ 
يدل على محصلة تبيت‎ 
« وذو في الكتاب ؟/ى ١م » والتوادر 65 »4 والأزهية اا > وابن لعدش به‎ 
. والعيني 575/9 . رالحصة هي المرأة التي تيز الذهب عن الفضة‎ 
ظاهر كلام المؤلف أن « ألا » الي تلعرض بسيطة 0 وبرى اين مالك أنها دركبة من‎ 69 
١ه لا النافية والهمزة » يخلان الي للامتفتاح قإنها غر مركة » الظر : الجنى 4غ‎ 
هذا المرضع عن المؤلف » رقي طبقات النحاة لابن سبسة‎ ١١: (ع تقل صاحب” الجنى‎ 
. الررقة عمو : أن أب حيان تقل هذا الموضم عن المؤلف‎ 
» البيت لحسان وهو قي دبواته س١ © ولسب قِ الخرانة يق لخداش بن زهير‎ 6 
والغني ؟؟ . رالتحشؤ : خررج نفس هن الفم ينمأ من أمثلاء‎ » ١5# وهو في الجنى‎ 


المدذة » والتثانير : ج تنرر وشو ما دُخير 5 


+ه 


تحشوكم عند التناذر 


5 رمت اع وى ريس ص 5د لماعك 
44 ألا طعان ألا فرسان عاد إلا تمه 
فبي , له « الي لانفي والتيرئة دحاتثت علها الطمزة 4 قلست سيطة” وإئا 
هي مركبة في الأصل » وسيذكر في باب اللام المركبة مع الألف إرف شاء 
الله تعالى . 


يأب إلى المكسورة اطمذة المززويية 07 


اعلم أن" « إلى » حرف مخفض ما بعده عن الأساء على كل حال ولا في 
الصكلام موضعان : 1 

الموضع الأول : أن تكون للغابة في الأمماء » واختلف النحويون : هل. بدخل 
ما بعدها فيا قبلها أو لا يدخل ؟ » فذهب بعضهم إلى أنه يدخل + واستدلوا 
بقضايا الحرف » فإذا قال القائل : امْتريت الثقة إلى طرفها » فالطرف داحسل 
في المشترى » لأن العرف يقضي ألا تُشترى شقة إلا” إلى آخرها » إلا إذا قبل 
بالبعض منها » وذهب بعضهم إلى أن” مابعدها لا يدخل في ما قبلبا » واستدلوا بأن” 
القائل : « اشتريت الموضع من الرادي إلى الوادي » » [ بريد ] أن الوادي” 
لايدشل في الشراء » وذهب بعطهم إلى أنه إن' كان الثاني من حنس الأول دحل 
فا قله كاثتريت الغ إلى آخرها» وإن” لم يكن من المنس لايدخسل كتوله 
تعالى : « ثم أتسُوا الصيام: إلى التبل ‏ " . 

وذهب بعض التآخرين إلى أنه لابدخل مابعدها فها قلبا إ“لا بقرينة من عرف 
أو عادة » وإلا فلا » قال : فإذا قلت : « ضربت القوم إلى زيد » فإن زيداً 





)1١‏ انظر في « إلى » الكتاب (/مبا؟ ء المقرب ١/5و١‏ ء الجنى 4و١‏ ء الغني 
ولع ء ابن يعيش وغ ١‏ ء المممع ؟/١٠‏ 


(؟) القرة : وبا؟ 


مساوم - 


لا بدثل في الخرب مع القوم » وإذا قلت : «٠‏ اشتريت الثقة إلى طرفها » 
دشل الطرف في الشراء لأن العرف والعادة يقضيان بذلك » ومن عراف الشرع 
“حمل قوله تعالى : « ثم أبَنُوا الصيام | إلى الشيئل » 21١١‏ لأن الصوم الشرعي 
إنا كون إلى غروب الثمس خاصة” » شين ذاك من قواعده » وهذ! هو الظاهر 
منها حيث وقعحت في الكلام إن شاء الله . 

وعلى هذا الأصل والخلاف ينبني خلاف الفقهاء في دخول المرافق في غسل الأبدي » 
والحكمين *' في ل الأرجل » من قوله تعالى : « فاغساوا وجوهتم وأيديتم 
إلى المرارقق_ [ واممسحوا يوسم 1 وأرجدع إلى الكتعئيين » '" فلن" يرى 
أن" مابعدها فيا قبلها داخل” أوحجب المسل في المرافق والكعين » ومن لم ثر> ذلك 
م يوجبه » والأحسن هناك إيجاب غلها لوجبين : أحد'ها زوال” تكتلف التعديد 
إذ فه مشقة ع والثافي : أرن الغسل أحوط » وهو يرفع اخلاف ويبرىء الذمة 
.من وعم إرادة ذلك شرعاً . ش 

واعلم أنة « إلى» وغيرها من حروف المر الني تذكر في هذا الكتاب في 
أبوابيا لابد لها مما تتعلق به » أي مما هو متضمن لها ومستدع لحا لطلب الفسائدة 
واستقامة اكلام » وهو إمنا قمل مريح كر” ودخل وشيههما » أو جار دراه 
مما هو في معنى الفعل أو واقع موقعه كأسماء الفاعلين وغيرها » أو فيه راتحة فعل, 
كأسماء الإشارة وألفاظ التنيه والثداء وى ذلك . 

وهي وما بحدها في موضع معمرل لما تتعلدّق به هن الأفعال أو مافي معناها 
بدليل حذف اروف الارة المذكورة وتصب ما كان مخفوض] بها » كقولك : 


٠. -‏ . 5 -.اى#رم +>ه رورم - 
بوصلت إلى كذا ووصلت كذا ؛ وهه : حشدتة” تصدره وخشت” صدرم اع 





)00( 
(0) في الأصل : « والكعبان » » وهو سبو. (#) الائدة + 
ع( 


حكنت صدرهة : أر غرت . 


ؤاة سد م5 


كر 


ع م هم 


وبأنها تقوم مقام الفاعل في باب مالم “يسم فاعله كقولك مر" يزيد » و سير إلى. 
تمرو » وبعطف الخصوب عليه في قرول الشاعر "3 : 
4 فإن لم تيد من دون عَدّنات والدا 

52 5 -رل# عىا وم 01 


بصب ودون » الثاني » و كذلك قول الآخر "' : 


2 اي : 8 
- 1 كاثلرمن الاعراضر من دوتر بيشة 
ودورت الغميرٍ عرداتر الغضور 1 
إنا اختصدّت بالحقض لا بعدها لأن الأمماء العمد اختمّت بالرفع لحصول. 
الفائدة بها والاعتاد علها » والفضلات اختصدّت بالندب لأنها ثوان عن العتماد 
إذ هي متممة للحكلام » وما كان منها بواسطة. موصلة, فهو أضعقفا وهو اطسار 
واثخرور “تأعئطي الثالث” عن العمدة »© والثافية عن '" الأضلة التي بغير واسطة 
وهو الشخفض . 
وكل ماكان من المروف مختصب] باسم طالا له لا كبزء منه كالألف 
واللام ‏ فحقه أن يعمل الحفض القاص بالأمعاء كحروف الجر وأما إن" 
وأخواتئها. فخرجت عن ذلك لعة تذكر في باب « إن  »‏ - وما الختص” بفعل 
00 الست للبيد وهر ف ديوائه وه؟ ؛ ويه ( ياقيا ) عرضا من ( واما ) » والكتاب. 


وسر الصناعة ١‏ » والاتصاف لم.؟ »+ وركراهد المغني وواء والخرانة ذل 8 
وتزعك : تكفك ., 

6 ألبيست لامرىء القمس رهو ف دبواته ؟كدءرالان : ( نر / . كاثل مسن 
الأعراض : شيه حمرلة الظعائن مع الارتفاع بيذا الشجررء والأعراض : ج عرض وهو الوادي » 


وبدكة رالغمير وغخرر - درام . عامدات : قاصدات . 


0( في الأصل : «أن » رهو تحريف. 


طالآ له خاصة” ولم يكن كجزء مته كالسين » فحقه أن يعمل / اسلِرّم الخاص بالأفعال 
1 لام الأمر وسهها . 

ومالم مختص" باسم ولا فعل فلا يعمل قه إلا بشبّه ما ؟ه ماع الثافية » 
وستذكر » فحروف”" الاستفهام والنفي والتأكيد تدخل تقارء على الممة الاسمية 
نحو : أزيد” قاثم » ومازيد قائ » ولزيد قائم » وتدغل تارة” على الجمل الفعلية. 
كقولك : أقام زد )6 وما قام زيد » ولقوم' زد , قلا تعمل في واحد نيا لعدم. 
الاختصاص » فاع هذا فإنته أصل ينتفع به إن شاء الله . 

واعلم أن" د إلى »© إذا دخل ما بعدهأ فها قلبا كانت بمعنى « مع » كقولك:. 
اجتمع مالك إلى مال زيد » أي مع » وعليه قولله تعالى : «ولاتا كرا 
أموالهم إلى أموالع ) "ال 

الموضع الثافي : أن تكون بعنى « في » وذلك موقوف على السماع لقلته > 
كقولك : جلست إلى القوم » أي فهم » ومنه قول الشاعر "" : 


ع اه 2 هه ويه شعادو 


١‏ قلا تثر كني بالوعيد كأثنى إل الثاس_مطَلِى به القار جرب 


وقول” الآخر * : 


هرمس 2 2 5 1 
٠١‏ وإن يلتقر الحي الجميع تلاقى 


إلى ذروة البيْت الرّفيع المصمي 


أي 0 ف الناس 04 وفي ذروة. 





6 5 الأصل م« فدرق ©» :ا رهو تحريقا. 


(؟) النساء : 4 . وفيالجى ه١١‏ : « وكون إلى بمعنى مع حكاه اين عصفور عن. 


الكر فين » 

2( المت للنايغة ٠‏ وهر في ديراته مبدء والأزهية + ؟ » والغني وباء والخزانة اده 
وانظر تأويل ابن هشام وابن عصقور للبيت في المنني و٠‏ 

(:) البيت لطرفة وهو في ديرائه ه؟ ٠»‏ وشرح القصائد ١0+‏ ء والأزهية ؛١م؟.‏ 
والخزانة » 6/؟؟؟ . والمصمد : الذي يصمد الئاس إليه لسرفه . 


اس 


باب ألا" المفتوحة المشددة”' 


ليس لا في الكلام إلا موضع واحد وهي أن تكون” تحضيظاً » ولا » لل 

لها وتلها الأذعال لاغير لأا تطلها » وإن”' وامتها الأمماء فعلى تقدير الفعل » كما 
تقدام في و ألا البي إلحمر ض » تقول : ألا تقوم » ألا تقعد م ألا تضر ب" 
.زبداء فإن' قلت : ألا زيداً » فعلى إمار فعل دل" عليه اككلام 

وشدل "' همزا هاء» فقال هلا تقوم » هلا" تقعد » هلا" تفر ب زيدا» 
.ولا تنعتكس” القضية فتقول : إن الحمزة بدل” من الحاء لأن بدل الحاء من الحمزة 
أ كثر” من بدل الهمزة من الحاء » لما ل تندل إلا في :ماء وأمواء» والأصل : 
.هاه وأمواه » قال الشاعر ؟ 
لت وبِلدَةٍ قالصّة أَمواوها 

وفي «أعل » قالوا: 1ل » والأصل : أأل 1" » فسسبئلوا الحمزة » على 
خلاف في ذلك » والحاك قد أبدكت“' من الحمزة في إباك » فق_الوا هناك » وفي 
أرَحنت” الماشة قالوا : سرتحثت” » وفي أرقتت” الماء قالوا : أهر“قأنت* © وفي 
أشاء غير هذه وإن' كانت مسموعة ' » وهي أ كثر من المبدل هاوه همزة فالحمثل” 





(0) أنظر في « ألا »: الى .م المغني با؟ 
) ؟( نقل صاحب الجنى هذا القرل ه8٠.+*‏ » ورتسمه إلى يعضوم . 
(+) لم أهتد إلى قائله » وهر في مسر الصذاحة, ١١‏ وبمده: 


ما صحة 57 الضيحى أَفيَاوها 


وهو في المنصف ؟/١ه١ء‏ واد بن يعيش ١‏ ١/ه١ء‏ والممتم مغ + » والللان : (مبده) . رأمواؤها 
2 هاه » وقاص الماء ٠‏ كش رقل »من الأضدادت » والمراد الأول . مصخ الظل : ذدب. رأد 
الضحى :. رولتةه أرهو بعد ارتفاع النبار . 

6 الديارة في الأصل محرفة : دوقي أهل قالوا : أأل والأصل ال ٠‏ 


على الأكثر أولى ٠“‏ فأمنًا « ألا » في قوله تعالى : , ألا" نموا علي؟ م "ا 
و١‏ أآلا” تمسجدُوا لل الذي 'بثر ج” الخب'ه »*" فبي « أن" » الناصبة” للفعل 
دخلت عليا النافة ؛ ولذلك انتصب بعدها و تعلو» وهو ياجدواء يحذف النون » 
لأن الأمل : تعلون ويحدون » فلما دخلت أن" نصبكه* يحذفها » وإن كانت 
(لا) نافة” فبي زائدة في الافظ لوصول العامل بعمله / إلى مابعدها » وهذا فصل 
سمذاكر مبناً في باب ... 0©' إن شاء الله تعالى . 


باب إلا المكسورة المسددة © 


اعم أن 00 الا" حرف معئاد الامتئناء 4 ولفظه موضوع لدلك كقولك : 
وقام القرم إلا زيداً »ىو «حاء زيد إلا" أفي لم أله » . 


وهي تنقسم [ قسمين ] : قم يُخترج بعض الشيء من كله وهو الذي سمى. 
الاستثناء المتصل 7 وقسم ععلى لكن ل و لسمى ما نكون له كذلاك الامتئناء 
المنفصل و لاستثناء المتقطع . 


ودل كوررل ما بعدها منصوياً أو غير منصوب ؟ ف ذلك تفصي لى لان 


0 


هن دمانه 10 . 


. يتصرف يير‎ ١85/١ نقله اليرطي في الأشاه والنظائر‎ )١( 

(0) التمل 2+١‏ (ع) التمل 5" 

(:) لم تتضح اللفظة في الأصل ولعلا « قادم » 

(5) انظر في «إلا”» : الكتاب +/.٠ورع‏ ء الأزهية ؟موء المقرب 1537/6 ء'ابن 
يعيش يذلف » الحلى 5.؟؛ المغني 3 

31 اتفار في هذه التفريمات : المقرب ١317/١‏ ومابعد » حيث إن المؤلف ينقل عنه , 


داولما - 


-1١ 


. ا أن يكور ف اسكثناء 
و إلا لاخار ن هه 3 

وهر أن يقال : الاسم الواقع بعد 02٠‏ 49 0< 
عنما أو أمتتاء متقطع . 

و.-* ان فى أمتثناء متصل فلا يخاو أن يكون المستئنى مقداما أو لادكرن . 
00 1 ريك نلا خاو أن تكرر دالا 2 أولا ٠.‏ 


إن ل تلكرر فلا خاو أن يتفرغ العامل الذي قبلها للعمل فيا بحدها أو لا يتفرغ . 
فإن تفرع نلا تخاو أن يكون ذلك العامل رافعاً أو ناما أو خافضاً . 

ون كين رإنعاً أرتفع الاسم بعد د إلا5» كقولك : دهاقام إلا" زبد »» 
ووه شرب إلا عمرو » » وإن كان ناصب] أو خافضاً فلا مخلو أن يصحكون 
مدموله دود أوالا. 

ذبن ين عذرف كأن الاسم” بعد ١‏ إلا » منصوياً كتولك في جواب هل 


0 وغل مررث يأدد :7د ما ضريت” إلا زيداً وما همرروت إلا زيدا 6١:‏ 


؟ زفق 
وميه فال انثاع ٠١‏ 

5 50 َ. 0 2 7 اه ه 5 ل ل 82 5 
ولا 1 ايه مهاه 07 7 7 ام 0500007 
4 نا الم والنفس منه بشدقه 2 ول ينج إلا جفن سيفب ومثزرا 


أى : و ع بشىء ”1 


وان كن لد معمول تحذوف كان مابرعد و إلا2 : على حسسب مادطليه العامل ع 
قرا :> 5 مارأيت” إلا زبدآ وماهررت إلا دععرق 0 
وإن مم يكن قبل « إلا" عامل مقرغ ا بعده فلا يخاو أن يكون الكلام الذي 


قم موجا أو منفآ . 





0 5 علد 7 5 . ُ 0 : 
06 ممت خذيفهة بن أذس البدلي © وهر في ددران البذلمين نانف 6 ومجالس ثعاب 
كومء 5 لبه :"0 . 0 . 
5 وانقرب لألادلر: واللان »: ( جفن ) 6 وابواحياث ا . وكوله : « والتفس 
عله الشدقة أي كدت تلخرج قبلغفت شدقه , 


م قسرها فى ال ب 2 ٠. ٠.‏ . 
: في القرب ١117/١‏ يقرله : م وم ينج شيء > 


م 


فإن كان موجباً جاز في الاسم الواقع بعد « إلا » وجهان : التصب على الاستئناء 
ما قله 7 ثحو : 3 قام القوم إلا“ زيدا » » و « رأيت القوم إلا زيدا»»و«همررت 
بالقوم إلا زيدا» » هذا هو الكثير الفصح »© ويحوز أن تجعه مع « إلا » بمنزلة 
«غير » تابعاً للاسم الذي قلبا » فتقول : « جاءفي القوم إلا زيد”» » ورأيت القوم 
إلا زيدآ » و « هررت بالقوم إلا زب ©(ز. 

وإن كان منفناً فلا مخلو الاسم الذي قبكبا من أن يكون هنفاً ب لا التي 
اللتبرئة وهي النافة للجنس / أو لا يكون . 

فإن كان جان في الاسم أربعة أوجه : النصب على الاستثناء وهو الأأكثر 
الأفصيم » والرفع على البدلية من الاسم قبلا على الموضع لأنه مرفوع على الأصل » 
والنصب على أن تجعكه مع « إلا“غ بدلاً على اللفظ » والرفع على أن لتجعه مع « إلا" » 
1-1 موضع بدل على الموضع » وكلا الوحبين على أن تكون «١‏ إلا” » كعنى «غير» » 
نحو : لارجل في الدار إلا زيداً وإلا" جمرأ » وإلا زيد” وإلا عمرو”. 

وإن لم يكن النفي ب لا المذكورة فلا تخاو أن يحكون فيا قبل ١‏ إلا” , ١7‏ 
الباء الزائدة أو 2 من 6 الزائدة 2 أو لا يدخل عليه شى ء- منها . 

فإن' دخلتا حاز في الاسم الواقع بعد م إلا » أريعة” "'' أوجه : النصب” على 
الاستثناء وهو الأخصم » والدلية فترفعه إن كان مرفوعاً وتنصبه إن" كان منصوباً 
وتفضه إن كان مخفوضاً [ و ] على أن تكون ه إلا” » بعنى « غير » إما على 
اللفظ وهو الثالك' » وإما على الموضع وهو الرابع » نحو « مازيد برجل إلا رجل 
سوء» »4 برفع دو رحل » وتصبمه وخفضه على التأويلات المذ كورةر 2 وتكورك 
وما ححازية" وشسة“» وحصاب ذلك مختلف التقسر . 

)١(‏ بعد « قيما قبل إلا » في الأصل : « أربعة أوجه التصب على الامتثناء » رهي 
زنادة من قبل انتقال النظر ٠.‏ 

)0 قِ الاصل : « ربعة » وشو تحريف . 


بق 


تحر قو لك : «١‏ ماحاءق من أحد إلا زيد وا «دهارأدت من أحد 
ره » الرفه والطفش ف الأول 34 وبالخصب واّفضص 3 الثاني . 


و1 . ُ 4 النفى” سَى . من ذلك ا جاز قُْ الاسر الواقع بعدها زلابة: 
عل اسه أ و 0ل 


واس لوس كه : ة أ عب 
وعد ذلك أن تجحله مع دإلات”» في تأوبل « غير» لى لبي 0 ١‏ 
من رقم ونصب وخفض » نحو قولك : ماقام القوم إلا زبد وإلا زيداء وماك 
وأنت اتقوم إلا زيداً » وما مررت بالقوم إلا زيداً وإلا زيد 
فأن كن الاسم بعد ١‏ إلا « عسلدمى مقدمأ فلا يكون أول> الكلام 04 وللكن, 
كل لستشى مله أو قل صقته ‏ 
٠‏ كآن قبل لم بحز* فه إلا التصب » طلب العامل رفعاً أو نصا أو خفضاً » 
كقرئة : ماقام إلا زيداً أصحايئك » وما رأيت إلا عمرآ إخوتتك » وما مررت. 
ذلا خالدا؟ بغلاتك ء وأءتا قول "19 : 
ا 00 ب كوو م مو 
قم سق [إلا) واحدة يعطهم شفر 
رقع «وأحدع» فبو على تفربغ العامل » و م ْفو” 4 بدل” مله وهو ضعيف جد , 
وإن كن قل لى صفته "أ جاز فه ما يجرز مع التأخير , إلا أن الو صف أنى...* 
وأقرى من غيره » نحو قول.ك : جاء إلا الصالج المابرن ع , 
022222222520920 
0 أي م يدخل عليه شيء كالياء رن الزائدتين , 


»| م 
١.‏ ه أوثد فى قائلله ؛ زهو ف اللان « شفر »© “ويه « واسحد ج, رصدره : 
1ه 6اجدي اوس ابيا 
أ [خوقٍ يعد ام مع تفرقوآأ 
ع مل لاد الى 


1 مادة اقرب و وإن قدمته 7 8 
0 0 على صقة المسكثتى منة ين رهي أرضس 


8م ل 


فإن كتركرت” [ المتثنيات ] ”'فلامخاو أن' تعطفها على الأول أو لا تعطف . 

فإن عطفت” كان المستثنيات” بهاعلى تحسب | الأول تحو : قام القوم إلا زيدآ 4# 
وإلا عمرأ وإلا خالداً . 

فإن لم تعطف' فلا خاو أن تكون المحكررات” هي المتثنى الأول أو 
لا تككون ؛ فإن كانت فبي على "حسّه في الإعراب لأنم ا كما بدل منه نحو 
قول الشاعر نف 1 

جام ومابه # سر ى 2 8 > و 02 #2 هم 

مالك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلاا رمله 

لأن الرسيم والرمل هما العمل في المعتى . 

فإن لم تكن [ المكررات' هي ] المتثئى فلا تخاو أن يمكن استثناء بعضما 
من تعض وألا" مكن . 

فإن لم يمكن فلا يخلو أن يكون العامل مفرغاً للعمل أو لا نكون » فإن كان 
جعلت” الأول يبه ونصبت ما بعده على الاستثناء نحو قولك : ماقام إلا زيد” 
إلا عمرأ . 

وإن لم يكن مفرغاً كانت كلما مسقثناة” مما استثنى منه الأول . 

ثم لا مخار أن تتاخئر عن المستثنى [ منه ] '' فيكون الأول* منها على حسّبٍ 
إعرابه لو انفرد والياقي هنصوب” على الاستثناء نحو :28 ها قام القوم” إلاعمروة” ل 





١59/١ زيادة من المقرب‎ )١( 
وابن عقيل‎ ٠ ١7١/١ وهو في الكتاب بالق » والقرب‎ ٠ أهتد إلى قائله‎ / 66 : 
: والشيخ هنا الجمل ؛ والرسم‎ . ١١07/ بالأشمري ؟>؟ ءوالبمع ؟/٠م» والعيقي‎ :» 5 
. مرب من السير ركذلك الرمل‎ 


(>) زيادة هن المقرب ١٠١/١‏ )ع في الأصل : « مراع . 


ذم د 


إلا زيدا » [ أو بتقدم عليه فلا يجوز إلا النصب” نحو قولك : قام إلا زيداً 
إلا ممرا ]"“ أحد . 

وإن أمكتن” امثناء بعضها من بعض جعلات” الآلخر متتى من الذي قبله » 
والدى قن من الذي قله » هكذا ما تكررت إلى أن تنتبي إلى الأول فيتكون 
إعرابُ على سسب إعرابه لو انفرد » والباق منصوب لا غير » نحو, قولك : 
عندي عشرة” إلا” خمةة إلا اثين إلا واحداأ» . 

إن" كان منقطعاً فلا مخاو أن يتوج العامل الذي قبل ٠‏ إلا » عليه 
أو لا يتوجه . 

ونء يتوج فالنصب* بالا" "' , نحو وها أخذت' إلاة الشيء الذي تر كته » 
ومنه قرفم : ومازاد إلا مانقصس '' » » وللمعنى في « إلا » معتى « لكن و ع 
القدير : [ لككن ]| الذي تراكت » ولكن الذي نقص . 

وإن توجه عليه [ من جبة المعنى © ] فلغة أهل اللمجاز النصب ا لاغير » 
وذو كم أيحرونه مرق المتصل في جمبع ماذ كر » نحو قولك : ماجاءني أح_د 
إلا حارأ » على مذعب أهل الحجاز » و ١‏ إلا حمارة » على مذهب ني تيم » 
لأن مني و جاء» بتوبه عليه . 

هذا بان" إعراب الاسم الذي بعد « إلا » تتفهمه . 


واعلر أن الندويين اختلفوا ف الناصب للاسم المستئنى بعد م إلا* » 00 يذهف 





5 ميت تم ع‎ ١ 

7) ها بين معقرقين مقط من الأصل » وتقلتاه من اللقرب ١7١/١‏ لأن المؤلف يقل عنه . 

0 ف الاصل : « الا »ء وهر تحريف ‏ 

(>؟) انظر : الأزعية 16 ء المقرب 170/١‏ ؛ وقد شرحه بقوله في المقرب « فزاد » 
لايتومجه على « ماتقص » لأن « ماتقص» لايرصف بأنه زاد , 


(4) الزيادة من المقرب 05/١‏ 


() انظر : الاتصاف ٠ 56١‏ أسرار العربة .م 


سامة- 


سييويه ومن" تتبعه إلى أن* الناه ب" له القعل' الذي قبل « إلا" ؛ أو ماجرى 
امحراه بواسطة ر إلا ."ا , 

وذهب بعض” الكوفين "' إلى أن الناصب” له و أن” » مقذرة” بعد دإلا”ى 
تقدير"ه عندهم في دقام القوم إلا زبدا» : إلا أنه زد ل لم » وفي 0 ماقام القوم 
إلا زيداً , : إلا أن زيداً ماقام » فحذف ذلك لدلالة اكلام عليه , 

وذهب أبو العباس المبرد ”" إلى أن العامل فيه « إلا" » لأنه النص إنما 

والصحيح من هذه المذاهب '4' .مذهب* سببويه لأن" الفعل” الذي قبل « إلا”» 
أو م حرق جراد هو الطالب* للاسمع الذى بعدها والمتضمن” له © ولولاه لم تكن » 
والعمل إنا هو في كلام العرب للطالب المتضمن فلا عمل إلا بذلك . 

إلا أن الطالب قسمان : قسم على الازوم لابد فيه من الطلب للمطاوب ذ” كر 
أو ُ يذ كر » وذلك في المصدر وظرف الزمان وظرف المكان والطال » قهذه 
الأربعة تطلبها جع الأفعال أو ما يري متجراها على الازوم » لأنك ذكرتها أو لم 
تذ كرها » فالعامل يطلبها وتدعيها » إما بلفظه أو بصيغته وإما بتضمنه . 

وقسم قد يككون للطالب وقد لايكون فهو غير لازم » وينقام قدمين : قم 
يطلبه دون واسطة كالمفعول به والمخنصوب على التثبيه والتميز » نحو : ضربت 
.زيد] » وهذا أحسن الناس الوحه” » وطيت؛ يه نفاً » وقسم” بطلبه بالواسطة 
وهو أضعفها » وذلك قُِ تحر : « هررت بزيد »» والمفءول معه «كاستوى ال 1* 
والخشبة » » والمتثنى في تحو : قام القوم إلا زيداً » ومته عندي العاف في 

)1 انظر : الكتاي +١‏ 

(؟) نب هذا القول في الإنصاف إلى الكسائي : 11١/٠‏ ؟ 

(ع) انظر : المقتحضب ع/.وم 2 روج 


(ع) عدد صاحب الجنى ٠.١8‏ ثمانية أقوال في تاصب المستثنى . 


ل 


المفردات » حو شريدت زيدآ وعمرآً » لأن* الواو لست بعاملة ينفها ؛ ولا 
قد 9 ر معبا العامل ولا توب مئاب العامل » » على مادين في باببها , 

وأمًا من ذهب إلى أ التاصب لكا 2 أ بعد م, > 0 ففاسنر” لأن , أنه 01 
حرف والهروف لا تحذف وسقى عملبا » لأن> مملبا ممم الثبه للفعل فزادها ذلك. 
ضعفاً » ثم إن" حذفها وحذف خبرها لا نظير له في كلامهم » مع أن" هذا يازم مند 
أن يكرن المتثنى أيدأ منصوباً » وقد جاء على خلاف ذلك ؛ على مادصل قبل” 

وأمنّا من" ذهب إلى أن النصب بألا نفسها فيفث أيضاً بأنه كان يازم ألا" 
يكون ما بعدها إلا: منصوباً بإلا” لأنها طالبة [ د ] على كل حال ©» وقد وجد. 
خلاف ذلك م تقدم » هذا مع أن الأروف لاتقع موقم اجمل إلا في باب الواب. 


:9 : تعم ويل . 
وزعم بعضهم ؛' أن «١‏ إلا » تحكون بعنى الواو واستث دوا على ذلك. 
يقرل الشاعر '” ْ 


3 ع 3 


اش 8 راع 5 

لا٠ ‏ وكل أخر فغار قه أحوه عم أبيك” إلا القن أقداتر 
قال : والمعنى : والفرقدان » لأنها بتفارقان » والصحيم أن « إلا" ماعنا 
باقة” على بها من الاستثناء » لأن* الشاعر إنا أخير با شاهد لأن ساهد المتواسهبين. 





)١(‏ في الأصل : « والتاصبة» وهر تحريف. 

(؟) هذا هذهب الكوفيين - كا لي الانصاقف 51+ - وقال في الجنى +٠٠١‏ :أته. 
مذهب الفراء والأخفش وأبي عبيدة . 

)0( البيث لعمرو بن معد يكرب 5 في الكتاب ؟/4 مم » وهو في الكامل ديا 6 
والأزهية م١‏ » والمممع أه » واللسان « إلا »> . والإئم اف هديعداء والنني 536 
والأث موفي ؟إلاهكاء راليمم ١و5‏ ء والخزانة +/ديع 


اف الأرض يشارق كل* واحد نبا [ أخاه ] بالموث 6 و لشاهد التحمين المسمشسين 
بالفرقَدّين متفارقين بطول حياته » فأخير بذلك يأ قال زهير 29 : 
ساس 8 - هه 7 007 
١٠-ألالا‏ أرَى كلى الحوادث باقيا ولا خالد؟ إِلَّا الجبالَ الرّواسيا 
0 2 5 5 2 01107 ماه م نت ١‏ 
وإلا الساة وَاججبال ورينا وأيامنا معدودة [ واللياليا ] 
لأن ذلك عنده يحسب مشاهدته » وكل؛ شيء هالك إلا" وجبه سبحاته وتعالى . 
:< إلا" تفعاره تكن" فتنة” في الأرض وفساد” كبير م " » فبي « إن" » الشرطة ٠‏ 
دخلت علها م لا النافة » في المعنى الزائدة في اللفظ + ولذلك انحزم النعل بعدها 
237 حزم بعد « إن" »> اأني للشرط » و «ماء الزائدة ف نحو م فإمًا تر ين” 
من الشر أحداً »© فلبست من هذا الاب > فاعه . 


وأمنًا قوله تعالى : « إلا” تتصّروه فقد تعره الل » 29 وقولله تعالى : 


باب م )ة( 


اعلم أن «أم » يكون ا في الحكلام ثلائة مراضع : 
الموضع الأول : أن تكون متصلة” عاطفة” في الاستفبام وتقع بين المفردين 
.واجملتين » ويكون الكلام بها متعادلاً » والمة التي بعدها مع ما قلها في تقدير 
المفردين » وتتقدر مع حرف الاستفهام ب : أيها أو أيهم » وجوابها أحد الشئين 
والأسْياء » فتقول : أقام زيد أم عمرو » ومعناه : أيها قام » و « أقام زيد” 


ع٠ الديوات م* (؟) الترية‎ )١( 

(+) الأنفال جم (:) هريم جم 

(ه) انظر في أم : الككتابي ١/غده ٠»‏ المقتضب م/م ء أمالي الشجري 6/++؟ 
“اللقرب ١م/ء‏ سو ء الأزهية دعو ء ابن يعيش م/ لاه ١‏ امخصص 6١/عهء‏ الجنى ١م‏ ء المغني 1٠‏ 


ل 


:2 4 . اماك 0 3 . | 
أم قعداء و ناء : أيه فعّل » والأحدن ذيا تقدش الذي ال عنه من أسمر 
أو فعل > نحو : «أزيد قام أمعمروء و ه أقام ريد أم قعد أن » وجول خلاف. 
دك 4 ويقال ُ المواب : زيدث أو جمرو 3 أو 2 قام أر قعد 6 ولا يقال : 


فى ولا > فأمنًا قول الشاعر "٠"‏ . 


ٍ: > الى 0 2 م د --- 
الل اذو زوجة با مصر أم دو حخصومة 


لأحكئبة الدذهنا تجميعا وماليا 
وكان ''' الرجه أن يقال : ذو زوحة أو و خصومة » ولكنه لم يجا وب" على ذلاك. 
ولكنه فاه حمة” + واستائف كلاما آخرت » فكأنه فال : لبس ثوائي لواحد ما 
سألت' عنه » وإنة مالي وأهلى كثنان بالصرة » فها الداعان إلى قا ني بها . 
أن صما [ الحمزة | لاغير » بل تتقدم وهل » إذا وقع الاستفهام” عم كل حملة ؛. 
وإن كن المعنى المعادلة » كما قال 9" ح 
عاله ش85 سا سس ,1 8 5 330 :0 
٠٠‏ هل مأعلمت وما استودعت مكدوم 
8 ا الى 8 - ٠‏ 2 اهس شام 
أم خيلها إذ نأتك الوم مصروم 





)02 الستان لذي الرمة ل وهها ف ديواته عوهكء وأمالي الزجاحيى ٠» 56٠‏ رتجالس العاباء. 
١59‏ عرالمتر *6 ء رشراهده ١+9‏ » ولمزهر ؟/5ام 

(؟) في الأمل « كأن»» رهو تحريف . 

زع البت لعلقءة بن عبدة ٠‏ وهو قي الددران 0865٠‏ > والكتاب ١-ه‏ 0 ومتازل. 
ارون 4ت ء والازدية بعرء وأمالي الشتحطري +/غ+م + رالتنبيه مه ء واللسان 2 
( أسم) ٠‏ و'بن يعيش ه/+5٠١‏ ء والخزانة 6/ده 


لأن” المعنى : أي هذين كان . 

الموضع الثاني : أن تحكون منفصل فلا تكون عاطفة” ١‏ » وبقع قبلا 
الاستغهام وغيره » فتقول : أقام زيد أم انطلق مرو » ويقوم زيد أم '"' ينطلق 
رو 4 ولا بقعا بعدها إلا لجل النفصة من الأول ») ولاقدر د ديل ء والحمزة 
ف موضع ©» ودون مره في موضع فعناها الإضراب” | عن الأول والرجوع إلى 
الثاني باستفيام, أو غيره » خلاف ماذكره أكثرم أننها تتقدر ب « بل » 
والهمزة محا ٠‏ 

فأما ما تتقدتر د ديل» والحهمزة مما فا حأء من قوهم 2 5م إنما لإبل” أم 
ساءك .*" ء المعنى : بل أهى شساء » وأمًا مالتقدر ب و بلع 4) خاصة فق وله 
تعالى : الله خير” أما تشر كرون )» و هو أم” تمن* خلق” اللموات والأرض”ع 2 
الأولى متصلة” » والثاية“منفصة” » واللمعنى : « بل الذي خلق السموات والأرضة 
خيره > فلا استفيام هنا » ونع الحمواب بعد هلم المنفدلة ب لعم ولا » إذا تقتمها 
الاستفبام لأن الحكلام جملتان بصه المجواب عن كل واحدة منها ب نعم وحدها أو 
لاا ء كاعامه 39 , 





(1)ال صاحب الجنى ١م‏ : المفغارية يقرلون إنها ليست بماطفة لافي هفرد ولا في 
جملة » وذكر ابن مالك أنبا قد تمطف المفرده , 

(؟) في الأصل : «أر» رهر تحريف . 

(؟) انظر : الكتاب ((إلاده » ابن يعيش م/لاو » الأزهية ١++‏ 

(؛) في الأصل : «يه» وهر تحريف . 

. الآيتان : ومء .1 من التمل‎ )٠( 

(1) في الازهية فائدتان نوردهتما لأهيتي) في هذا الباب : 

الفائدة الأول ١0+‏ : «والمطف بعد ألف الامتفهام وبمد ألف التوية ججيما ب أمء 
وإذا استفبعت بحرف غير الألف من حروف الاستفهام عطفت بمده ب أو ول ٠‏ تعطف ب أم 
لأن أم لاتعادل من حروف الاستفهام الا الألف خاصة تقول: هل تقوم أر تقمد : فإن ل 


اه 4 د 


4 


الموضع الثالك : أن تحكون بعنى الألف واللام التي للتعريف ء فتقطع 
هزعا قْ الاتداء 2( وتقط ف الدرير مث أل لام التعر يف 26 فن ذلك فول 
عليه اللام : ١‏ لبس من أم بر أم صيام؛ في أم سفر '"» » المعنى : لبس من 
البر الدياء في الفر » إلا أنه لا يقاس على ذلك لقلته . 


7 1 3 لس (؟) 
باب ما المفتوحة الخففة ' 

اعلم أن" ل م أما » موضعين : 

الموضع الأول : أن يكون معتاها العرض كأحد معاني و ألا" » المتقدمة 
الذكر » فتقول : « أُما تقوم » » « أما تقعد , © واللمعنى : اذك تعرض 
عليه فعل القيام والقعود » لترى -لى يفعلها أو لا ؟ » فلا يكون بعدها إلا الفعل 
5 دألاء المذ كورة » فإن" اتى بعدها الاسم" فعلى تقدير الفعل » 3ه ول : 
وأما زبدأ أها مرا 5 2 والمعنى : أما تبصر” زيداً ونحو ذلك من تقدير الفءل 
الذي يدل عليه قرينة* الحكلام " . 





ح حذفت حرف الامتفبا, عطفت ب أو : ما أيالي زيد قام أو قعد , « الفائدة الثائية : م+؛١:‏ 
داعم أن «أر » هي للسؤال عن شيء بغيد عيئه والجواب فيها نعم أو لا»ء وأم للسؤال 
عن شيء بعينه ء والجمواب أن تذكر أحد الاسمين ٠‏ وذلك إذا مأل مائل : أقام زيد 
أو عمرو »2 فإنه لايعلم أقام أحدما أر لم يقم . . . فالجراب أن تقول تعم أو لا » , 
)١(‏ رداية البخاري ع/.؟ ؛ رمسم م/؟؛١‏ عل الافة الشائعة ول تجده عل لغة سمير . 
(؟) أنظر في « أما» : اللنى باهذ ء أبن يعيش ه/+١١ ١‏ المغنى 5ه ء البمع 7١+‏ 
0 تقل صاحب اللثي عن المؤلف مضمون ألا التي للمرض /اه١‏ ب ه٠١‏ 2 رلكته 
قال : إنها مركية هن البمزة وما الثافية . 


5 


.الموضع الثاني .: أن يكون معناها التنيه والاستفتاح مل ١‏ ألا » وذلك 
قولك : أما زيب قانم » وأما قام زيد» و أما إنتّك قات » فبابها امل الاممة 
والفعلية ٠‏ « إن" » المحكورة » ومن ذلك قوله” الشاعر ٠١‏ 
١‏ أما والذيأبكى وَأضحَك والذي 

أمات” وأحئتا وَالّذي أمره لمث 

وقد تكون «١‏ أما » ههمزة” داخة على « ها » الافية فكون معنى تر كيببا 
التقرير” والتوبيخ » يا يكون: ذلك في الحمزة ولم » نحو ألم بقم زيد > كأ 
“ذكر في باب الحمزة » أو كه ألسس » في نحو قولك : « ألنس زين قامًا , " 


كا قال الله تعالى : « ألس انث*بأعئك» بالشاكرين» 9" ع فأما [ أما ] المذكورة” 


في أول الاب في الموضعين فبيطة” » وثالتها مر كبة »2 فاعامه . 


المفتوحة المشددة * 


اعلم أنه ٠‏ أمًا » تحكون بعنى « مها !* » الشرطية ولا تعمل' ممت » 
ويكون فها معنى التفصيل زائداً لذلك ] » فتقول : أمنًا زيد فنطلق” » وأما 
أخوك فشاخص” »ء والمعنى : مها يكن من قيء فزيد” منطلق أو أخوك شاخص” 2,20 


)١(‏ قسب في الحامة 0/6 الى أبي صخر البذلي ٠‏ وهو في أمالي القاليى ١/١‏ ء 
وابن يعيش ه/:١١‏ ء واللسان « رمث » ٠‏ والغني 5ه ع وشواهد. ١6‏ 

(؟) في الأصل : « قائم » وهو تحريف . 

ع الأنعام سه 

()) انظر في ٠‏ أمتا» المقتضب م/؟ ء الأزهية م١‏ »ء أمالي الشجري «/+:+ ء 
الجنى 7١١‏ + المفني ماه 

(ه) في الأصل : « أن » وهو سبو . 

6 زاد في الجلى ١١‏ : فحذف فمل الشرط وأداته ٠‏ وأقمت « أما » مقامها 
غصار التقدير : أما زيد منطلق » قآشرت الفاء الى الجزء الثاني لغرب من إصلاح اللفظ . 


لاوا م- لا 


1 


قال الله تعالى : < قامنا التيم” لتر ء وأمثا الائل” فلا تايار » وأمنا بنعمة روبك" 
تسراث 1١,‏ م فدخلت الفاء في حوابها 5 تدهل في أجوية الشرط 3 فبامن 


معني ا موأ » وقبا الختصاص” بالتفصل 5 ذاكر . 
وقرللم في اتداء الكتب والرسائل : أمنا بعدث » فمناه : 
9 و أمتاع مناب> أداد الشرط وفعله *» ولكن" لما 


في الثيبر 4 


مها يكن من 


ميء بعد حمد الله 2 قنابت 
قر ساق الكلام خرحت عن عمحلكبا الفاء عن انتداء الطملة وصارت 
عقل- : « أمًا زيد” فتطلق » » قال الشاعر 5 

ع 8 0 7 #راوس 
- أما الر حيل” فدون بعد غدل كمتىق تقو ل الد ار تجمعتا 
وللعتى : مها يكن من شيء فالرحيل' دون بعد غد . 

0 يازم تكريراما خلا لعفم ع » فانه يرى أن* لتفمول ايكون إل 
مع ) ا ف يق "9 ]ع وت و أمًا ابحل ‏ 2« ليت » وهبي 
د بعضيم فمل” لطاب الذي في قوله تعالى 2١‏ وآتنناه الشلكمة” وقمة_ل- 
امطاب 6 ٠00‏ الأية داود عليه السلام أول* من نطق بها . 


سن 

(1) الفح وان 

0 لق الأصل : وقتاب » رهو تصحيف , 

4 الدبت 

0 لح ان أي بينة * يعر في ديراتة ونج ا راتكتا ووو راد 
عاش بعرم » عراكان : ( كول ) 3 

غ) في الأصل : م إن كان في | : 0 

للفظي قتعم رأما الئل ها أ5دء 

داح الى عن الولف , م دقيا »© وها اثيتتاء هو من دقل 


01) سررة ص ., 


سج مد 


ويحرز أن تتقلب ميمها الأولى ياء" تخفيفاً كقرله 3 : 

1_رآأت رجلا أئا إذا الشّمس عارضت 
' قيضحى وَأيما بالْعَشِي فيخخم” 
أراد « أمكا » خثفف » وأمنًا قول” الشاعر 9 : 

4 وماأنت أمَا ذكرها رَبَعِيّة لط ظا من ترمداء قلبي” 


فإنها « أم» 9 المقطوعة”دخلت” على « ما » الاستفهامية » وأممًا قول” الآخر 40): 

5 و2 007 2 7 مه 2 ان 5 امه لثمو و 12 

9١_أبا‏ خرائة أما أنت ذا نفرر ‏ فإن قومي لم تأكلهم الصبْع 

فبي « أن" » دخلت في المعنى على « كنت » » فعذفت « كان » وعواض. 

مها «ما» وانفصل الذمير فصار « أنت » »© ولذلك انتصب « ذا نفر » بعدّه . 
فلا من الباب . 





> البيت لعمر بن أبي ربيعة » وهو في ديوانه غو ء وررايته «أمّا» . وانظر‎ )١( 
5 راللسات : (ضحا)ء ولمغني بده » والأثمرني‎ ٠ الأزهية لهاع والممتم ولام‎ 
, والخزانة ذلك . تضدى : يظبر للثمس » يمخصر : إذا أصابه البرد‎ » ١ وشراهد المفني‎ 

(؟) الببت لعلقمة » وهو في ديرانه وم ء واللان : ( ثرهد ( » والدرر ؟/ةؤ؟١‏ 

0 في الأصل : « أن» »2 ودو تحريف . 

(4) البيت لعباس بن مرداس ٠‏ وهو ف ديوانه ١١4‏ ء والكتاب ٠ "5/١‏ والأزهمة. 
دهذ ء و«المقرب ١/وه؟‏ »2 وأمالي الشجري "4/١‏ »؛ وابن يعيش ؟/وة ء والمفني »؟. 
وشراهده ١١١‏ . وأصل التركيب في البيت : لأن كنت ذا تفر ء فحذفت لام العلة. 
وحذفت « كان » قاتفصل الضمير 2» قوجب زيادة « ما» للتعؤيض ء وأدغمت اللون في الم .. 
وانظر في هذه المألة : أمالي الشجري ١إوعع‏ ء وأبن عيش ©/وه ء والشذرر 5و١‏ 


باب ما المكسورة امشدده د 


اعل أن" ١‏ أمنا ؛ حرف" هن حروف العطف خلافاً يعض التحويين كني 
عي الناومي "' ومن تبعه ء فإنه يذهب إلى أنمهَا ليست حرف” عطف » لأن 
حرف" العطف الامخاو من أن يعطف مفردا على مفرد أو جملة” على جملر » وأنت”- 
دا قلت : ه شربت“إممًا زيدأ وإنا عمرا » تجدها أول » قبل المعطوف علي 
ري عن المطان 2 وتحد الواو ثانبة” قد دخلت” علها وعي حرف” عطف فلا 
يجتمع حرفا علف . 

والصحيع أنها حرف عطف وهو نّصة الدسّئمر ي” " في تيلصرته لأند قال : 

14 وإنئا دخلت إماء الأولى لتؤؤن” أن" اكلام | مبن* على ما لأجلو جيء بها » ودخات 

أواو ثانة” تنىء بأن” « إماء الثانة> هي الأولى » قال : لا يصمة أن تكون 
أنواو عاطفة الحكلام لأنه فاسد » لأن» الراو "مششر كة ”4 لفظاً ومعنى » والكلام- 
دي فيه وإمّا» ** لبس على ذلك بل على الخالفة من جبة المعنى 


وهذ! الذي 5 ر المسّْمري هو اللو؛ » وهو ظاهر” هذهب سييوية ومذهب 
أ التأخرين الممُحُذقين كألي مومى ازول اك وغيره » وفيه الرحه على أني على 
وأتباعم ضرورة” . 
ا سس 
() انظر في « إِما » القتضب #زة؟ ١‏ اطلى مررء الأزهية م :ل ء أمالىي 
التحري *زع؛+ ء اين يعبكن مإاة » المقري العم * الغني ١ج‏ 
؟انظر :اين بسن 6 ٠١6‏ 


ز+) هو أبو مد عبد ل بن على » “له التصرة »كتاب شبر في الغرب وتقل عته أبو حيان . 
عدر : المفية بذك 


- 


'8) في الاصل : « مشتركة » وهو تحريف . 
ه) في الاصل : «ان» وهو تحريف . 
م . كر كمه اه 5 
1 تسو ين خيل العريز > أخل رةه الشلويين 0 شرح أصول ابن السراج > وله المقدمة 
لبور وهي واس اي جل الزجاجي ؛ هات مسدة بنا. جه انظر : المغمة لين 


اروم ؤ .ل 


ولها في الباب أربعة” معان : معنيان في الطلب ودعنيان في الير . فاللذان 
في الطلب هما التخير* كقولك : هو كثل' إِما سمكة وإمنًا جبناً » , والإباعحة” » 
كقرلك : «١‏ خلن' إمنّا دينار ذهب. وإمًا نصفتي' دينار » . ومنه قولله تعالى : 
و فإمنًا مثا بعد وإِمنًا فداء ."2 . 

والفرق” ببنها أن المأمور » [ له | أن يجمع بين الشيئين في الإباحة ولس 
له ذلك في التخير . 

والمعنيان اللذان في الخبر الشك '' , كقولك : قام إمنا زيد” وَإِمنًا عمرو» » 
وقثيل الإبهام كذئكء إلا" أن" الفرق” ينها" أن الدب في الشك لايعلم من" 
فعل القعل » وفي الإبهام يعامه وبريد الاستبهام على السامع . 

وأحكثر' ها تكون' "' مكورة' الحمزة ا تقدم » وقد جاء فتحبها كا 
قال الشاعر " : 
تنفّحها أما شمال عرية 2 وأما صبا جنم الظلام قبوب 

مكذا ثروي بفتح الحمزة فيا » وقد جاء فيا قلب ميمها الأولى يام (؟) 
تخفيفآ يا فعل ب «١‏ أمًا » في الباب [ قبل هذا ] » قال الشاعر " : 


52٠ 5 . جمد ع ء ونص الآية : « فشدوا الوثاق فاما‎ )١( 
٠. )؟) غير واضحة ف الأصل‎ 
ع نسب قي الخزانة فلقية لأبي القمقام » رهو في الملقرب لحف 0 رالرمم اليل‎ 
١ه؟/؟ والدرر‎ 
. (غ) وهي رواية الخحزانة‎ 
: (ه) البيت لعد بن قرط ا في الخرانة 6ا+) *» وصدره‎ 
00 وم 0 َك ل"‎ 
ا ليما أمنا شالت' نعامتها‎ 
> 8٠ رالاشمرلٍ‎ ١ + ونسب في اللان : « أما » إلى الأحخوص . وهو في المفني‎ 


وشوراهد المفني ١651‏ » والبمع اليل 


لم و .وأ سد 


1117 205366606666606 أَيما إلى جَنق أيْما إلى نار 
وهو قلمل” من' جبة ماذكرنا"' ء ومن جبة [ حذف ] الواو أبل الثانية » 

ما جاه حذف [ما] منها ضرورة © فال الشاعر "2 : 

#الماييلء ...0...6) قإن جرّعا وإن إتهال صبر 
والتقدير : فإمًا"" تمزع جزءاً » وإمًا تتخذ إجحالَ صبر » والأكثر أيضاً 

فيا أن تكرثرة » وقد جاءت دون تكرار » قال الثاعر '*» : 

5 - يهاضبدار كد تَقادم عَبْدها وَإِمَا بأموات ألو خيالبا 
وقد نابت" « إن" » الشرطية و « لا » النافة تمناب” الثانية وهو قليل » 

قال الشاعر *" : 


امم ست 5 يخ 7 > اس ع - هه 
وإلا فاطرحني وامخدق عدوا أتقيك ونتقيق 


() غ وافحة في الامل» 
66 البيت لدريد بن الصمة ا في الخرانة +/غغ 2 رصدره: 
>0 الال 5 ءءو 5 31 ف سه 

لقد كذيتك ن:فسك فاكزيتنيا 

وهو 5 الكتاب ب غير هوب - لد :2 والكامل #لل 2 وابن يعيش ولحدو 

(؟) قوله : « فإما» غير واضح في الاصل . 

(؛) الببت في ديران الفرزدى 7١/١‏ ء وفي ديوان ذي الرمة +507 ء» ورواية « تباض » 
غيه « ”نل »» وهر قٍِ الفراء اإموع ؛ والأزومة أه١ ٠‏ وأمالي الشجري ؟ له » * ء والقرب 
١إمعمء‏ والجنى داع ؛ وشواهد المغني ٠» ١5+‏ ,البمعم ؟/ه؟١‏ . رتياض : اسم علم . 

(0) الببت للثقب العبدي م في حمامة اليحتري 5ه » وهو في أمالي الشجري +/عم+ ٠‏ 
والأزهة ٠واءرالنني‏ ++ ءراين يعيش ١5١/4‏ » والمقرب 6١/8+؟‏ »2 والأشمون حي ل 
رسواود المفني عقدء واخرّانة 1/6 


بال ل 


2 .0 3 حل 
وأمذا قول الشاعر : 


,2 ماه 5 َ و م 2 2 5 ٠.‏ 0 
1 فإما تريني ولي لمة فإن الحَوادث أؤدى بها 


١‏ فزما تريني لا أفيض' تامة من الَيْل إلا أن أكبّ فائعسًا 
وقولئه تعالى : « وإمثًا ران من البشر أحد] , " فلت «١‏ إِمنا » هذه من 
الباب وإثما هي التي الشرطر دخلت عليها ما الزائدة* لتو كيد ولذلك/ انجزم مايعدها و4 
من ,.. 34 ع ودخلت الثون' على الفعل '*' في الآنه للتو كيد مشددة” » وحلافت 
في البيتين النون' التي لارفع للحزم » وأعل” على ما يقتضيه تصر يف و رأى » » ووز 

حذنف' وماء في هذه » وتقى وإن"» الشرطية » فليست من اباب قاعلمه . 


شر ا نملك 
6 البيث للأعتى هر ف درواته ١لاظ! ١‏ »2 وروات : فأن تعبديي » والكتاب 5/1 
رصدره فيه : 
يكساه 8 سد 050 
فإما تري لمي بدلت 
ردن قي أمالي الشجري يقس 0 وانقخصص 7/1١١‏ » واين بعش ]4ه » واللان : 
,و« عدث » رالأشمرلى 76/١‏ د 2 بالميني دغ ٠‏ والخرانة 8/6؟ه 
١)‏ اابدت لامرىء القدس » وهر ف ديوانه ه.أ » واللقتضب ١/‏ 
)2 مرحم 5؟ 
()) خرم فى الال ٠‏ لمله « الأفمال » 
(ه) في الاصل ؛ وطلما» وهر تحخريفا. 


“م لأ سه 


يأب إن المكسورة المخففة - 
اعلل أن 7 قّ الكلام عه مواضع : 
الموضع الأول : أن تكون .حرفا لشرط »؛ فتح زم معلينر ممارعين » أحداهما 
هر الشرط والثانى هو المزاء » هذا هو الأصل فها وفي أدوات الشرط » وهو 
الكثير” > ثم يموز أن تدخل على ماضين فلا تؤثرث فيا لبنائها وهما في المعنى 
متقلان » ويحوز أن تدخل على ماض ومضارع فيبقى المافي مينياً » قال أكثر” 
النحويين : ويكون المضارع إذ ذاك موفوعاً فلا تؤثثر” فيه إذا لم تؤثتر' في الذي 


يليا » واستثبدوا على ذلك بقول زهير '"' : 


1 وإن ده خليل وم مسأل يقول لاغائب مالي ولا حرام 
برفع « بقول م : وهو عندي على حذف الفاء من الجواب ضرورة ''' » كما قال '4' : 
4 يا أمرع بِنّ تحاريس ١‏ قرع إنكإن يصْرَع أخوك تضرع 

أراد : ه قتصرع ‏ » فحذف الفاء للضرورة »© فبقي الفعل مرفوعاً على أصله 


مع القاء . 





)١(‏ انظرا في «إن » الكتاب ووه ٠‏ المقتضب <روع / الأضداد وم١ ١»‏ الأزهية 
عع الجنى +#هاء المغني ١١‏ 

(+*) البيت في ديراته ١٠5+‏ » وأمالي القالي ١51/١‏ 2 رالإتصاف ه؟5دء2 والأثموني 
ووه ء وشراهد المثني مم 

)ع وهر مذهب الكوفيين والمبرد » ورفعه عند سمبويه على تقدير تقديمه وكون الجواب 
محذرنا » وقال بمضبم : لا لم يظبر لأداة الشرط تأثير يفمل الشرط لكونه ماضياً ضءفت عن 
السمل في الجواب ٠‏ انظر : الاشمرني +/8مه 

(4؛) نتن في الكتاب ١/١١ه‏ إلى جرير بن عبد الله اليجل ٠‏ ونسب في الخزانة 
+14 إلى تحرو بن الحثارم ٠‏ وهو في أمالي الشجري ٠ 1/١‏ وابن يعيش ٠. ١٠4/8‏ والمقرب 
75/١‏ ء والإتصاف الحعتء واللان : ر بحل ) ؛ وابن عقبل 2٠ ١٠١/4‏ وشواهد التوصصبيح 
جلاع والفني ٠‏ لدع والأشموني دده ٠‏ رشراهد المغذي بلقو 


سدجو.[- 


فأمًا في الكلام فلا أعر منه شسْيئاً » وإذا جاء ققياسه الزم' لأنه أصل العمل 
في المضارع » تقدتم الماضي أو لم بتقدام” » وذكر بعض المتآخرين أنه يجوز فيه 
المزم على أصل العمل ؛ والرفع موافقة” للماضي قبلّه في عدم العمل » ووجة” الرفع 
ما ذكرت لك في الشعر . 


ثم قد تدخّل على مضارع, وماض فتعمل في الأول لأنه مضارع”» ولا تعمل 

في الثاني لأنه هبني ء وذلك أنضا قليل » كقوه"' : 
م هل 8 ام 3ه هسااوة 21 5 ساس اه م 

8١‏ من يكدني بسيء كنت منه كالشجا بين حلقه والوريد 

واعر أن الفاء تدخئل في الجواب إن" لم يكن بعدها فعل” ماض ولا مضارع” 
لازمة” » ويحوز دخولئها » مع الماضي والمضارع إلا" إن' كان الماضي [ مقترناً ] 
ب وقد فتازم » كقوله تعالى : « وإن"' يكتنابرك” ققد كتنايت” راسل” 
من' قكدك « وى : 


و « إذا » تحري سحرى الفاء في الجواب إلا" أننها لا تكون إلا" مع المة 
الامىة غير الطلبة فتازم » فتقول : إن“ تقم فعمرو منطلق » أو فانطلق' » أو 
ققد انطاق زيد » أو فاغفر لزيد » أو فلا تعاقثه » وإن يقم زيد إذا عمروة 
منطلق” » حكقرله تعالى : « وإن' تصئيم' سثة” ما قندّمت' أيديم إذا 
م بتتطئون , , 

وأمًا نحو «إن" يقم زيد فقام عمرو ©» أو ه فلم يقم عمرو » فجوز هتاك 
حذف” الفاء والإثيات” » فإن أثيئها | فبي الجواب”» والفدل” على أصله من الرقع 





» آلييت لأبى زببد الطائي ا في نوادر أبي زيد مداء رهو في المقتضب 6لوه‎ )١( 
» والأثمرني وه والخزانة +0 , رألشحا الشرك‎ ٠ ٠٠١/4 والمقرب ليق ٠وابن عقل‎ 


0 1ل عمران ١4+‏ )ع الردم الا 


لامهإ سه 


ان كان” مضارعا » وإن حنقْشها فالفعل* المواب" » والفعل' "٠"‏ محزوم + إلا إن" 
أردتتها » وبانه الفرورة”* 5] ذ' كر . 
واعلم أّه يحرز حذف” الفعل وايقاء* المواب لاعلم بذلك لقريئة '؟؛ حال 
أو ساق كلام كقوله لون : 
لياه ل 007 . اش ل جه جم 8 و 
15 فطلقبا فلست لطا بصكفيء وإلا بعل مذر قَك الحسام 
أراد : و وإن' لا تطلقبا » فحذف” لدلالة ما تقدثم » كم أنه يجوز حذف” 
الجواب لدلالة ما تقدم عليه » كقولك” : «أقوم إن" قام زيد” » » التقدير : أقم » 
ورا معذف” الشرط” والجواب معآ للدلالة أيضاً وهو قليل» كقوله '؟ : 
قالت اينات" العم امقَى : وَإن 
لاس ى 5 م اه 
كاتف غنياً معدما ! قالت : وإن 
المعنى : وإن" كان غنياً معدماً أَرّوجه . 
ويحوز أن يمد القسم” وجوابئه مسد جوابها كقولك : « إبث قام زيد 
وان لأضربث » .. 


واعلم أن" النحوبين اختلفوا فى العامل في الفعلين "' : الشرط واطزاء » فقال 





. قوله « والفعل » غير واضح في الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل : « القرينة » وهو تحريف . 

(؟) البيت للأحرص وهو في ديرانه ١4٠‏ ء وأمالي الزجاجي 6م » وآمالي الشجري 
وإرعع ء وبالإنصاف وبا ء بالمقرب ١/3*#؟‏ + والمفني ٠ 7٠٠١‏ وابن عقيل ٠١/6‏ » 
وشراهد المثني 711 

(:) البيت في ملحقات ديران روّبة <ماء وهو في المغني 74 » والمقرب ١070/١‏ » 
والأشموني اكه ٠‏ وشراءد المفني للدم ٠‏ والخرانة عم ؛ والرواية المشبورة « فقيرا » . 


(ه) انظر : الإنصاف 1١+‏ ء والأشموني +/26ه 


ل )" .1 مم 


حجعضهم : إن* العامل في الفعلين معأ أداة الشرط » وقال بعضهم : العامل في الشرط 
“الأداة » والعامل في ازاء الآداة والفعل الأول » وقال بعضهم : العامل” في الأول 
“الأداة والعامل في الثاني الأول » ولكل طائفة حجة” يطول بستطها هنا . 


والصحييم أن الأدامّ هي العامة” في الفعلين معأ » وهو مذهب سبويه وأ كاير 
“النحوبين » لأنه قد تقدّم أن" العمل إنما هو بالاستدعاء والتضمّن لتأثير في المستدعي 
على طله من رفع أو نصب أو خفض أو حزم » إما بالأصالة كالفعل والمرف 
في الاسم والمرف في الفعل > وإما بالشه كالاسم في الاسم والحرف في الاسم » 
فالأول نحو :قام زيد » وبزيد » ولم يقم » وإن يقم” قم » والثاني : كضارب 
«ؤيداً » وحسن” وحبه » وإن زبدأ قَاتم » هذا هر الأصل” في هذه المناعة » وهو 
باب نافع ان" شاء الله . 


فعلى هذا لا يصع عمل" فعل في فعل لأنه لا يتضمشه بنفسه ولا يستدعيه» 
فيطل القول الثالث » ولا عاءلان في معمول واحد لأن كل" واحد متها لا يطليه 
-من حيث طلبه الآثخر فبطل القولء الثاني » وال أعلم . 

الموضم الثاني : أن تكون حرفا للنفي ك ما ولاو لس ؛ دشل على 
الأفعال والأسماء » ولا تؤثكر” فيها لأنها لست بنتمة » ومالا محْتصِء لا يعمل » 
«فتقول : إن قام زيد» وإن' يقر زيد » وإن زيد قائم » وإن” زيد إآلا قانم » 
خبي > دماء في هذا المعنى » قال الله تعالى : « بل" إن” بعد” الظالمون خضي" 
5-7 إلا غروراً » ”" » وقال : م تمكسّام' في ما إن" مكثناك' فد "ام 
وقال : « إن العافرون” إلا في غرورع»" . 


وقد أحماتها أبو العباس المبرد إجراء لها 'تحرى «هاء الجازية » فرفع با وم 





(1) قاطر 4٠‏ (؟) الأحقاف 1 (») اللك .؟ 


ابام[ - 


ماكان مبتدأ ونصب ما كار خيرأ » كةو لك : ان' ريد قائماً . وأنشد قول الشاعر ١"‏ ': 
١1-إن‏ هو منتوليا على أحد ‏ إلا تلى أضدفب المجانين 
وهذا الت من الثذوذ يحث لا بقاس عليه إذ' لانظير له . 

وعدم عملبا هو الكثير والأصل » لعدم الاختصاص هما “ذكر » لأنه لا يعمل 
إلا" مامختص كحروف الجر وحروف المزم » هذا مالم يكن كجزه منه كالآلف 
واللام وسان الاستقال . 

الموضع الثالث : أن تكرن مخففة من الثقية فتكون لتو كيد في الال 
كالثقة وتدخل على المبتدأ واخبر وعلى ظننت وأخواتها ومائر نواسخ الابتداء من 
من الأفعال ؟ د كان » وأخواتهار «وكاد» » ومحوز فيا الإلعاء والإعمال كالمثقة "اع 
نحو : إن زيداً قا . وإن' زيدث لقامُ” » فإذا أعملت' لم تازم اللام؛ في الخير 
كالئقة » وإذا ألغيت ازمت اللام؛ في الخبر » فرق يننها وبين النافية » والقياس” 
فها ألا" تعمل" إذ لا اختصاص لها كما تقدّم » إذ يجوز دخولها على المتداً 
والخبر وعلى نواسنه من الأفعال المذ كورة » لككن عملت براعاة أرء_” تلك 
الأفعال يحوز سقوطها بعدها فتتقى يخخّصة” بالأسماء . 

وما.يتدال* على مراعاة الابتداء في الأصل دخول” اللاء المذكورة في معمول 
تلك الأفعال فتقول : إن ظننت' زيداً لقائاً ٠م‏ تقول : إن زيداً لقاتثم , 


: م أعتد الى قائك » وهو في الأزهية ++ والشطر الثاني فيه‎ )١( 
إلا على حزبه الملاعين.‎ 
واللقرب ١ل٠٠٠ ء رابن عقيل ١/4هما, والأشموني تك٠ء واليمعم وهاه‎ 
والخرانة ه/دد؟‎ 
وذهب البصريون إلى أنها تعمل م‎ ٠ (؟) ذهب الككوقيين إلى أن «إن» الخفنة لاتعمل‎ 
١و5 انظر : الإنصاف‎ 


-هءر- 


وكذلك تقول : « إن كان زد ليغربك » » قال الله تماق : د وإن* كأنت- 
من قبل لين الغافلين » 2 و و إن" كاد انا ع عن" البتناء كا 
ختازم اللام” في معمول هذه الأفعال يرا تلزم في خبر_ الابتداء للعقر المذكررة . 
ولا يحوز' دخولها - أعني إن الحقبفة ‏ على غير تواس الابتداء من الأفعال » 
خلافاً للكوفيين فإننّهم "يجيزون ذلك قياساً على قول الشاعر " 
- كلت فيك إن كنت لمطلما 
6# اه رحقر مه 0 
حلت غليك عقوية المتعمد 
وقول بعض الفصماء : «١‏ إن' قنتعت كتبك تسواطاً » ©؛ , وهما من 
الشدود يحسث لابقاس عليها . 
الموضع الرابع : أن تحكون” زائدة” بعد دما ع النافبة * قيقول :ما إن 
زيد” منطلق” ؛ وما إن' انطلق زيد »2 تقديره : مازيد” منطاق” وما انطلق زيد”» 
قال الغاعر 50 





+١ بوسقاع» (؟) الفرقانت‎ )١( 

(©) الييت لماتكة بنت زيد ا في الخراتة ع/معس ٠‏ رهر في كتاب اللامات ١١١‏ * 
والأزهية ١ +٠‏ رالإنصاف ٠6و‏ ء والمقرب ٠ ١١+‏ والمنني ١‏ » وابن عقيل 551/١‏ * 
والأشرني ١/ه6١‏ 

)0 انظر المقرب : ١١١/١‏ . وقئعه بالسوط : علام يه. 

)0( ذوب الكرقيرن إلى أن « أن » إدا وقعت يعد «ما» فإنبا بيعئى «ها» رجا 
لتأ كيد لانفي ٠‏ وذهب البصريون إلى أنبا زائدة . انظر الإنصاف 785 


6 البيت لامر ىء القيس » وهو قٍ الدوان بوم » رتماأمه : 


سه الآ 


لنت لها الله حلفة فاجرر كناموا قا إن من تحديث ولاصال_ 


وهر في الأزهية 4١‏ » رالمقرب ١/ه‏ .+ء واللد'ت :  :‏ حلف 06 والمفني ١44‏ » رشراهد 
المغني ويوسء والخزانة 551/4 , الفاجر : الكاذب ٠‏ والصالي الذي يصطلي. النار . 


لساة. إأ سح 


اه 


“لأسن ال ياي لا لتراء .. . شا إن من تحديث ولاصال_ 


٠‏ وإذا دخات" 2١‏ على « ما ٠‏ اللوازة أيطلت: :عملها » فرجّع خيرآ لبد 
ماكان خيرا لها » نحو قول الشاعر " 1 

هما إن 5-5 جين ولكن منثايا ودولة آخر_يت)ا 

وأمًا :إن" » الى في قرله تعالى : « إن' كان وعند” رنا لمفتمثولا» © 
قذكر بعض المفسرين للحروف أنها بعنى « لقد » » والصحيح أَنّا مخقفة فهي, 
مثل' التي في قوله تعالى : « إن' كنا لفي شلال مبين» ©' وقد فرت ٠‏ 

وأمنًا فوله تعالى :313 وأتثم الأعدذوا'ن> إن" كنع مؤامنين 0 ١م‏ 4 
فقال بعض النحويين فها » وفي قول وَل : « وإنثًا إن" شاء اله 3 لاحقرن » 0,: 
إن د يرن" » فها بمعتى « إذ © ولس يصحيح © بل هي من باب التي للغرط 
والمزاء المتقدمة » وحترف” حوايها للدثلالة عليه » وتقديره : إن كنتم مؤمنين 
علوم قٍ وف الطديث : ارت ساء الله لحقنا بج م( ولا بازم في الشرط أن 
يكون فعله لم بقع » » وإن' كان ذلك الأصل » فقد تكون صورئه صورةة 
الواقع لتحقق وقوعه . 





. يمني إن الزائدة‎ )١( 

0( ألببت ل : فروة ين مسييك ؟ في الكتاي الذهدهءرهر في مئازل الحررف هه ء 
والخصائص عإد١٠١‏ » والمتصف عإدى 0 والأزهية + * وراين بصش ١/٠‏ » واللفتى 
قدب رالبمع ال+كداء2 وكراهد الغني امء والخزانة #لكلكلء والطب : شرحت 
بالمادة والعلة . 


(ع) الإعراء م.ج (:) الشعراء باو () آل عران وم١‏ 
(1) فطعة من حديث طويل رواء ملم ١/ذ١؟‏ 


1١٠١ - 


وممًا جاء من نحو ذلك قوله تعالى « أتى أمثر* اشر فلا تتمتجارم, ) 
معي الساعة ع وقد يوضع المضارع” موضع *") الماضي 4 قال الشاعر د 
وف الكت لعَمري القوم, قد 


نرى أمسر فييم 

مرابط للإمبار والعكر الدثين 

على معنى حكابة الخال وهو أظب.” في الحديث . 

الموضع الحامس : أن تكون في الكلمة بين آخمرها وبين باء الإذكارر 
وصلة” لها وذلك إذا كانت الكلمة” مينية” أو لانظير” فيها الإعراب” كقولهم في 
إنعار أنا إننه » قبل لبعضهم : أترجع إن أخصبت البادية ؟ قال : أنا إنيه "م 
فازم على هذا كسر* نونها لأج ل الياء » وإمما _زيدت” « إن' » محافظة على آخر 
الكلءة » وقد تقدم معنى الإنكار » ومن العرب من يزيد « إن » في آخر 
المعربات » فقول : أزيلث إنيه » ومنهم من يكس التنوين ويستغتي عنها فيقول : 
أزيد ننه » وقد ”ذكر فاعامه . 


باب أن المفتوحة الخفيفة '”) 
اعلم أن" لها في الكلام أربعة” مواضع : 


الموضع الأول : أن تكون مصدرءة » أي مع املد الني بعدها في موضع المصدر 
مرفوعاً أو منصوياً أو مخفوضاً » على حب العامل الداخل عليها » وسواء دخلت 





١ التحل‎ (00:0) 

(؟) في الأصل : « وضع» وهو تحريف. 

)) البيت لامرىء القن » وهو قي ديوانه وه والبحر الخيط فيقث . رالعكرة 
من الإيل : مابين الستين إلى السبعين ؛ ومع عكر » والدثر <: الكثير . 

)( انظر : الكتاب 45١/9‏ 

)0 انظر في د أن : اللككتاب اهمه ٠‏ المقتضب ١/إم؛‏ »© الأزهية ذه ١أمسن‏ 


يعيش به ١‏ » الجنى وهم ' المغني 4؟ 0 البدع 0 


س١1‎ 


7و 


على ماص أو مضارع 5 نحو : أعجبني أن شرتشت ١لا‏ 0 وأريد أن" أ كرمتك” » 
وأمرتك” أن تقلعد” » والتقسر : أعجبني ضريئك 2 وأريد إكرامك 0 وأمرك” 
بالقعود » قال الله عرز وجل : «أكان لئاس محا أن' أوحنا» ' » تقدير'ه : 
وحينا كا وقال تعالى : « وعحريوأ أن جاء ثم منذر” منهم » 147 تقديره : من 
بجي » وقال تعلق : « وأن تمقو أقرب' لتقو 7" » «وأنة تصومئوا خية 


لع" ء تقديره : عفرم وصوممم . 

إلا أنها إذا دخلت على المشارع خصكه ' للاسقبال . 

وهي أ نواصب الأفعالاً لكونها تقدار مع بعض ما يظبر أنه ناصب” بنفيه 
كحق ولام كي ولام المحود , على ما يبن في أبوبها » وإذا نصبت فلا تقع 
بعد 24 أفعال التحقيق كعات وأبقنت وتحققت 7 » وتقع قبلها غير”ها من الأفعال. / 
ويجوز الفصل بعنها وبين معموهًا ب ولاء النافة » لأنها تكوف زائدة” في اللفظ 
في مواضع » وستبيّن في بها » ولا يجوز الفصل” بغيرها ولا يتقدام عليها شيء من 
صلتبا لأنما مصدرية » وكل* حرف مددري فلا١٠6)‏ بصم أن يتقدام عليه شي * من 
صلته لآنه معه كالدال من زيد» ولذلك لا يُفصّل بها .سر 

واذا كانت مصدرية”.ناصة” فبي لازمة” العمل في المضارع » وإن حاء خلاف” 
ذلك فضرورة” لشببها ب وهماء المصدرية »أ قال الشاعر ١١‏ : 





(١)في‏ الأصل : « ضربتك » )١(‏ يونس » 

() في الأصل « قي وحينا» (غ)صغ (ه) البقرة “5+0 (1) البقرة ١6‏ 

(0) في الأصل : «خاصته » رهو تحريف. 

(ه) في الأصل : «بعدها» رهر تحريف. 

(:) لأنبا حين يسيقبا فعل عن أفمال أليقين تكرن مخففة من الثقيلة . 

. الفاء زائدة‎ )٠١( 

(11) البيت مم أهتد إلى قائله » وهو في ثعلب +ج#ء وابن يعيش 0مهووء واللان 
(انن) » والاتصاف مهم ء والمنني م ء, والأثمرني م.م ء رالخزاته عركهه 


- || - 


عمل أن تذرآن على أ شماه ويحكم متالمّلام وَأن لا تشيرا أحدا 
وقبل : هي مخففة من الثقيلة » وعدم الفصل بنها وبين ما تدخل عليه 
جرورة"1١)‏ « ومثله *؟ا . 
أت" تهبطين لاد كذ اعم تراتموت من الطنلاح. 
ولا دف من اللفظٍ و سقى مايا 26 بل ترفع الفعل' بعدها كقوله تعالى : 
« قل أغير الله تأمرونتي أعيدة أنها الجاهاون "" أي : أن أعبد » إلا عند 
'الكوفين 0ع فإشم يميزون حذفها مع النصب قئاس على قول الشاعر '"" : 
5 م 2 3 ٍ- 
نه"1ا_ ألا نذا الزاجري أحضر الوغى 
ريك # انهم ” اه » 
وأن أشبد اللذات هل أنت لدي 


على رواية من نصب و أحفر » » وقوله'"' : 


رص همه 1[ سه اعم 0 م 
ك1 .. ممم م ع 06 إلتهضبت نفسي بَعْدٌ ماكدت أفعّله 





)١(‏ لأن الجملة الفعلية التي بمدما يفصل فببا بين « أن » امحففة رالفمل ب قد رحرف 
التئفيس والنفي وأداة الشرط ودب 

)0 أهتد إلى قائه » وهر في ابن يعيش 59/6 راان( طلح) * والأشموني 
عو ء والبحر المحيط +/م١؟‏ » والعيني 5117/0 ٠‏ وفي الأصبلى « لايرتعوت » 
غيضطرب الرزت * 

(١‏ الزمر 56 (:) انظار ف همه السألة : الغراء : الزمر عدء القتضب /مم 

(ه) البيت لطرفة ٠‏ وهو فيٍ ديرائه + ؟ » وشرح القصائد بونرا رالكتاب ج/ومعه » 
رثماب بوم » والخزانة ١/مو١ا١‏ 

)3( نسب في الكتاب 5/با.م إلى عامر بن جرين رصدره: 


ساضاهة ام 6 لو ا 
فل آرَ مثْلها تخباسة وا.حد 
رئب في الإنصاف وده إلى عامر بن الطفيل » وهو في المقرب ١/.0؟‏ 2 واللات 
( خيس ) ٠‏ والمغني ؟/؟١"‏ اركراهد التوضيح اك والأشموني ١8‏ > والعيني 1غ 
والحباسة : الغليمة . نبنهت : زجرت ٠‏ 


|| - ع-8م 


أي أن أفعله » وقول دعضهم : مرا محفرتها "' , أي أن يحفرها » وذلك من. 
الشذوذ يحث لانقاس عليه . 

ولا تحذن” ويبقى عملبا قباس إلا" في باب حتى وى المارة ولامها ولام 
اسلحود والواو والفاء في الجواب » وأو ععئى د إلا" أن » و «١‏ إلى أن » » على 
ما يذكر مبدنا في أبرابها إن" ثاء الله . 

الموضع الثاني : أن تككون عخففة” من الثقيلة » تتدخثل على امل الاسمبة 
لا الفعلة ("! » فإن' دخلت على الفعلية فلا بد من فصل بيتها وبننها في الإيجاب. 
بقد والسين وسوف » وفي الافي بلا » مالم يككن الفعل لايتصرف كتدعم ويئس. 
ولس" وعى » فلا تحتاج إلى الفصل لشبه القعل الذي لايتصركف بالأ_- 
وهي موضوعة لل وكيد كالثقبة وناصة مثلها لأن" اختصاصبما بالامم أبسداً » وما 
يدل على ذلك أنها لاتدخل على الأنعال إلا" بالفصل بشيء مما ذ'كر »2 إلا إن" 
كان لابتصركف للعة المذكورة » وكل؛ ما مختص بالأسماو يعمل فيا » ومالا مختص* 
لابعمل » وستزاد هذا بياناً في المفتوحة المشددة » إلا أن" اللفيفة المذ كورة 
تكرت أممبا أيدأ فير أمري ونأن "ا , 

وكذلك حكمها إذا دخلت على الملة الاممية » فتقول : عامت” أن" زبيه 
ام » وتقول : علهت*أن“' سيقوم » أو : أن' قد تقوم » أو : أن سوف تقوم » 
أو : أن لسن تقوم » أو : أن زعم الرجل” زيدا » أو : أن بئس الرج_ل* 

4ه عمرو » والتقدير' | في ذلك كله : أنه الأمرت أو الثأر: » قال ان تعالى . 

« وأن' لا إله إلا5 هر قبل" أن مُثلمون » 4 » وقال تعالى: م عَلمٍ أن" 





(:) انظر : سر الصناعة ١/85؟ ٠‏ المقرب ١/١‏ 7» 
(؟) أي أنبا لاتباشر الجمل الفملية وإنما لابد من الفصل بينها وبين الجملة الفعلية ٠‏ 
(*) قال صاحب اطلنى ه: مذهب الكرفيين في أن المخفقة أنها لاتممل لافي ظاهر 
ولافي «ضمر ء وأجاز سبيويه أن تلفغى لفظا وتقديرا . 
(4؛) هرد ١6‏ 


-1١١1- 


سيكون متكم مترضى 2٠١6‏ » وقال اله تعالى : « وأن' لس للإنان إلا 
ها صءى »''؟ وقال تعالى : دوأن” عسى أن كون قد اقترب" أَجَلهم 07 
وقال الشاعر © :. 0 00 


0 في فتية كسيوف الثد قد علموا 
اه داو 7 اام لىاسء 007 
أن هالك كل من يحفى وينتعل: 
أي : إن الأمر كل" من" تحفى ينتيل هالك” » وقال آخر " : 
ل ل ون كك د # ىل هرا 
ولا يحوز أن تعمل في الاسم عمل المقئة بدون*' أمر أو سأن فببرز ظاهرا 
أو مضمراً » إلا" في الضرورة » كقورل !"5 : 
ل 5 ع ثليه 5 6ه 
9_7 فلو أنك في يوم الرخاء ساليني 
طلاقك م أيخل وأنت صديق. 





١مهه (؟) النجم كعم (ع) الاعراف‎ ٠٠١ المزمل‎ )١( 
: وهو في ديراته ذه ؛2 وعحره كه‎ ٠» اليبيت للأعذى‎ ):) 
أن ليس يدقع عن ذي الجيكة الجيّل‎ 

رهو ف الكتاب 6/لا ١١‏ ه والأزهية +ه » رالخصائص ؟/١4؛‏ » والملنصف ج/5؟١-‏ 
وأمالي الشجري ؟/؟ » والإنصاف ١١4‏ ء وابن يعيش 9/0م ٠‏ والخزانة 3ع > 
والبعم ١/؟4١‏ 

)6( البيت ازهير 2 وهو في ديوائه وه ء والدرر .١١9/١‏ و«السّرك : المردحم, 
الذي يتمع فيه الناس ٠‏ ومابىء الخر : المثتري * ورد مابىه الخمر على نعم » خب السفير 
أمرع ورق الشجر تحثشه الريح . 

() في الأصل : « عن» وهر تحريف . 

0( م أهتد إلى قائله ٠‏ وهو ف الأزهية به » والمقرب اا والإنصان ٠٠.١8‏ » 
واللان : ( حرر ) » والمنني وعاء واين فميش 5/الاءرابن عقيل ٠ 5515/١‏ والأشموي. 
دعواه وشواهد المغني م.ح »ء والخرزانة ؟/ه١4‏ 


-١١ةها‎ 


لأن" تخفيفتها أوجب حذفه لأنه بالتخفيف زال الاختصاص بالأسماء لفظا فاعابه . 


الموضع الثالك : أن تكون ععبارة” وتفيراً » إممًا لاطلب وإمثًا للتكلام ء 
تقول : أمرثك أن“ م » وانطلقت” أن مشيت”* » ومعن_'ها في المكانين معتى 
د أي » المفرة » قال الله تعالى : دما قدّذت” لبم' إلا" ما أمر'تني به أن' 
اعيدرا اش رمي , ١‏ وقال : « وانطتكى الملأة منهم أن امشوا» 7" 2 والمعنى : 
أي اعدوا إن , وأي امشواء و كأنه في التقدير : إلا ما أمرتني به من العادة » 
واتطلق الل منهم بالمثي 9" . 


الموضع الرابع : أن" تكونة زائدة” » وذلك بعد ه لما ه وقبل « لر » 
على اطتراد » فتقول : لما أن' جاه زيدث أحسئنت” إللك » وأن” لو قام زيد” 
الخريئت” » قال الله تعالى : « فَكَمًَا أن' جاء الثير* » 9' » وقال تعالى : 
« وأن' لو استقاموا على الطريقة , '*' » وقال الشاعر "2 : 


©١_وَلَكَا‏ أن تواقَئْنا قليلا أنخنا للحلاكل فاركمينا 
وقال آخر فد 5 


14١‏ أمَا والله أن لو كنت حرا وما بالحرٌ أنت ولا القوين 


6 المائدة و١‏ (؟) سورة ص » 

(») هنهب البصريين أن « أن» المفسرة قسم قائم يرأسه ٠‏ وثقل عن الكرقيين أنبا 
عندهم المصدرية ٠‏ انظر : اطنى هم 

ع( لوسف 45 م الجن "1 

(د) م أهتد إلى قائه » وهر في المقرب ١٠٠١/١‏ 

)00 ل أحتد إلى قائه » وهو في الإنصاف ٠٠٠‏ ورراية « القمين » فيه « المتق » » 
.والقرب ٠/5‏ » والْفلم لأنع 0 والبمع 4 ٠‏ ومواهد المغني الله والخزانة 
. والقمين : الجدير بالشيء . 


>-195امه 


ولا تراد مع غيرها إلا" شاذا » كقوك 2: 


شروت مويه ور 
1437 د . . . . .6 6 00٠0660.‏ كأن ظبية تعطو إلى وارق السم 
على رواية مّن' فض وظية» "'ء وأمًا قوله تعالى : وبين اث” 
اسه 2 . م 0 2 
كح أن تفرلوا خرن « فرعم حضوم أن" , أن" » هأ هئا عق لثلات اع 
و كذلك قوله تعالى: د أن" تتَخرل إحدائها فتذكر إحداها الأخرى ,2*0 ولس بصحيح, 
من حمث حعلها قماً زائداً على ماذكرنا » وإِنّما هي راجعة” إلى المصدرية 
المذكورة حداف قبلها حرف” اجر » لأن" حذفه معبا ومع « أن" » مطّر_دء 
وقد تقلام” من ذلك ثيه قبل » وحُدقّت“' بعدها « لا » النافة* لأنها تحلاف” 
في بعض المواضع للعاكم بذلك م حَنذ فت" في قولو تعالى : «١‏ تفأ* تذحكر * 
يوسف 4 للف 7 وفي قولر الشاعر الى 





)0 نسب ف الكتاب «(غ ١٠‏ إلى ابن مريم اليشكري »2 رصدره : 
و 0 5 
وتوما توافينا بوجه مقسمر 

رنسب في الاصصعيات 0ه١‏ إلى علباء ين أرقم » وتسب في اللان «وقم» إلى كعب. 
ابن أرقم ٠‏ وهو في أمالي القالٍ ؟/د.؟ »ء رالمتصف *#ه؟١ ٠‏ والمقرب ١١١/١‏ © ماين 
يعيش ا 0 وأمالي السبيلي 5 »: والمفني + مء والشذور 4م؟ ٠‏ والعيثي الي © 
والوحه المقسم : الحسن م تعطو : تمد عتثقها » وارق السم : مجر الم المورق . 

؟) انظر تخريج روابات «ظيية » في الشذرر 6م؟ 

)ع( السام جباز ْ 

ل وهو ماذهب إللبه البردي قِ الأزوة 3 

(0) البقرة ؟4» () يرسفا 5م 

)0,0 البيت كمالك بن خالد الخناعى 3 فق ديوان البذلءين ع وروابة الصدر قه: 

وَآلحنْس أن ينجيز لآم ذو حيد 

وتنب في الكتاب ؟/73١‏ إلى أمية بن أبي عائذ » وتسب في ابن يعيش 54/4 الله 
عبد هناة البذي ٠‏ رهر في اللامات مم اع رأمالي الشجري ١/قزء‏ 2 راأفتي 5*1 » 
وشواهده ده؟ » والخزانة 6/را؟؟ , برهد بذي الحيد : الوعل ٠»‏ المشمشر : الجبل الشامع 
الظيان والآس : توعان من النيات » 


ل 7١1(ل-‏ 


00007 7 0 31 ْ 
١4‏ تللم يبقى عل الايام ذو حير 
0 8 نت عن وجييد 
| بمشتخرر يه الظيّان” والآس' 
,وإن اختلف الموضعان في الدلالة . 


يأب إن المكسورة المصددة 00 
اعم أن" لها في الكلام موضعين : 
الموضع الأول : أن“ تكون لاتوكيد في اخنة الاسمية وهي داخلة على المتدأً 
واخير » قسصير” ما كان متدأ" اممآ لها قتصيه » وما كان خبرا '' خيراً لا فترفعه . 


وكات حتنها وح أمثالها من اروف التي تعمل عملها أن" تخفض الاسم 
بعدها لأنها اختصّت' بالأمماء ولم تكن' كجزء منها » وكل ما اختص؟" بالأعماء 
ول يكن' كحزء منها سمل فها المفض” كحروق الجر" » إلا” أن « إن" » وأخواتها 
أشبت الأفعال المتعدتية إلى مفعول به واحد*" من نحو : ضرب زيد” عمرا» 
يكوا طلبّت' اسمين كطلبها للها » وتضمُنتها كتضمها » وإن' اختلفا فبه 9ع 
فعملت" ذلك العمل لشيها له فها “ذكر » إلا" أنه تقث؛ الخنصوب لاز" (0) 


» ء وابن يعيش موه‎ ٠١5/١ انظر في« إن”» : الكناب لموعهء والمقرب‎ )١0( 
والجنى م١٠١ ء والغني وم‎ 

(؟) قي الأصل : «رماكان شيراً لها خبراً ها » 

6 انظلى في أوجه مشاببة « إن » للفمل : الإنصاقف لفق » أسرار العربية 5١‏ 

(6) الميارة في الأصل محرفة : « بككونها طليت اسمين بعدها اطلبه لبا وتضمنتما كتضمته » , 

.وإرجاع الضمائر ا يلي : يكونها ( يككون إن ) ٠‏ كطليها ( طلب الافعال المتعدية ) ابما 
( للاحين ) وتضمنتها ( تضمنت إن واخراتها الاسميت ) كتضمنا ( تضمن الأفعال المتمدية 
اللاعين ) »رإن اختلفا فيه ( في العمل ) فمملت الأفعال المتعدية الرفم ثم النصب وعملت إن 
سراخواتبا النصب ثم الرقع . 

. في الأصل : «لازما» » الضمير في « انه » للثأن‎ )٠( 


- ١1م‎ 


على المرقوع في برها » تنبا على أن" عملها يحق' الشئبه لا يحق” الأصل » ول تتصراف 
تصر”فه الأفعال »فلا يجوز في مع.وفا تقدأم” آخرها على الأول ولا علبا لذلك . 
فإذا ثنتتت' هذه المقسّمة فد : أن" أحكا” )١‏ مختص؛ با لاب رمن ذكرها : 
فنها : أله لايحوز حذف اسمها لأّنه عمدة” » مبتدأ في الأصل إلا" إن" كان 
خمير سّأن فمحوز حدقه زفق في الشعر كقوله 2 
لا ماهلا - سحمة 7 2 52 
15 إن من بدخل _الكنيسة بوماً يلق قيها جآذراً وظياء 
وتقديرثه : إللّه تمن' . وأما حذف* خيرها فجوز للدّلالة عله » كقوله (©): 


ه م كه 


رش “ةس 3 اه راس 52 - 5 مسات 8 2 
:45 ويقلن شيب قد علا كَُ وقد كبرت فقلت : إنه 
أي : إنّه قد كان ذلك » [ و ] كقوله" : 


5-5 لاس © ى 


- #0 35 ل م 2ه ال 2 
1١4+‏ إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر ما مضى مبلا 
أي : إن لنا محلا . 


ومنها : أنه لا بصم أن* تدخل على مبتدأ فنه معنى الاستفبام نحو : من" 





. وما بعد‎ ٠١5/١ انظر في هذه الأحكم القرب‎ )١( 

() في الأصل : « حذفبا» وهو تحريف . 

6 الست الأاخطل ل رعو ف ديواته 5 آ؟ ( مطيوعة بيروت ) » وأمالي التجساري 
لهؤة؟ 0 والقرب ولوءعرء وابن بعش ع/ة1١‏ 2 والمغني دس اه والخزانة اللامع 

غ0 ااندت لعسد الله بن قس الرقات وهو في ديوانه 1د ء واتكتاب ١المهه‏ © 

٠. 5 3 2. 0 "1‏ 0-1 8 أ 

.وأمالي الشجحري ١/؟7»‏ » وان يعيش 6م١١١ ٠‏ والاسان والتاج : ( أنن ) ٠‏ والغني 
لين الل وشواهده ١5‏ 

)2 الست للأعشى » رهر ديواته عم ء والكتاي ؟/41١‏ » والخصائص نفس 0 
.وأمالىي الشجري +/١‏ مجم ء وأمالي السبيلٍ ١١١‏ » والقرب ١ 5/١‏ » 0 اا 
.واللات : ) حلل ) » والمفنى 7م ١‏ وشراهده مم؟ ء والخرانة ع/لمء . ووقع في الأصل تحريف 


اهمد مفى تبلا 6 . 


-واطا- 


كه 


القائ ؟ أو معنى الشرط حو : تمن" يقم أغ' إليه . أو كم الخيرية حو : كم من, 
قث ذاهي” » أو ما التعجية نحو ما أحدن زيداً » وأخوائها التاتجة” إلى اسمر 
وخبر مثا في ذلك » وأما خبرها نلا يكون « يم » الخبرية كما “ذكير ولا 
حمة” طلسة” وهي الني لا تحتميل' المدق” والكذب » فأمًا قول الشاعر : 29 , 


امم ده 200 6م 
141 .020658666666666 إن الرياضةلا تنصبّك للكذبه 


فعلى تقدير : يقال فيا » وحلاف القول في كلام العرب والقرآن كثير 9 , 
نحو قوله تعالى : « لما لمؤلاء القوع لابكادون يفأتبون تحديثا »ما أصايك , 9 


أي : يقولون : ما أصايك » وقوله تعالى : « تفأما الثتين اسودات' وجوههم 
أحمتثن )0 "ا أي : فقال لهم : أكفرتٌ » ومواضعه في القرآن كثير . 


ومئا : أنه يدخل في خبرها أو ما جرى نحراه اللام' دون سائر أخواتا * 4 
إلا" م لكن" , * / الما تبن في با » فتقول” : إن زيدا لَقامُ” وفي اس_ا 
يشرط الفصل » شحو قوله تعالى : « إن في ذلك لآنة ع" وفي لقصل المضمر 
الذي بين اممها وخبرها تحو : إن" زيداً لهو القاحم وقوله تعالى « إنّكَ لأنت الطلم” 
ارتشد **' وه إن" هذا لهو اللا المبين » 50 » وفي معمول شيرها شرط تقدثمه 


)١(‏ البيت اجميح الأسدي كا في المفضلبات عم وصدره: 
م 2 85 110 هاس اام م 
ولو أصابت لقالت وهى صادقة 
رهو في أمالي الشجري ١/؟+*‏ ء والخرانة عله و؟ . والريافة : التذليل والمعاجة 4ه 
وتنصيك : تنعبك ء والكذب متعلق بلرياضة . 
(0) انظر أمثة عل إخمار القول في : « إعراب التركنت المثسوب لازجاج مه 
لل ومأ بعده . 
(©) الناء هبد وما () آل ممرات ١١5‏ (ه) في الأصل : « أشرا » . 
(<) أجاز الكرفيون زيادة اللام في خير « لكن” » انظر الإنصاف ٠٠١9/١‏ 
)000( الحجر ٠,‏ (ه) هرد ام (5) الصافات ٠١5‏ 


.مب 


على الخير نمو : « إن" زيدا لفي ''' الدار قامٌ*» » ومنه قول” الشاعر 29 : 
148 2 مرا خصني عد مَودنه 13 التنائي العندي 06 مكقفو ر 

ومنه قوله تعالى : « العتمر'ك إنّم لفي سكرتهم” بعتمبُون: ع 39م 
وفي ما تحيل نحل" 'الخير من ظرف وبحرور نحو قولك : إن زيدآً لفي © الدار » 
وإن" زيداً لعندك ء قال تعالى : « إن الأبرار لفي نعم وإن” الفحار لفي 
حم » "'» وفي المضارع نحو : إن زيدا ليقرم » وقوله تعالى : « وإن ربتّك 
اليكل ينم » 37" 2 والمماضي الذي لايتصكف” » نحو إنتك لمعم الرجل” 
والمتصر"ف بشسرط «قد» نحو : إن زيداً لقدا قام > وإنً) دخلت” اللامث في هذه 
هله المواضع مع « إن » المكسورة لدناسيها في التو كد وفي عدم تغميرها 00م 
للمبتدا أو الخير عن معنى الابتداء واغبر » إلا" أنه لايجتمعان محٌصلئْين إلاء إن* 
قُلبت هرة” 1 إن" هاهاء> كةولو ا - 


7 َه 57 1 م ١‏ 
48 ألا باسنا ترق عل قلل الحمى 
الك م م عا ل 
انك من برقر على كريم 
ولءا قسُدْمت اللاء؛ على « إن" » لأن « إنة » عامة” واللام غير عامة فلي 
العامل” معموله » فإذا تأغرت' فصل" بينها على نحو ما *ذ كبر" لاجتاع حرفين م كدين . 


ولا صم قول” تمن“ قال : إن" « إن" » مؤ كدة للجمة واللام مؤْ كدة” 





() في الأمل : « في » وهر تمريف . 

0( نتسب في الكتاب ١١/6‏ إلى ألي زبيد الطائي » وهو في الإنصاف 4+.؛ » 
وأبن بعدش 52/8 ٠‏ واللسان : ( خصص ) ؛ رالفتي اه“ »© والآثمرني تم اه والشمع 
فلوسا ٠‏ وشراهد المغنفي 0ه 

(») الجر 76 ()) في الأصل دفي » رهر تحريف .| 

(ه) الانفطار +1 (:) النسل 1١:‏ (0) في الأصل : « تغيرها » . 

! 


ه) تقدم برثم ١ه‏ 


- ١8١ ب‎ 


اشير ارجبين : أحدهما : أنه التوكيدة سواء كان ب إن" » أو اللام إِنتّما عدل هو 
للأخبار لأنها التي تقع ها الفائدة” » وإثّا #وضع الاسم للإسناد إليه . والثافي : أن 
اللاب قد تدشل” في اسمبا ما ذ' كير » فبنبغي على هذا أن تكون مؤ كدة" للاسم 
خاصة , وهذا لا يصح” . 

ومنها 2٠”‏ : جواز الرفع في المعطوف على اممبا إذا كان بعد اكير نحو : 
« إن" زيدأ قائم وعمرو”» » وقول تعالى : ه إن الله بريه من المشر كين ورسولله 19 
على قراءتر من" قرأ بكس دإن » ورفع «درسوله» خارج” البعة '؟ » وإنا 
ذلك لكونها مع اسمها في موضع مبتدأ إذ' لم تغير' معناه وإن' كانت ناصبة” » 
فإذا قال القائل : إن" زيداً قائم” وجمرو” فهو في تقدير : زيد” قاتم وحمرو , 
ولا بد ولا “بشكر هذا العطف” فإنّه قد جاء بعد خيرها وخير لبس على الموضع 
بالنصب كقوله* : 


فسا بالجبّال ولا الحديدا 


م 4ه . 3 


م 


مه 02 اه .0 عه 
١‏ - لَعَمْرك ما قلي إلى أهله ريحر 
1 نل 1ه مه 
ولا مقصر نوما فياتيق بقار 
)١(‏ أي من أحكام « إن » )١( ٠.‏ التوبة م 
(؟) قال أبو حيان ه/+ : قرأ الحسن والأعرج : إن الت يكسر المزة » عل إضار 
القرل » رم ينص عل أنه قد قرأ أيضا برفع « رسوله ». 
0( ف الأصل :2 د#رو ولا بد » 2 رلمل « ولايد » مقحمة . 
(ه) البيت لعقسة الأمدي كا في الكتاب 51/١‏ » رصدرء : 


وس ض وال كم ٠.‏ 
وهو في سير الصناعة ١41‏ » رأمابي القاليى ١/ه؟١‏ », والإنصاف «م” > واللسارن : 
) غمز), والمنتي .سه ه ورشوأهده .بام » والخزانة بفدلف . وأسجح : أرفق وسّل. 
(1) البيت لامرىء القيس وهر في ديراته ٠١+‏ . والحر هنا : الصاير » والمقصر : 
النازع مما هو عليه من الجزع » والقر: الاستقرار. 


1188 سم 


برفع د مقصر » ونصبه وخفف.ه 3 فالرفع عطفاً على مرضع « مح » على مذهبي 
جني تم » والنصب”/ عطفاً على موضعه على مذهب أهل المجاز » والحقض [ عطفا ] 
على اللفظ » ومثل ذلك النعت على الموضع في باب النداء وغيره إذا كانت" « من » 
ترائدة” نحو قوله تعالى : « ماليم' مين إل غيرثه ٠١‏ برفع «غيد » على موضع 
« إله » لأنه. مبتدأ 5 الأصل » و «دهمن"'» زائدة” 2 و « لكن » تحري عرى 
+ إن" » فما “ذ كر . ١‏ 

ومتبا : أله يحوز فيها التخفيف » وقد *ذاكر حكمها إذا كانتت" كذلك "2 , 

ومنها : أله يحرز اتصال نون الوقاية بها » لأنها أشبهت الفعل في فم آخرها 
ممحوفظ على فتحه » فإن وأج.دت دون نون الوقاية » فالنون الأصللة محذوفة لاجماع 
النونين المتحر كتين » وتدلّت نون الوقابة عليها » ولا تقول : إنا الحذونة لأا 
و'ضعت” لاعنى هو باق » فكان ينبغي أن تبقى معه كقوله تعالى : « إنتي أنا ريك 
«فاخاتم* نعكع» 6 

وإذا لحقثها م ماع فتقول : إثنا » وتدخل على الجمة الاسمية . فبعضهم 

يجعلها كا"فة” فيرتفع مابعدها بالابتداء والخبر وهو المسموع » نحو قرلك : إثمًا 
.زيدث قائم” » وقال تعالى : « إنمنًا الله ال واحدث ؛ 4 ء وبعضم ”يلها 
كعملها دون وها » » فتكون” وهاء» زائدة غير مؤّثرة » فتقول : إنمنًا زيدآ 
«قائه” 7 قماساً على « لمت » فإنه قد “ممع نصب مابعدها بها ومعبا [ما] » وترك 
العمل » وستأتي في باها . 

والصحبح أنها لاتعمل يحكم السماع يا ذكر » ويحكم القياس لأا لا تختص 
مججمة اسمة ولافعلية إذ تقول : إنمًا زيدة قائم » وإنمًا يقوم زيد » ولا يعمل” 
إلا” ماتختصة » وهذا أصل” مبني عله كثيرث من أبواب العربية » وقد مفى مته 


.2 5 5 1 ماله 
سلى * وسيرد” عليك سيء منه إن ساء الل . 





)١9(‏ الؤمثرن ؟ (؟) انظر : الررقة آه 
ع( طه +« (4) الثساء الا١‏ 


ا 


باه 


همه 


ومعى « إننًا » في كلام العرب المصر والتخصيص ١‏ بأحد الديرين » 
فَإِذا قال قائل : قام زيد وجمروة » فتقول : إنمنًا عمرو القائم' » وإنمنًا قام 
عمرو” » ومن كلامم : إفا الكريم” يوشف » ويعبر عنها بعض الأصوليين أنها 
فتحقيق المتصل وتمحق النفصل » وهذا راجع” إلى العنى الذي ذكارت” لك من 
الحصر والتخص ص » وتتدمنثّى عند التحوبين حرف ابتداء » إذ الاسماء' بعدها. 
متدأة” لاغيرث » وحكمها في الصر والاختصاص إلا” » وكذلك في. 
حكم تأخير الفعل وتقديه على الوجرب في باب الف_اعل والمفعول » حو : إنا. 
ضرب زيدأ وعمرو” » وإنمنًا ضرب عمرو” زيداً ٠‏ 

الموضع الثاني : أن تكون جواباً بمعنى « نعم » فتقع” بعد الطلب والخير ؛. 
قإذا قال القائل : اضرب" زيداً تقول : إآنه' » أي : نعم » وتقول : قأم زيد ». 
تقول : إ؟نه » أي نعم » قال الشاعر : "ا 


5-2 6 3 


حس اواك 0 ساح 58 او 5 ات 2 
وقائله : أسيت فقلت جر رسي إنني من ذاك إنه. 


أي : نعم والباء للوقف » وقال / الراد حين قال القائل : ٠‏ لعمن” اث”ناقة*- 
ني إيك» : إن" ورا كببا نكل ” أي 1 تعدم 4 ولعمن را كبا . وأمتا قول. 


يكم 0 . 
الآخر : 
5 2 7 3 - 2-5 -_ ل 

م اعلا يه ٠.‏ مك " سس اه سا خ*م و اقاى 

ود شيب قد علا ك وقد كير ت قات : إنئه 


فحتمل أن تكون فيه بعتى نعم ويحتمل أن تكون على مواضعها الأولى ). 





)00( قال أو حمان : « إن" فلم 00000 آفمن ساي الككلام لاامنها » ولو أفادت الحصر 
لأفادته أخواتا الكقرفة ب « ماج 2 و1 و 0 رذ ْ 
هٍ »> »2 والمرور لايوافقه على ذلك » انظر : الى .+ ء 
)١(‏ لم أهتد إلى قائه ء وهر في الات : « أما»ء رلك ا روث 
والخزانة وروم بلقي هكد ء وشرامده «دمم 
)2 القائل عيد الل بن الزبير » انظر اير قي : الخزانة :/3 
(4) تقدم يرتم و 


14 لس 


ؤالباء “ضير اممبها والخبر محذوف” أي : كان ماتقلن> » ما حذف الآخر* « كان » 


لأواه ذمحب »ء في قولل : ١‏ 


: ساسيى م و5 و 371 
0١0666060606606 606006 6 1١65‏ قسوقا تصادفه أنتما 
والآخر «و.زالت » قي قوله ") 
2 م 2 رع جه داص 
16 ما.اله 6.66060 .0086066 الما تؤزل بر حالنا وكا قد 


باب أن المنتوحة المشددة” 


اعلم أنة لها في الكلام موضعين : 
الموضع الاول : أن تكون للتو كيد كالمكسورة المشلادة المذاكورة قبل 
هذا ؛ والكلاء” عليها في دخولبها على المتدأ والخير ونصب الأول اممآ لبا ورفع 
الثاني خبرأ لبا كالكلام على « إن" » المكورة المذكورة » لافرق بنها في ذلك 
ولاعلى ماتدخل عليه من المتدأات والأخبار التي ذ كرت في بابها » فتقول : علمت 
2 زيداً قائم” » يا تقول : إن” زبدأ قائم . 
وأحكامها في العمل بالتشبيه وغيره واحدة يا ذ كر » إلا2 أن* الفرق ينبا 
أن هذه مفتوحة وتلك مكدورة وأنة هذه أبداً تكون فْ موضع أسم م لقرد 
تمعمول لغيره » محو : « أعجبني أنك قائم وكرهت أنك خارج )ود عحتا” 
من أنك ذاهي” » » التقدير : أعجيني قاأمك » وكر'هت” خروجك » وعحت” من 
ذعابك » وأن «١‏ إن" » المكورة .تكون في موضع البتدأ وخيره حيث وقعا 
أول” اكلام 26 أو أثناءه ٠.‏ 
وعدد لها بعض التحوبين مواضع ”4) وزاد فيها بعضهم على بعض متها ابتداء 
)١(‏ تقدم برقم 0ه )١(‏ تقدم برهم ١م‏ 
(؟) انظر في « أنة » : الكتاب ١إوءمه ٠‏ المقرب ٠١/١‏ ءان يميش مده » 
الحتى ١3١+‏ ء النتني وم 
)4:0 | المواضع التي سيذحرها الآن لإن المكسورة مع أن الباب” لأنة المفتوحة, . 


- هة؟| - 


هه 


الكلام » نحو : إن* زيداً منطلق » ومنها بعد القسم » نو : وال إن” زيداً قائم > 
ومنها إذا كان [ في ] خبرها اللام' نحو : علِمت” إنة زيدا لمنطلق” ومنها : بعد 
القول الحرتد من معتى الظن وحمل » نحو : قال زيد إن* عمراً منطلق” » ومنها يعد 
وألا» الاستفتاحة » تحو : ألا إن زيداً قائم » ومنها بعد « ثم » حو : شصت” 
تم إنّك تقعد » ومنها بعد « حتى » نحو : تمت حتى إِدّكُ منطلق” » ولا معتى. 
لتعديد ١‏ هذه المواضع لأن* كل" واحد منها يصلح لابتدأ والخبر فيه » فذلك يجمعها . 

والكلام يُتصوتر فنه للنكورة الحمزة تارة” والمفتوحة تارة” » وها فنه تارة” 
يحسب صلاح المفرد أو ايخمة أو صلاحها » وبعضهم حصر'' مواضعبا بأن' قال : 
ما صلّح في موضعها الاسم والفعل معأ فبي مكورة” فهء وما صلح فيه الاسم 
لا غير أو الفعل "| لا غير فبي مفتوحة” + احترازاً من «لولا» و «لو» فإنه 
« أن » مقتوحة“بعدها ,و دلولاع» لبا الاسم لا غير » و هدلو » يلما الفعل لاغير . 

ولدس الأمر كذلك » وانا ولي هلولا » أنة المفتوحة لأنة دلاء في موضع 
الفعل » وذلك الاسم رتفع به فبي على موضهعباأ من حلوها موضع الاسم المفرد 
المعمرل لا في موضع البتدأ والخير على ما زجموا » لا يذكر في ببها ©؟ » واهما 
ولي و'ر> أنة المفتوحة المذكورة لأنة الفعل مقدر” بعدها فبو مرفوع” به مفرد” 
معدول له حلّت محلله » فإذا قلت : دلو أن زيداً قائم لأكرمتك., ٠»‏ فالاقدير : 
لو صح” أو ثيت * » فإنة هذا الفعل قد حنْذف اختماراً لطلبها له وقاعل بعده م 





. » في الأصل : « لتعديدها‎ )١( 

(؟) لعله : اختصر . 

() في الأصل : تكرار قرله « أر الفعل » . 

(4) هذا الذعب عل الرأي الذي يقول يه الولف ٠‏ فا يمد (لولا ) مرفوع إتمدم م 
قد ترقت « انعدم » وابت « لا» منايبا وسرف يفصّل الولف هنا الأي فير 
: (5) هذا مذهب”' الكرفيين والميرد » ومذهب” مدبريه على الابتداء والير محذوف ل 
اقظر : الجنى ١١‏ 


17م 


ومنه قول بعضهم : د لو ذات سوار لطمتني » "١‏ أي : لو لطمتني » وعليه قوا تعالى * 
دلو أنة الله هداني لككنت' من المتقين ”' » » ولا كانت «لو» طالة” لافعل جاز 
تقديره بعدها , 

و وأن"» هلم لا تعطف على موضعها مع أمعبا ف نحو: عاست” أن" زيداً 
قائم وجمرو «دوتلك»'" يُعطف على موضعبا مع اسمها وإمّا ذلك لأنة « إن » 
الملكسورة مع أسمبا ف هو ضع متدأ والمفتوحة مع اممها وخبرها ق مو ضع اسع 
مقردر معمول. م د كرنا ٠.‏ 

و «دأن"» هذه إذا خَُقفت" لا تعمل [ إلا” ] في ضمير الأمر والشأن إلا" في 
الضرورة »م ذ س فقي باهها »والمكسورة المشددة ليست كدلك . 

و «دأن"» هذه إذا “حُفئّفت" تدخل على غير الأفعال الداخة على المتدأ والخير 

الموضع الثاني ٠‏ أن تكرن يعنى « لعل" » كقولك : مت” لأنّك تكرمني » 
أي : لعلك تكرمني » قال الله تعالى : ه [ وما ايشتعير” كلم ] أنَها إذا جات" 
لا تؤامئون ادل ” وقال الشاع 60 : 
عوجا عل الطّال المجيل, لأثنا 

نحي الدَيارَ كما يكى ابن حذاع 


أى : لعلنا . 





١17/9 هو مثل عرب »2 انظر : جمع الأمثال ؟/1م » وججمبرة الأمثال للمسكري‎ )١( 

(؟) الزمر بده (م) أي : « إن" (4)المؤمنون و١٠‏ 

)( البيت لامرىء القيى » رهو في ديوانه 4 ١١‏ ٠وابن‏ يعيش م/؛؟ ء رامزهر ؟/1071 » 
والخزانة 6/و م 


157 م 


5 


. 0 1 3 ع 9 ع 1(2) 
باب : أنا وأنت وأنت وأنها وأنتم وأنتن 


اعلم أرئ_> هذه الألفاظ أصلء_! شائر منفصة” تعود على متكلم أو عخاطب 
مذ كرا ألو مانا مقردا أو هس أو جرع 9 5 وخرق حراها دمحن » من باب 
التون » وادهو وهي وهها وثم وهن » من باب الجاء 4 فبي بالعودة على الأسعاء 
أسماء ء يوهي في موضع معمولات إذا كانت أسماء » وإقا ذ كرما في المروف 
لأنها قد تكون في بعض المواضع لبس لا حل من الإعراب فليت بأسماو » 
ف علها بالمرقة » وذلك في باب الفصل الذي يميه الكوفيون العاد . 

وإكا مناه الصريرن باب الفصل لأن هذه الألفاظ | المذكورة مبفصّل” بها 
بين الخبر وذي الخبر من غير اعتداد بها في الإعراب » ولا احتياج إلها في 
العودة على الأسماء وإِنّا وضعت" تأكنداً . 

وما الكوفيون سمادآ لأن ما بعدها قد “يعتمد” عليه في بعض المواضع فيه » 
ومجعلوبا حتلل أمياء” ا . 

والصحبح أنها في هذا الاب حروف”؟ لا 'حتاج” إلها في العودة ولا يكون 
ا في بعض المواضع فيه تحل إعراب . 

وهذه الألفاظ” تدثخل” بين البتدأ والخير » أوما أصل المتدآ والخير » وذلك 
في باب «كان» وأخواتها » وفي باب « ظننت” » وأخواجا ؛ وفي باب « أعادت »> 
وآخواتا » وفي باب «ماء التاة و «دلاء أختها عند بعضهم » وفي باب لا » 
التي لنفي المنس » إلا" أنه شرط [ أن يكون ] المتدأ والذبر معرفتين , 


)١(‏ انظر في همير الفصل : الكتاب 411/١‏ »2 والمقتضب ١٠١١/6‏ ء وأمالي الشجري 

1007 ء والإتصاقف +/5. 0 »> واطشى ١4٠‏ * وابن يعيش و١٠ ٠‏ والممني 6ه 
(؟) العبارة في الأصل : « مذكر أو مؤنث مفردا أو مثنى أو جموع » وهي محرفة » 
() قال ابن هشام : « سمي عماداً لأنه يعتمد عليه معنى الكلام » . انظر : المفني 5 4ه 
(؛) في الأصل هحرف»2 رهر تحريف . 





 !؟م->-‎ 


وما أصله كذلك » أو نكرتين تقاربان. المعرفة » وذلك للفصل [ بين معرفتين أو ] 
بين معرفة ونحكرة كذلك0' , فتقول : زيد هو القاثم » وإن" زيدأ هو القاعم” » 
وان زد هو القاتم” » وظننت” زبدآ هو القائم” » وأعلتت* زيدا مر هو القائم » 
ومازيد هو القاتم” » ولا رجل” هو أفضل” منك , ولا رجل هو أنفل' مك » 
وتقول في المعرفة والتكرة التي تقارب” المعرقة لأنها لا تقل الألف واللام كرا 
لا تقبلتها المعرفة"؟ » ولذلك صم الابتداء بها . 

إلا أن هذه الألفاظ المذكورة لا تظبر حرفا نص إلا* إذا كان الخير* 
منصوباً ظاهر” الإعراب »© وذلك في باب « كآن » وفي باب « ظنتنت » وفي باب 
« أعامت » وفي باب «ماء المجازية ولا المشيتيئن د و ليس» ال كورة تائكما 
قبل » ولا تظبر” في باب البتدأ ولا في باب « إن" » ولا في باب لا النافة 
للجنس لارتفاع أخبارها » فتكون هذه الألفاظ إن شت" فملا » وإن“ شْت” 
مبتدآات وما بعدها أخبائرها » وتكون إذ ذاك أمماء » ولست غرضنا إلا إِذَا 
كانت خصلاا ء وكذلك إذا ل يظبر الإعراب” في أخارها فلا 1 قي © إلى 
خبر منصوب لكونه منيا أو مقصوراً أو ١غاناً‏ إلى [ باء ] المتكام » مو : 
كان زيد” هذا » وكان زيد المعتطى وكان زبد غلامي » و كذلك ال في باب 
« ظنتت*» و «١‏ أعامت » و وماء و و لاء المثيثيئن ب ولبن». 

واعلم أن هذه الألفاظ إذا انتصب ما بعدها من الأخيار الذاكورة قلا يدم 
أن تقلع مبتدآت لقاما دوت أخبار » وإذا وقعّت' بين متصوبين في باب 
و ظننت » وه أعامت » فلا يصِح؛ فيا أن تحكون تابعة” لما قلا على الدلر 
لأن ما قبلها واضح؛ الببان اظبوره © ولا يبدن' ظاهر” ضر لعكس معتى 

» العيارة في الاصل عرفة : د وذلك الفمل من أو هعرفة أو تكرة كذلك‎ )١0( 

6 أثبت ابن بعش مثالاً لهذه الحالة ©/؟١١‏ : «دكان زيد هر شيرا ملك > رسقط 
الثال من الأصل . 

رع) في الأصل : «يحتاج » وهو تصحيف ., 


64س م-4 


"1 


البدل , ولأنة صبغة” المرفوع لا “تشبع* | المنصوبت ولا الفوض” إلا" نادراً » 


تحو : مرارت بك أنت ٠.‏ 
واعلم أن“ هذه الألفاظ تمري"2 [ على ]| ما قبلا من الإفراد أو التثنية؟» 
أو المم أو التذكير أو التأنث أو الحضور » فتقول : زيد” -و القائم » وأنا أنا 
قاي” » وظنتشك) أنتا القعيئن » وخائتتنا نحن القامين » أو نحن القاميآن » 
وطتتصك.* أنتنة القائات » قال الل" تعالى : ه د أن الظالمو نع » و و اللبية 
إن* كان هذا هو المقة من* عندك 2146 واد كنا نحن الرارئين »**"ء « ويرى الذين 
أوترا العلل الذي أل إلك من ربك هو اطق" , و كنتت أنت” الرقدب عليم "م 
د ولكن” كائرا ثم الظالمن ”25 . قأمًا قول؛ الشاعر " : 


52 8 ل 520 5-5 . 1 :0 اسمس 0 0-1 
وكائن بالأباطم من صديقر2 يران لو أصبت هو المصاما 

فبو على حناف مضاف وإقامة المضاف إلبه مقامه » كأنه قال : بيرى معابي 
هر المماب » ولولا ذلك لقال : أنا المصابا . 

وقد حكى الْأدْنشْ” دخول الفصل بين الال وذي الال نحو : جاءني زيد 
هو ضاحكا , ولا بقاس” عله لقلته . 

وما عدا هذه الموافع التي ذصكرنا فإنة «ذه الألفاظ فيه ضائر”ث أسماء 


قاعرفه » وان الموقق . 


)2 الأتساء 1 )(غ) الأقال ىا )( القصحص مه )3 سيأ > 

(؟) الائدة بادى (ه) الزخرف وم 

)3 البيت اجرير ٠‏ وهو في ديرانه ١/44؟‏ » ورلمقرب ١١9/١‏ + وأبن يعيش 
ل ك١ ٠‏ والمفني معهم ء والاثعرني سعد  »‏ واليمع 521/١‏ » وثشراهد المغثي ولام 


<3 


باب للد 


اعلم أن" نها في الكلام موضعين : 

ا موضع الأول : أن تجكون حرف عطفر فتعطف” مفرداً على مفرد » وخملة 
على جملة » ويكون ها في هذا الموضع خمسة” معان . 

أحدها : أن تحكون تخبيرأ فلا تقع إلا" بعد الطلب نحو قولك : كل 
معمكا أو اشرب لينآ » أي : افعل أحد هذين . 

الثاني : أن تكون إباحة” » ولا تقع أيضاً إلا” بعد الطلب » نحو قولك : 
أجالىر امسن أو ابن" .سيرين . 

والفرق” بين التخيير والإباحة أن للمكدّف الخاطب أن يجمع بين الثبثين في 
الإباحة وليس له ذلك في التخير » يفعل أحد الشيثين ويترك الآخر » وإن” 
تركها مع عوقب أو ذامة 1 وكذلك إن“ ضع ينها ا . وتظير هذه الفائدة 
في الأحكام الشرعة ف علم الأصول . 

الثالث من المعافي : أن تكورد_ للثك نحو قولك : ماأدري أزيد” 
قام أو عمرو”7' » ولاتقع إلا بعد الخبر لاغير كا مثل 

والرابع : أن تحكون للإببام » وذلك في الخير أدضاً ولا تكون ذلك إلا” 





)00 انظر ف أو : الكتاي ١/5و‏ »عؤوه * القتضب م/دم ٠‏ الأضداكد وبو؟ » 
الأزهية ١١١‏ ء أمالي الشجري ٠ ١4/6‏ المقرب 5+٠/١‏ * اين يعيش 17/8 © اللنى 
م50 »© ألغني +5 » البمع ؟/١0‏ » الخصص 4ه 

(؟) قال ابن هشام : وإن أدشْيلت « لا »© الناهية امتنع قمل الجمع نحو « رلاتطم هلهم 
آثماً أر كفورا » . انظر : المغني 1 

ع( هذا المثال لا يصلح لأر ء وإنما يصلح لأم ء لآن البمزة يأتي بعدها « أم » 
ولأنه قد نص عل أن « أر » التي لاشك لاتقع إلا بعد الخبر » رمثل ايبن هشام بقوله تعالى : 


« ليئنا يرما أو بعض دوم »© . 


إل - 


في حق الامع دون الخير نمو قولك : زيدث قام أو عمرو © والفرق بننها أن” 
الشكة لايعلنه ابر والإيام” يعامه وشيم على السامع لعنى ما . 

الخامس : أن تكون تفصلا » نحو قولك : « زيد” منطلق” أو عمرو” شاخص”, » 
ومعناه أن" الانطلاق لزيد والشخوص لعمرو »2 ومنه/ قوله تعالى : « وقالوا 
كونوا هوداً أو اتصارى عتدوا » 37 أي قالت الهود لاتطارى : كونوا هوداً 
تجتدوا » وقالت التنصارى لاهود : كونوا نضارى تهتدوا . 

فأمًا قوله تعالى : « فأرسلناه إلى مائة ألفم أو يدون » ") ف م أو» 
هنا عند بعضهم بمعنى « بل » وعند بعضهم بعنى الواو » والصحبح أنتها الي للإباء » 
قبي راجعة لعض المعافي المتقدمة الذ كر . 

وأما قول؛ الشاعر 9" : 
١58‏ وكان سسّان أن لا يُسْرَادوا نعم 


ااه عالق عو 


٠ 0‏ ا 3 
أو لسم حوواه يبا واغيرت السوح 


لج همده همه .- 53 _ ماه ٠‏ والسمه .و 
ة! وقد رمت ليى بانى فاجر النفسى تقاها أو علءبا فجوارها 





١490 البقرة ه+١ (؟) الصافات‎ )١( 
البيت لأبي ذؤيب كم في اللسان : ( سوا ) »ء والذي في ديوان الهذل.ين‎ )>( 
: اإد.لا يان‎ 


لو م .2 2 0 ولام بيك 6 ماه ثٌّ و 
وقال ماشيهم : سيانر سير كم وان تقيموأ به واغبرت السوح 
- - 1 اع" اس * سو م 
وكات مثلين آلا بسى حوا نعماً 
امع 6ع رساه - . ء_--.8 0 
رالدي قٍ الخرانة ؟لكق+ أنه ملق عن دبثين 2 وهو ف ابن لعسش 51/0 03 والمغني 
هد اء رشواهده ١5‏ . سيان : مثلان , والسوح : ماعة الاحة , 
1 (4:) البيت لتوبة ين الست كا في أمالي القالي الام ٠‏ رهو في الأزصة هللاه 
واي الشجري اه 5 رالغني و 


الوخد 


ف وأو » هنا بُعتى الواو » وهو قليل لايقاس” عليه » وإِنْتّما الاب 
الحكثير' ما ذكرنا لث 7 

واعلم أنة « أوء إذا وقع قبلها الاستفبام فيصع” أن يكون بالحمزة وبغيرها 
من أدوات الاستقهام » مخلاف م أم » عد بعضهم » وأنثا لاتقدير' معبا "ا" 
إذا كانت ب «أي » ء يا تقدّرت' مع «أم» » فإنة جوايها يكون : نعم أو 
لاء يخلاف « آم » » وإنئما ذلك لأا ”' .عطفتت” استفباماً على استف,ام, » 
فكأن كل واحد منها قائ” بنفسه مخلاف أم » فإنثها مع ماقبلبا مقدشرة ب «أي» » 
فلذلك لا يككون جوابئبا إلا" أحد الشيثين أو الأياء © » وقد بين ذلك في يلما "؟ . 

الموضع الثاني : أن تكون ناصبة” بإضمار ه أن » فسكون” معناها معنى إلا 
مع 0 أن" 24 نحو قولك : لألزم-.ك أو تقفسى حدقي و لأسيركنة ف السلاد او 
أستخني” » قال الشاعر "1 : 
٠١‏ - فير في يلاد الله والتمس الغنى << تعش ذا يسار 

وقال آخر 2 : 

ده بي 0 لو# ل ننه م ووه 2 7 على ات 

1١‏ فقلت له لا تبك عينك إغا نحاول ملحا أو تموت فنعذرا 


. كت - . 01 
وذ كر يعضوم أنة « أو ؛) تتصب معنى ما 'ذ كر وبمحق « إلى أن » وبمعنى 





)١(‏ ذهب الككوقيون إلى أن « أد » تكون بعتى الواو وبممنى « بل » ٠‏ وذهب البصريون 
إل أنبا لا تكون » انظر : الإنصاف ه«ا؛ ء وقد أورد صاسب الأزهية ١١١‏ كثير] من 
الشواهد المربية على ( أر ) التي يمنى العطف , 

(؟) أي : وأتة « أو » لا تتقدر مم الحمزة . 

69 أي : لأن «أر» . 6 انظر الأزهية «غد (ه)انظر ص عو 

() البيت لعروة بن الورد » وهو في ديرانه 6ح ؛ والمقرب ٠5/١‏ 

(؛) اللبيت لامرىه القين » وهو في ديوانه 5< © والكتاب ٠0/١‏ ه »© والخصائص 
تمعد ء راللامات ده ء ران بعيش 9/< »2 واللسان : ( أرا )»والأثمرني ههه > 


والخزانة و١‏ 


اماس 


وذ 


٠ 5‏ الزمريوس ‏ ء 5 . 501 أ 
.دي » وتتمع فيا المعاني الثلاثة في كل موضع 2 وهذا ليس , سج 4 لان 


الحئن المذكورين لابصح” فيها معنى « كي » وإن” كان بمع فها معتى «لكأآن © 
وإنا حلم على هذا صلاح القديرات الثلائة '') في نحو + ارمس أده 0 
حقي > ولأسيرن” في البلاد أو أستخني” » وإما المحبح' أنئها لازمة أحنى 5 
إن' » في كل موضم » فعليه المعول دون « إلى أن' » و« كي » » لأن ذلك 
لابرد قبا ف كل" موضع . 

واعلم أن د أوع هذه إذا حقق” معناها ركجعت” إلى معنى العاطفة امم على 
اسم » فَِذَا قال القائل”: لألزمنتك” أو تقضني حقي » فالمعنى : إنا ملازم لك 
أو قاض أنت حقي » فكأنه في الأصل : ليكون مني ازوم- لك أو قضاء 
منك لقي » فكأنك / عطفئت” مصدراً على مصدرر » وبذلك ص عندنا إضمار” 
د أن" ع بعدها ليمير مايء_دها مصدراً معطوفاً في المعنى على مصدر آخر” _من' 
معنى الكلام » خلاقا للكوفين” : فإنهم يتصبون بها ثقفبها "29 ولو كانت" 
قاصبة بنفها لكانت ناصية' في كل" موضع » فعدم اطراد ذلك يُدثل* على فساو 
متعم » فقف عليه . 


باب أي المفتوحة الحضيفة"! 


اعم أن" لحا في الكلام موضعين : 
الموضع الأول : أن تكون" تنبهأ '*' ونداء مثل « باغ 2 إلا" أنتها 





. ف الأصل : « الثلاث » وهو تحريف‎ )١( 

)١(‏ هذا رأي الكاني فحسب © وبرى الفراء أنه انتصب بالخلاف ٠‏ انظر : اللنى حك 

() انظر في أي" : أمالي الشجري «رهه؟ ء ابن يعيش م١٠‏ » الى وده 
ذلنني ١ه‏ ء المع كدب ولق 


(؛) ف الأصل « تيه » , 


2 


تختص؛ بالقريب منزلة المصغي إلبك » لتقارب لفظبا » وهي في النداء أبعد من 
الهمزة » فبي في المنزلة الرسطى من الهمزة و « أيا » . 

ويجوز مدأها إذا بعدات المافة فكون المد فها دللا على يعمد المافة 29 
وأنة الامع يحيث لا يمع النداء إلا” مع الل » فتقول -: أي' زيد'» وآاي 
زيدث إذا مدت ع قال الشاعر 9 : 


86 احج ه على 


ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى 
بكاء امات شك" مدي" 
ولا يحوز حذفبها وإبقاء المنادى » وإن" وجدانا منادى دونها قرثئر'ة الحذف 
ل دياء وحدها » لأنها أم؛ الباب في النداء » والتصركف” إما ينبغي أن يكون 
لحا خاصة” » وسأني في بالها 1" كانت أم الباب ؟ 


ا موضع الثاني : أن تكون عبارة” وتفسيراً 6 وهي البي تقع في موضعها 
0 أن « المذ كورة” فق بأببا فتقول : 5 أي انطلق 04 وأمرئئك أن" تكرم زبدآ 
أي تعطيه درهماً » قال التنوخي'؟» : تناعس البرق” أي لا أستطيع ممرى . 


. » نقل صاحب الجنى هذا الكلام عن اللؤلف وئص” عليه » وجاء في ثقله « دللا على البعد‎ )١( 

6 البيت لكثكر عزة ؛ وهو في ديراته شق » وااسان د ا»ءرالفني لم > 
رشواهدء غ#م؟ ٠»‏ والدرر ١417/١‏ 

(م) في الأصل : «لما» وهر تحريف . 

(4) جاء في البغية ١/هه؟‏ : « أحمد ابن إسحاق التتوخي » عام باللغة ونح الكوفة » 
خقيه عام » توفي منة 14م ه » ويحتمل أن يكون التنرخي هذا ثاعراً وأن يكون الشاهد 
شطر بيت . والسرى : لير في اللبل . 


3 5 


اول مسل(ل) 
باب إي المكسورة الخفيفة 
اعلم أن « إي » المذكورة لاتقع في الحكلام إلا جوابا مع المقستم به قبله 
فإذا قال لقاتل : هل قام زيد” 9» فتقول في المواب : إي واله » وإي ورلي » 
قال ان تعالى : «إي ورلي إنه ”00 . 
ومعتلها الإثيات والتو كيد" » قال بعضهم : هي بدنى <قاً » بريد : في 
المحنى » لا في الوقوع موقعما » إذ تلك امم” وهذه حرف . 


باب أ يا المفتوحة الخفيفة "ا 


اعلى أن « أيا » معتاها التنيه' » وثينادى بها يم بنادى ب دايا »ع إلا أنها 

تكون لازمة” لنداء العبد مسافةة أو احكثما كالنائم والغافل » ولذلك كانت على 

ثلاثة أحرف آخراها ألن* تحتمل المدة ماشتت » لأنة مد الصوت ا يتمكن . 

ولا يحوز حذقها وإيقاء المنادى , وإذا وجدنا منادى دورن حرف ندار 

هد حكنا بالمذف له يا » لأنها أم؛ الباب'" | على ما يسن في بايا _يحثول الله » 
تقول : أي زيدا ع وأا عد الله » قال الشاعر"؟ : 


أيا ظبيّة الوعسّا بيْنَ جلاجلر وبين التقا أ | أنت ام آم سالر 





)١(‏ انظر في إي : الجتى عو ء المنني ١ه‏ ء الحم وزءم (؟) بوتس بره 

(؟) لم يقصر صاحب المفني وقوع إي جوابا مع المقسم به قبله ٠‏ رإما تكون لتصديق 
احير ولإعلام التخير ولوعد الطالب . الغني ٠م‏ 

(؛)انظر في « ألا » اأقرب ٠ ١9/١‏ الجلى خددء المفنى ١4‏ 

)0( نقل ماحب الجنى هذه الفكرة عن المؤلف وص عل ذلك قدا 

(0) تقدم برقم 21 


ا 0 


وقال آخر” ل ” 


- أياراكيا إِمَا عرضت بلقن تداماي من تخران ألا تلااقا 
وثروى : فا راكاً. 


باب إنا المكسورة المشدد د 


اعلم أن « إينا » لم تأت في كلام العرب الا وصلة" للمضمر المنصوب عم 
أنه مفصول” ما كان يتصلر به من الفعل والامم الذي في معناه » وبعضيم 
مها دعامة » إلا أنما قد كنزتل في بعض المواضع منزلة فعل الأمر للزوم "© 
حذفه معبا » وذلك قوهم : إناك والشرة » واباك وأن حذف أحدع الأرنب 292 
وقول” الشاعر 0*) 
58 فياك إِيكَ المراء كإنه 0 
والمعتى : أحذر نفك من ذلك كله ؛ فلا 'حذف الفعل” لكثرة الاستعهال 





)١(‏ البيت لعيد يغوث بن وقاص الحارثي كما في الفضليات ١55‏ »ء وهو في الكتاب 
0.6/9 »ع والخصائص “هع ؛ ٠»‏ رالخبرة ا ء رثعلب همع ٠‏ والمقتضب 6/ع.+ ء 
رأمالي القالي ١+/+‏ »ء والأث مرفي 4٠‏ ء وابن عقيل 4لا » والعيني /؟؛ 

(؟) انظر في « إثّاء : الكاب كإدععء الجنى حلم 

(+) في الأصل : « لازرمهء » وهو تحريف . 

6 في أبن يعدش /3؟ : ذا وإاي » وشرح المثال بقوله : يمني برميه يسيف أو ما أشببه . 

() نسبه في الخزانة 4/< إلى الفضل بن عبد الرحمن القرثي 2 وعجزه : 


8 يِذ كن 9 و 
إلى الشر دعا وللششر جالب 
وهو قي الكتاب تإقام » والاصائص انيل » واللادات هه » والمفني 75 »راللات: 
( أيا ) » والأشموني مغ ١‏ والعيني ١١١/46‏ 


1# 


بقي المضمرء وحده » فجعلنا له « إنا » دعامة” لثلاة بقى متفصلا من الفعل9"» 
أو ها في معناه » فعلى هذا تتصل « نا » "" بالمضمر المتصل على جميع أنواع 
صغه : هن صيغة نصب وند كير وتأندثك وإفراد وتثنة وجمع وغيبة وحضور 
وتكلم » فيصير حيتئذ منقصلا من القعل أو ما في معتاه من الأسماء » فتقول : 
ماي وإبانا وإباك وإناك وإيام وإياكم وإيا كن وإباه وإناها وإناهم وإياهن > وإما 
تفعل”' ذلك لإرادة تقنثم المضمر على الفعل او ماجرى تراه لاعتناء أو موجبر 
كقوله تعالى : « إياك عبد واياك نستعين » ''"' » « وإيا م كانوا يعدون » ع ”*ا 
د وما كانوا إيانا يدون '*"» د وإنًا أو ايام لعلى هدى ع« ., 

والأصل” في ذلك كله الاتصال بالفعل أو [ ما ] في معناه لأنه ضعيف 
لكونه في الأصل على حرف واحد » فاتتصل با قله لقوى النطق به » وك 
اتصل با قبك صار معه كالكلمة الواحدة » فإذا وقع الاعتناء أو موجب التقدج 
“قدام »فلم "بصم النطق به وحده فجعلت « إيَا » له دعامة ليتقوى بها النطن 
ولا يحرز انقصاله مع التأخير إلا” في الفرورة » كتول " : 
ل لَنِكَ حت بَلَتت إيّحا 


أو قر له 2299 , 


» في الأصل «فمل » وهو تحريف . ()) في الأصل « إياه » وهو تحريق‎ )١( 
الفائمة و (ع)سيا +6 (ه) القصص مد (0) سيا ع‎ )0( 
: (؛) البيت حميد الأرقط كاي النزاتة +//د-+ » وقللكه‎ 


خوجع سا سة خم مدع مو 0 ّّ 
تنك عَنْس تَقْطّعٌ الأراكًا 
وهو في الكتاب دم 0 والخصائص دإامع وأماني الشجري ٠ ١/١‏ والإنصاف 
قدد » رابن يميش ح/؟١٠١‏ 


)4 بعدذه بياض قدار بدت من الشعر . 


م1 


ولا صم أن يقال في دإياء إنه امم” مضمر” | » والمفمر” الذي دعللمهم هم>» 


حرف” خطاب أو غة لاغبر - زعمه عض 037 0 وعضده اببن” جى ف 2 مر 
'الصناعة » 7' ع لفاد ذلك بوجبين: 


أحثفيا : أن ١‏ ما » لو كان خميراً لعاد على شيء ولا بعود على قيء » 
فنطتل كونه ضميرأ . والثافي : أنه لا يتبدل* في تثنية ولا جمع ولا تأنيث 
ولا تذ كير ولا غببة ولا حضور » ولو كان ضيراً لتبدّل حب ذلك » وإنتا 
.يتبال يحسب ذلك مابعده وهو العائدُ على الأمماة » فهو المضمر* لاغير”» و د إسّاع 
مدعامة » فإذا كان متصلا بالفعل أو مافي معناه قبل له ضير متصل » وإذا كلن 
متعلا ب « إِينا » قبل له ضير” منفصل ء أي 'فصلّت” « إِينا » ببنه وبين مايحي 
أن بحكون متصلا به » فهي حرف » فاعامه . 

وأما ما حكى الخلل” من' قولحم : «١‏ إذا جاوز الرجله الستين فإياه وإِيًا 
الثواب” »'" , فلا ينحكر اتصال «١‏ إِيًا » بالظاهر تكريراً لها » وهو قوعي 
٠‏ أنتها ليست اسما ولا يرأ » وإخراج الفمئر الاسمة إلى المرفية جرد الحطاب 
«والفيئبة. تحيئرة” وتكلف” بغير دليل قاطع لإخراج أصل إلى فراع » وحكثير 
إلى قليل . 

. وما زعم بعضهم ؟' من أن" ابيع امم” واحد ء لا خفاء بفساده لظبور الث ركيب‎ ٠ 

وما زعم بعضهم أنها تأنيث « أي » الي في النداء » لأنها وصل” فحسن” 


)١(‏ التزم المؤلف برأي اللكوفيين » انظر : الإنصاف ه51 » رانظر مذاهب النحريين 
.فى إنثا : الجنى وام 

(؟)انظر سر الصناعة ١١م‏ 

(ع) انظر الككتاب ١/ة؛؟»‏ » رسر الصناعة ١وم‏ ء والمرتحل في شرح المل :مم » 
حرالثراب : ج شاية . 


وس 


لو اطّرد ل« أي » مؤنث” فعدم' كونه في غير هدا اباب يضعف؛ هذا القول > 
ثم إن" تأنث” « أي 2 لامعنى له مع وجود وقوعه مع المذكر في نحو : إيدّاك 
يارجل” » الهم إلا* أن يحكون يعني به النفس فرْنّتث عليا فيسوغ” ء ولكنه 
يِضعف لعدم اطراده في غير هذا الياب . 

فالأولى المثل” على اللرفة لأنه لا معنى له في نفه » وإنما معتاه في غيره. 
حكائر الحروف » ومعناه هنا الاعهادً عليه في النطق بالمضمر المتصل "٠"‏ دو نه . 

هذا آخر* الكلام على اللروف التي الحمزة فيا أولاً مركبة” مع غ يرها من. 
الحروف اعنى في كلام العرب على مااتهى إلبه العلم . 

[ صبح وأسى | 

وبقي في الباب لفظتان : إح-داهها أصبح والأخرى أمسى » وكان حقشبيا 
أن ين" كرا في بابين على الترتبب بعد د أل » وقبل « أن" » » ولكن” تا 
كنا في كلام العرب فعلين لم أذكر'هما في الأروف » ولكن قد وردا زائد ين 
في التعمب خاصة » قالوا ما أصبح أبردها وما أمى أدفاها » فيكونان إذ. 
ذاك حرنين » لأن الأفعال والأساء: لانتوّاد » وإما نواد الحروف” » وإن كان 

حد اللفظ' للفعل » كي زادوا « كان » في هذا الباب وقي قول الشاعر / 9" : 

70 اثراة بن ألي بكري تسّامى كل كان المسمّمة العراب 

وم '" زادوا ه أرى » في قوهم « أخذته بأرى ألف درثم © وإن' كانا” 
فعلين في الفظ » ولكن” ذلك شاد لا أبقاس* عله . 





)١(‏ تقل صاحب الجنى هذا الرأي عن الؤلف 1م 

0 م أهتد إلى قائله ؛ وهو في مر الصتاعة هو؟ » رالأزهية اقرع وأسرار 
فلعر بية 13 ء دابن يعيش بادك ؛ وفيه جباد عرضاً من «سراة» ٠‏ راان ( كن ) . 
واين عقيل 54/١‏ ؟ ء والبمم ١٠٠/0١‏ دالخزانة لمم . والراة : الشرفاء . والمرمت 
الخيل المالة , 

ين قْ الأصل : « ولا» رهو تحريفف . 


١4. 


و«حتمل أن" م أصبعم وأمسى 2 و كأن 2 في باب التعحب على أصلبا 
من الفعلية / ويككون في كل” واحد م مير م 3 0 يعدها خبراها » 
ارا 5 وهذا اشكه+ من 0 57 زوائت حروقا 5 فالقول هذا أحسن . 

ولكن؟: قد يعترض” هذا القرل” الأول بأن؟ « أصبح وأمسى وكان »> تدل 
على الزمان » والحرف” لا يدال” على زمان » ويلعترص القول الثالي بأن" فعل التعحب 
لا يكون”* إلا على وزن « أْعلَ » وأصبح وأمسى ايا منقوكئن من ثلافي » 
.ولا سن [إذ دمحب إ “لا ما هو ثلالي ف الأصل . 


فالذي ينبغي أن يقال ف 2 أمسى وأصبح وكان 6© 1 كنبا أعال” توام 3 
.وفواعلا مور أدر من الفعل أو ف معناد من الكلام الذي )0١‏ هي فبه 0 
“التأخير بعده » لكن قبل ذا زوائد لدخولها دين ما يحتاج بعضه إلى بعض » ولأنما 
يصاح الكلام دونها 4 فقولهم : 5 م أصبح أبردها 6 وما أمسى أدنأها 2« ف التعحب 
'أفعال” مؤخرة” في الأصل » والتقدير : ما أبردها أصبح ذلك وما أدتأها أمسى 
.ذلك وما أحسن زيداً كان ذلك » وكذلك قوله"' : 
1 020200606000000 شل كات المسَوّمة العراب 


التقدر : وكان ذلك » وقوهم : أخذته بأرى ألف درم » الأصل : أخذته بالف 
درم أرى ذلك جبداً » تحذف مقعولها لدلالة الكلام عليها فاعامه . 





)000 ف الأصل : «التى » وهو سبرء 
)١(‏ تقدم برقم ١739‏ 
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ا" 


ياب الباء 
اعلم أن الاء تكون في كلام العرب مفردة” ومر كبة” مع غيرها من الحروف 
باب الباء: المفردة 217 


اعم أن الاه المقردة لاتكون في كلام عرب إلا" جار“ة” لا غير » تخفض 
ما بعدها على كل حال » وهي على ثلاثة أقنام, : ة ر” لا يكن أن تكون زائدة” 
قطعأ » وقسم لا تكون إلا زائدة” قطعا » وق يحتمل أن تحكون زائدة” 
وأن لا تكون . 


ودعي بالزائد الذي دخوله كشروحه 3 لأر» النحويين جرت" عادتهم أن نموا 
الما والكاف” واللام زوائد ا وإن كادت'/ لا تحور أن لاقل الكلام دوا 
له “ظن” أما من تفن الكلمة لكونها متصلة عا بع_دها دعص كلمة كالاء من 
بسث 04 والكاف من كلام 4 واللام من لدعم والتاء من عم » فبذا إطلاق” ٠.‏ 

ويطلقون الزائد على ها بتقي' الكلام دونه يأ في قوله تصالى : « فيا 


١ ٠. ليه‎ 


تقافبم »© و وفيا رحمة » الل 

ويطلقون الزائد على ما يصل العامل” إلى ما عدج ولا بمدعه من ذلك > وإن" 
كآن معتى لا فد ع الكلام دونه » وذلك كك ولاء في نو قوله تعالى : وواتحيوا 
ألا تكون” قنةع ١‏ بنصير وتكون» وك دلا الواقعة بين اطار” والمخرور 
ف حر قرام : و جلت بلا نام ٠‏ » فالزائد الذي . عندت هو الأول "ا الذي ستقيم” 





)00 انار في الياء : الخصص 4١/اه‏ أبن يعبش وه(« س 2 مم١ ٠“‏ هل١١١‏ 
تلنى د20 المعني ما ؛ البمع تك 

)20 يعئوثن تخر يزيد وكزيد ولزيد » وانظر مر الصناعة أزمام١‏ 

)9 البد : الكثير (:) النباء هوهو (ه) آل جمران ذده١‏ (1) الائدة رن 

(0) وهو الذي دشوله كخروجه . 


١!)‏ ب 


القسم الأول الذي لايمكن أن تكون فيه زائدة” ع لها فيه اثنا عضر معنى . 

المعنى الأول : أن تكون التعدبة » فإذا كان الفعل لا بتعدى فأدشلاتها صار 
يتعدتى نحو قوله : قام زيئ » فبدذا لاتعدى » ثم تقول : «قام زيد بعمرو » 
قصير تعدى , قال أله تعالى : «ولو ساء” له لذهب” بسسمعوم" وأبصاره” » 230 
ومعناها معنى همزة التعدية » والتضعيف ععتاها إذا '" قلت : أتمت زيداً وقومته » 
وقد ذكر في باب ا همزة » فعنى قو له تعالى : و لذهب تمعيم » » لأذهب ممعم . 

المعنى الثاني : أن تكون للاسدعانة حو قولك : كتبت بالقلم » وضريئت 
بالسوط » والمعنى أن الككتتب وقع منك آل وهو القلم » والغفرب وقع بآلة وهو 
السوط ؛ فها المعشان [ الداخلان ] على الفعلين » قال الشاعر 9 : 


1 تضرب بالسيفي وَنرْجو بالفرج” 
فأدخل الباء في اليف هذا المعنى » وذلك في القلم وشبيه . 

المعنى الثالث : أن تكون للإلصاق »2 محر مرر'ت” يزيد وقلاثه بعصاه » 
وجذبته بتعره » معنى ذلك لاله أنك ألمقت المرور بيد والقرد بالعصما 
والمذب بالشعر » ومنه : وصلّت” هذا بهذا » أي ألصقتته به » فالإلصاق” يكون” 
لفغلاً ومعنوياً 2 3 مل » قال الله تعالى : « وإذا مرثوا و بتغامزون 2 
وقال ١‏ ليَكتفروا با آتبنام” »'"'» وقال « وقد كتفروا به _من' قبل”) 7 وهذا 





6 اامقترة " 
(؟) في الاصل : « أنا» وهو تحريف. 
)0( نسب في الخزانة 6/هوه١‏ إلى النابغة الجعدي ؛ وقبله : 
تحن بثو جعمدة أضحاب الفَلَج 
وهر فى أدب الكاتب مو:؛ ء والإنصاف 4م؟ ء بالممني ١١١‏ » وثراعدء ممم 
والفلج : الاء الجاري . 
(4) الطففين ٠م‏ (5) الروم 4»؟ (1) مبا امه 


سل 


"4 


المحتى في كلام العرب في الاء أكثر* من غيره فيها » حتى إن بعض النحوي ين 
قد تركوا أكثر معافي الباء إله » وإن' كات على “بعد » والصحيح التتوييع 
كا كر ويذكر . 

المعثى الرابع : المصاحبة” وهي التي تعطي | معنى « مع » مو قولك : 
يكت ابه » وحاء البرث والطالة- 0" » قال الل" تعالى « فاأتبتعيم' فرعوت” 
مجنوده م 9" أي : مع جتوده . 

المعنى أظامن : الؤال » فتكون يحنى « عن » تجو : « سألك بزيد » 
أي عنه » قال تعالى : «سأل سائل” بعذاب واقم»" © أي : عن عذاب » 
وقال الثاعر © : 


1١‏ إن تتألوق بالشاء كإتنىي يصيرٌ بأدواء النّساه طبيب 


أي : عن الناء . 

المعى السادس : السب » نحو قولك : ضريتك بمخالفدذك 2 وأحسنت” إلِك 
باكرامك , قال اث تعالى : « فكلا" أخنانا بذته 2غ وقال : « فأخناهم 
أن يدنويم » (1! » وقال : د فأهلكنامم يذنوهم » "' » معنى ذلك كاله وسيب ل 

المعنى السابع : معنى التعحب © نحو قولك : أحتسن' يعمرو ©» وأكرم' 
به »م ومعلى ذلك : ماأحنه وما أ كرمه 5 أي هو حسن” جدا وحكرم” 


. لا هوضع للشاهد في مثاله : لعلها بالطمالة » فبي تشبه قرلبم : سجاء البرد والطيالسة‎ )١( 

)0( الإمراء هب )ع المعارج ١‏ 

(:) الييت لعلقبة دن عبدة , وهو في الديران هم ء والمفضلات «#وباء2 وحمهاسة اليحتري 
امل : وأدب الكاتب بنقماء رشرح أدب الكاتب وموج ا ء والأزهية مو؟ » واللان 
( يا ) ء والبمم ؟/؟؟ 

)0( المد كيرت ٠‏ ع 3 آل عمران ١١‏ 6 الأتفال ومع 
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حداً » قال الله تعالى 5 أسي" بم وأبمر" “اواو أبمر* 5 وأسيت "اع 
المعنى : هؤلاء ين" “يتعجب” منهم أو هذا ين" يتيب" منه م إذ لاه 
التعجب” من الله تعالى لإحاطة عامه بالكلي" والطزئىي على ماهو عله سحاته ‏ 
والتعجب” لا يككون” إلا* ما خفي سيبًه » ولا تيصمة أن" تكون" هذه لمث زائدة 
لثلا” يفكسد معناها وتخرج الكلام عن التعجب » وإن" كان مابعدها في موضع 
فاعل عند قوم وفي موضع مفعول, عند آخرين . 


المعنى الثامن : الظرفية » فتكون محلى « في » » نحو قولك : زيد” بالصرة 
وعبد” الث بالكوفق » قال الل تعالى : « أن" تبنَو1 لقومكيا بعصي بوتا :©) 
أي : في مصر »2 وقال الشاعر 4“ : 1 

ل 1 ميسج 0 2 مم سام اك شوم اوم م68اذ8 م 
!اذ به العين والارام سيل خلفة واطلاوها ينيضن من كلحم 

أي : فها » وقال آخر ": 

2 و‎ ٠. ٠ 0 . ٠. 
0 اذ أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة‎ 

أي : في المصر . 

المعنى التاسع : معنى الخال » كقولك : خرج زيدث بثابه , أي: وثابه 
عليه 5 أي : وهذم حاله م قال الشاعر (0) : 

١“‏ وصلتنة كاشتنان الخرو في قد قطعَ الحَبل بالمروّد 

)١(‏ مريم م+ (؟) الكيف 5؟ (ع) يرنسن 0م 

)0غ البيت أزهير »© وهر ف ديواته مه » رفي شرح القتصائد وع؟ . رالمين : البقر » 
الآرام : الظباء البيض ٠‏ خلفة : يمخلف بمضبا بعءضا . والأطلاء : ج الطلا وهو ولد اليقرة 

(«)تقدم يرقم ٠١١‏ 

(1) م أمتد إلى قائله ٠‏ وإنماذكر في اللان ( خرف ) أنه لرجل من بني الحرث 
وهو في سر الصتاعة ١ه١‏ »ء والكامل و0«غع ء وابن يعيش م/+*؟ . والمستلة : الطعنة 
فار دمبا ٠‏ واسةنان الخروت : أي إن دمبا مر على وجه ولد الفرس »2 والمرود : حديد 
توتد في الأرض وشد فيبا حبل الدابة. 


١٠ م6‎ ١+8 


أي : والمرأود” قمة 6 أي : هذه حاله 5 
٠. ١ ,‏ 0100-7 . 8 8 
المعنى العاشر : : أن تكون للعواصض كقرلك : بعت هذا بدا » وأعدامث. 


6 ماقام 3 . اااي 
ذاك بذاك » قال الله تعالى : و وندثناف" ينتسم شعن لالم » وقال الشاعر ١"‏ : 


1/4 0200.02.60 هذابذاك ولاعمْب” تل الزّمنر 


المعنى الحادي عثمر : أن تكون للقم » كقولك : بالل لتخر'جتن” » وبك. 
0 الشاعر 9" : 
باش ريك إن أتيت 0 هذا ابن كرامة واقة؟ باليابه 


ل وس هذا بؤال » وقال آخر'؟' 
7 رأى برقا فأوضع فوق بكر 
قلا بك ها أسالَ ولا أغاما 
وقال آي 6 1 
لالار آلا قدت أمَامة بالحمال اَِقَتلنى قلا بك ماأإلى, 
المعنى في الأأسات : وحق الله وحقك . 
تأما الاء في قوهم « طفت بالبنت » وقو له تعالى : و وامحوا برؤو سم » :0 
في الآئة 3 ؛ قذهب” يعضوم إلى أن" ابا في ذلك لتبعيض ولذإك أجاز أصحاب. 


7 الشاقمي ردو في ديواته عم وصدره : تأصيحرا ولسان الحال يتشدهم . 

( اليت لابن هرمة 2 رهو فق ديوانه .لا وأبن يعيش ٠١١/4‏ 

؛) تب في الثوادر + غ ١‏ إلى جمرو بن بربوع » وهو في الخصائص ١5/١‏ راين يعيش )/(١‏ +. 
) تب في حمامة أبي تمام 4١9/١‏ إلى فلوايّة بن ملى » رهر في المنائص 1/5 ه 
ن (طلل )ء وابن يعيش 9/ا١٠١‏ . والاحيال : الارتحال . 
د) المائدة + ء وفي الأصل ؛ « فامحوا» وهو سبو. 
) في الأصل : « في الآبتين » وليس في القرآن الكريم. سوى هذه الآية . 


- ١4ه‎ 


مالك المح في الوضوء ببعض الرأس » وانتهى الخلاف بهم في التبعيض إلى إجازة 
أقدار الأنمه من الرأس في الميم » والصحيم أن الباء في ذلك كله للإلصاق يا 
تقدام في المعنى الثالث » وإِنتّمل التيض” الذي يكن في التمشبل في الآن »٠*‏ 
على المجاز » لا أصل للباء فيه » فهو مثل قولك : ضربت” زيداً » وأنتة تريد 
بعضه » بإطلاق اللفظ ازا . 

المعنى الثاني عشمر : التثبيه كقولك : لقءت به الأسد وواحبئت”* يه الملال» 
كأنك قلات": لقبثه فكاني لقبت الأسد” » وواجبئثُ فكأني واجبثت* الال »> 
قال المَجَاي "" : 
لا قا به الحَجاجَ وَالإضحَارا به ابْنْ أجلى وافق الإشقارا 

كأنه قال : وحدوا يه ابن” أحلى » فاعايه , 1 

عد #رد عير 

القسم الثاني الذي لاتكون قمه إل" زائدة” » لها سئة مواضع”: 

الموضع الأول : المتدأ إذا كان م حتتب” » ©» كقولك : و يتيك أن" 
تقوم » © أي : حتبّك » قال الشاعر '" . 
9 لمحسيك في القَوم_ أن يَعْلمُو| با نك فيهم غني مس 


وقال آخر 9 : 





» في الأصل : « في الآيتين‎ )١( 

(؟) هو في ديرانه خ» + وأمالي القالي 544/١‏ + واللدان ( جلا ) '. وابن أعلى : 
التكشف المشبر ر الأمر © ولاقوا به : أي بذلك المكان , والإصحار : وجدره مصحرا » 
وافق الإمفار : أي واضحا كالصيح . 

(-) نسب قى اللان «يا» إلى الأشعر الرقبات ء وهو في سس المناعة ١٠4/١‏ » 
ولقصائص 000 » والإتصاف .ببواء وابن بعش دإ . واأمر : الذي روح عليه. 


الكثير من الال . 
(*) ل أحتد إلى قائله 2 وهو في الحمامة «/وووء والإنصاف ١19‏ 


١4097‏ سس 


الموضع الثاني : خبر لبس » نحو قولك : لس زيد بقائم » قال الله تعالى : 
5 لس نه يعافر عده 1 وقال الشاعر ”ع2 : 
اما 020٠66666660600.‏ قَلْسْنا بالجيال ولا الحديدا 
الموضع الثالثك : خير «ماء نحو قولك : مازيد بقانم > قال الله تعالى * 
« وما م0 يمؤمئين »م ''! دوما ريك بظلاام “للعيد » © م وقال الشاعر '* : 


7 ماآثت بالحكم الترضى حكومته 
ظ وَلَا الآصيل ولا ذي الرأير والجَدلر 


وسواء*” كانت وما» ححازية” أو تممية” قالاء داخة” في خيرها زائدة . 


الموضع :الرايع : فاعل كقى » كقولك : كفى بك شاهداً » قال الل تعالى: 
«وكفى بال سبيدا ع" » «واكفى بالل وكيلا )ار 
ولا تدخل هذه الاء” في فاعل هو كفى ٠»‏ 2 إلا إذا كانت غير متعسديةر 
بمعنى : « اكتفى » » فإن كانت متعدية” إلى مقعولين فلا تدخل الباء في فاعلما 
كقرله تعالى : «٠‏ وكفى اش الممئ.ين القتال » * و «١‏ إنثًا كفناك 
7٠‏ المستهزتين » *2 2 ومئه قول العرلي : ]يا إرّاك قد كفئكك 1١‏ » والمفعول؛ الثاني هنا 


محذوف” اقتصارا . 





() الزسر دع (؟) تقدم برقم ٠٠.‏ (م) البقرة م (ع) آل حمران عد 
)( تقدم برقم 0م 3( الناء قم 69 الناء وم (م) الأحزاب 6" 


١١15/١ انظر المقرب‎ )5١( +٠ الحجر‎ ):( 
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الموضع اخامس : مفعول كفى عند بعضهم في الضرورة كقول الثاعر "' : 
18 فكفى با فضلاطل من غَيْرنط ‏ حب الى محمد إإانا 

وابن” أي العافية '"' الإشبيلي امتآخر: يجعل «الباء» في البيث داخة على قاعل 
م كفى » "م في الموضع الرايع » ويجعل « حب الي » بدل اشتال 9 من 
الضمير على الموضع ©' لأن" الضمير” عخفوض” لفظا مرفوع” معنى” وهو حمسن" » 
وعلةه لجل بعض” المتأخرين بست" المتني 47) : 


ماه - 


14 كَفَى يسمي خولاً أني ر جل آلا مخاطبي إيك م ترز 
الموضع السادس : الفاعل في الضرورة » كتقوله '* : 

ألم يَأتِيكَ والأثيَاة تثمي يا لاقت' ليون" بن زياد 
أي : أ يأتك 7 خبر” ها لاقّت'* » ي قالرا : « قد كان من مطر "اع 

أي نازل” من مطر أو شْببه » والأخفش' يجعل' « من" » هنا زائدة وكلاها 

ضعيف 4 ويُروى م ألا عل" أتاك ,* و « ألم يأتك » بغير باء. 





(9) اختلف في نسبته  -‏ في الخزانة ؟/ه؛ه - بين كعب بن مالك ء وعبد الله 
بن 'رواحة وبشير بن عبد ارحمن »2 رهو في الكتاب ٠ ٠١٠/+‏ وثعلب +57 ء وأصالي 
الشحري القت والأزهية ٠٠١١‏ واللساث (مئن) ؛ والمغني دحاء وشواهده نامع »ء رالبمع 55/١‏ 

)0 في الأصل : « ابن أبي العالية » و نجد رجلا ببذه ال كنية : ولعل الصواي ابن أبي, 
العامة رهو تمد ين عبد الرحمن »2 فقة باللذة والءرسسة ترفي عمو ءانغار : المثة ١١ :/١‏ 

(+) في الأصل : « إثمال» وهو تحريف . 

4١0 4/) الديرات‎ )( 

(ه) ليت لقيبدس بن زهير 3 في الارادر ٠١+‏ 2 وسر المتاعة وم » والخصائص 
وعم » وايضاح الزجاجي ٠ ٠١6‏ وأمالي الشجري ١/4م‏ ؛ والممتع 0ه » وابن 
بسيش م/4؛ » . وتامي : تبلغ ٠‏ والمبون : جماعة الإبل -ذات اللين . 

031 كذا م رويت في البست ,' 65 انظر : المغني محم 

(28) في الأصل : « أتبك » رهو تحريف ٠»‏ والتصريب من سر الفناعة ١/ؤه‏ 


-1464- 


ومثل زيادتها في الفاعل الذرورة زيادتها في خبر الابتداء كقوله 3 : 


هامااتت من بيت يلد دخو له 
وظلك ل يسطاع البارد السّبْلر 


ما -.6....... 00٠606.‏ تمتمُكها بشيىه يستطاع 
أي : : شيءت » ومحتمل' أن بحكون الير* محذوفاً قم الجاره والمجحرور” مقامه » 
كأنه قال : فنعكبا كائن” أو حادث” أو مستقر” » وهر أجود” من الزيادة لكون 
الما" والمجرور يقعان خبرا للبتدأ قياس . 
وأمًا قوله : «١‏ أو ل ثرتو'ا أن* لله الذي أخلق السموات .والأرض” ولم 
بعلي يخلقين* 1 بقادر ] ع" > فذاكر أبو اللسين ابن عصفور الإسبيلي'؟' أن ذلك 
من الشاذ"' »2 وفده عندي تسويغ ” لدخول الباء الزائدة لتصدير اكلام بالنفي 2 
والباء في تام فائدك » فكانت كأسها في خير و ماع إن" مر ألك* © نفي” كم 
أرب دما نفي” . 
جد ا هوي 





(0) + أمتد إلى قائة ٠‏ ورراية الصدر في أمالي القالي «ردام 


3م 
ينا أت من ابت : دلخولك لذة 
وهو في المط /15ه 
)غ0( تسب في حمامة أبي تمام إل 7 من - عم مله » وصدرءه : 
فلا تطم ل ٠‏ - اللى فيها ظ 
وهو في شوراهد التوضمح "١‏ ء أبذت ١‏ * والأشثيرني »ه ٠‏ والخزانة 1 
0( الأحقاف +م 


(4؛) هر علي بن مؤمن -امل لراء العريية في زمانه بالأندلى » له : الممتع والمقرب 
وترح الجمل » توفي منة +11 ء انظر : البقية ١/(6‏ ٠١م‏ 1 
(0) أي : دخول الباء في « يقادر > 


تا كك 


القسم الثالث الذي محتمل أن تتكون فيه زائدة" وألا” تكون ؛ ماعدا ماذكرتا 
من القسمين نحو قوله تعالى : « تتشست” باللهن » ل" 2 فسحتمل أن تكرن الباء” 
زائدة” » ويكون التقدير : “تثبت” الدهن” » أي : تخرجه »2 ويُحتمل أن 
تتكون الباء باء الخال ,أنه قال.: تنبت” سحرثها والدأهن فيا » فتكرن: من 
المعاني التي ذ كرنا أولاً » و كذلك قول” الشاعر " : / 
188 شريَت'مَاء الدخر ضين فَأضبّحَت 


زؤراة كَنفِرٌ عن .حياض الديُلم 
وقول الآخر ,و 

سس م 52 درتام اه 2 2 ل لشي م و 
186 - شرينبماء البحر ثم ترفعت 0 متى لجج, خضى طن نيج 
إن' جعلثنا الباء زائدة"'' في البيتينكان اماء مفعولاً لشربّت' أو لشريئن » 
وإن" كانت غير زائدة فبي الظرفية أو التي للإلصاق التي فيا معنى التبعض » 
“كما تقدثم *" » فقس على هذه الثلاثة الأقسام ما ترد عليك من الباء في كلام العرب 

جد و” واحداً منها إن“ ساء أت . 


2-2 
- 





٠١ المومتون‎ )١( 

(؟) البيت لمتترة وهر في الديراث ١5‏ والأزهية 44؟ ء وأمالي الشجري ؟/١57‏ * 
واللسان ( دحض ) » واين يعيش »/ه١١؟‏ . بالزوراء : الماثئلة + والديم : الأعداء . 

م في الأمل : «منالجج » وهو تحريف ٠»‏ والبيت في ديوان البذليين 0١/١‏ لأبي 


دؤيب . وررآيته : 


ع خخ هام عكايى 


شاه الس م 57 7 
تروت بمأه الببحر ص تتَصبت ع أحمشيات كيج 
وهو ف أمالي الشجري ؟/١7؟‏ » والأزمية غو؟ ء وامخصص 37/16 » وأدب الككاتب 
م.م » بالأسان (شرب) » وابن عقيل +/غ » والأشمرفي غم؟ ٠»‏ والخرانة م/+ة١‏ 
والنثيج : الر السريع مم الصمرت » ومتى : من ٠‏ وهي لذة هذيل . 
)ع( في الأصل : « الزائدة » وهو تحريف . 
() استثهد البروي بالبيتين على أن الباء بمعنى « من» » انظر : الأزهية 514 


ؤهةؤ- 


الا 


واعل أن" الباء وسائر حروف الخفض لابد؟ أن تكون: متعلقة بفعل أو مافه 
معنى الفعل أو راغغة الفءل » لأن” الار وامجرور في موضع معمول مستدع '١(‏ 
لواحد من ذلك . 

إلا" أن" حققة المتعلّق إنا هي في غير الزائد » وأمثًا الزائد فبعضهم يجعله 
متعلقاً وبعضهم لاجمل متعلقاً » وبعضهم يجحعكه متعلقاً إن' كان في الكلام فعل ”9 
أو معنام ؟ ١‏ لبس » »© وإن' لم يكن 5 وما اللحازية فلا يجعل متعلقاً وهر 
المحبح لأن' عملله تشبيا 9" بغير الز'ند إذ لا حاجة” إليه فكان ينبغي أن لايعمل» 
فإدا حمل وكان في الكلام ما '؟' يتعلّق 1 به | كان الندّّه” لغير الزائد من جبتين *! , . 
تحر : « ماجاء من أحد » » وإن” كان لاشيء له يتعدّق به كان الشتَبته” لغير الزائد 
هن جبة واحدة وهو العمل' فقط » فتعلاق” الزائد لاضرورةة له كغير الزائد » 
إذ' لاحاجة إله لازمة » قاءابه . 


باب الباء المركبة مع غيرها من الحروف 


هي تثر كلب ' مع اليم واللام : يجل' » ومع اللام وحدها : بل ؛ ومع اللام 
والألى : بلى » وماعدا ذلك من الثر كيب مغفل . 


باب بل" 


اعلم أن" هذه اللفظة” ليس لها في الكلام إلا معنى واحدا '" [وهو] الجراب: 
اتات9ماسُلْماسْسا ام 

. في الأمل : « مستدعى» وهو تحريف‎ )١( 

)0( في الأصل : «خملا» وهو -تحريفاء 

() كذا عل تقدير : يشبه تشبيها 

(4) في الأصل : «يما» رهر تحريف . 

(0) أي : أنه عمل الجر رله مايتماق يه , 

(1) انظر في ديل » : ابلثى 8 ١‏ المنني 6 ء اليمم ؟/ا7 


0( ف الأصمل : «راحدا © زهو تحريف . 


- ١١ه‎ 


يمعلى نعم » وهذا إذا كانت حرفاً » وتككون امم] ععتى لحمب كقوله 237 : 
14 عل ناهذا وَألْحِقَنا بدَال ‏ الشَّحْ إ؟ قد مللناه تح" 
وقوله 9 : ٠‏ 


لألسي.م الل ملء ألا يل من الشّراب ألا بجل 


بأ بل 0 ظ 


اعلم أن" معنى « بل » في كلام العرب الإضراب” عن الأول إمنثا تركا له 
وأخذآ في غيره لمعنى بظبر له » وإما لأنه ,_داء © نحو قولك : ضربئت” زيداآً 
بل عمراً » واضرب زيداً بل جمراً » وإمًا لغلطه بذكار لفظل» وأنت تريد” 
غيرته » نحو : رأيت رجلا بل حماراً » وهذا لابقع في القرآن. ولا في فصبحر 
كلام في حال تبليغ » وإما لنسيان ©» وهو أنضاً / لابصم' في القرآن ولا في 
كلام مبللغ عن الله تعالى » والأمثة' في كايا واحدة” 2 وإما يقع الفرق” بين 
الموضعين من جبة المعنى » وهو أن النسيان وضع شيء على غيره من غير علر 
به ولا خطور بالبال » والغلط” وضع شيء على غيره يمي" الوهم إل.ه ثم يظير 
المقصود” » وأمنًا البتداء فهو وضم' شيء على معنى بالقصد » ثم يتبيآن أن الأولى 





407 في الأصل : « كقرلك » وهو تحريف» وتقدم الشاهد برقم‎ )١( 
رصدره:‎ ٠ ألبيت لطرفة وهو فق الددوان وم‎ (20) 
ألا إننى شرت أشود حالكا‎ 
؟)؛ه٠ وهو في المفني وحاء وشواهد المنني‎ 
» ٠١4ه ابن يعدش‎ ٠» ؟م«/١ المتقرب‎ ١» انظر في « بل »: الأزهية (؟؟‎ 0) 
١١5 الحتى سه ء الممني‎ 
٠. (؛) سيشرح المؤلف « البداء »© بعد قليل‎ 


تانق 


7ع 


غيد ذلك الشيء » ففي المدح يتى بأحسن » وفي الذم يؤتى بأقبح » كقولك : 
هند شمس” [ بل ] دنيا » وهند” ليل” [ بل ] كابوس ء أو شبه' ذلك . 

ودخول « بل » في هذه المواضع يصرف المراد” بالأول إلى الثافي » واستعالمًا 
دون «يل » قبح , فإذا مم هذا ف « بل » لحا موضعان: 

الموضع الأول : أن تتكون حرف عطف مشر" كا ما بعده مع ماقبله في 
اللفظ » وهو الاممية” في الأمماء » والفعلية في الأفعال » والرفع والنصب والمفض 
والجزم » ولا تُشر”ك” في المعنى لآن" الفعل” لأ دهما دون الآخر وهو الثاني » 
سواء كان الأول موجاً أو مثقياً » نحو : قام زيد يل مجمرو” » وما قام زيد” بل 
جمروث » فالقيام في كلا الاليئن لثاني دون الأرل [ و ] إن' ظهرت أداة” النفي 
بعدها مع الفعل » قكون الإضراب عن اانفي للأول وجعله لثاني » تحو : ماقام 
زيد” بل ماقام سجمرو .3 

ويخالف أبو العباس امهرد" في هذا » وزعم"' أن « بل » تضرب” عن الأول 
إثباتاً وتثبثه لثاني » وتضرب” عن الأول نفياً وتثيته "' لثاني » فإذا قال القائل” : 
قام زيد” يل عمروة » فالقاتم” حرو" لاغير » وإذا قال : ماقام زيد” بل ممرو*, 
فنفي' القيام عن هرو » والإضراب” عن النفي للأول " . 

ومذهبه لا تبص لأن" « يل » عددنا وعنده لس حرفة عطف مشر" كا في 
المعنى » وإِنْثُّما هو في اللفظ خاصة ء فلا يقدكر” بعدها غير الفعل خاصة” من 
غير نفي © إذ النفي هو المعنى الذي تشر"”ك” فه المروف” اشر" في اللي 
كالواو » فإذن لا حظ” ل « بل » في تقدير نفي بعدها » وإن' كان وقع الخلاف” 
بين ها بعدها مع ما قبلها في الإضراب لاغير و كأن" الكلام الأول لم يكن' » 


١١/١ انظر : المقتضب‎ )١( 
والمعنى : تنبت النفى للثاني‎ ٠ (؟) قوله : «رتثيته » غير راضح في الأصل‎ 
, (ع) أي : أن تكون ناقة معتى الافى والنبي إلى مايمدها‎ 


- 4م16 


حم اذا كان قبلبا إيجاب” أغرئت” عنه لا غير » وجعلته لثاني » وكأن” الأول 
تأيضآ لم يكن' , وكذلك إذا كان الأول إيابا والثافي نفنا أو بالعكس »2 وقد 

#اتفق معنا في باب وماع الحجازية. أنمًا إذا عطفئناعلى خبرها خيراً آغر” ب ١‏ بل » 
اد تع لاغير » فتقول : مازيد” قامًاً بل قاعد” ع:- وكان ينبعغي على مذهبه أربت 
جين ” النصب / في « قاعد » على تقدير « ماع أخرى » ولا :يقول” به » فدل" 
على كتاق ضكلامه » وقد نص' على هذا الفصل في باب « ما »من ه المقتضب » له """, 


الموضع الثافي : أن تكون حرف ابتدام وذلك إذا ل بقع تشريك* بين 

.ما يدها وماقبلبا » وتكون عاطفة” جمة” على جمة مُضرب عن الأولى » نحو : 
اضرب زبداً بل أنت قاثم » أو قام زيد بل جمرو” منطلق” + أو زيد” خارج* بل 
“شوك نتطلق” » أو ما فعئت” هذا بل عبنث الله متطلق” » قال ال تعالى : 
ده قى » والقرآن ا جد » بل' عتحيوا » "'» و « ص » والقرآن ذي الذاكر 
.يتل" اللتبن” كتفتروا في عزام وشقاق » "" » فبذا حرف ابتداو لاغير » وقال 
تحالى : ريل" م في سك من ذكثري » بل لما يدذوقوا عذاب غ96ا ع 
-قهنه تعطف” جل على جمة » والإضراب” لازم” لها على كل حال . 


ودذكر بِعضهم أن" « بل » » تكون حرفة فض للدكرة جنزة + ربا ) 
.وآنشد على ذلك" : 





)١(‏ المقتضب امو رمم 
(؟) الآية ٠4١‏ من سورة فى (ع) الآية ٠0١‏ هنسورة ص (4)سورةص م 
6 الببت لسؤر الذئب ا في اللان : ( يلل ) » وبعده: 


موة . ٠.5‏ 6 8 
قطعتبها إذا المبا تجوفت 
وهر في سر المناعة ماو » والخصائص +.:/١‏ ء والإنصاف ولام ٠‏ واين يعيش 
ب ميم دده وشواهد الثافية ..* . والجوز : الرسط ٠»‏ والتيباء : المفازة يتيه فيها السالك * 
<< +محقة : الترس ٠‏ وتجوفت : دخلت جوف مخيئها . 


اهس 


30 يل جوز تيهاة كظهر الجحقت 


روه 


15 بل يلد مله الفجاج, قتمه 
وقال الآخر 0و 
شر *#ساه عه 0 شود 
4 بل من رأىالترق_بت أرقنه هلها الى وها ده هام ه.ا .ةا .ل 
ولس كذك بل ما بعدها عنفوض” ب « رئب" ع مضمرةة » فإنته تضمتر 
ودقى حملا دون « بل » وغيرها من حروف العطن 2 كقولك " : 
5 رُم داير وَكَفْت' في طلله - 5 5 5 5 5 خم 


أراد “رب رمم دار 





(1) البيت لرؤبة ٠‏ وهو في ديوانه 16١‏ ؛ ويعده : 
و و” م 0 هم صلخو ه 
لا يشترى كتانه وجبر مه 
وهو في الإنصاف دياه ء واللان : ( ندل )ء رالجني .و » والمني ١ ١٠٠١‏ رالشذور 
*6؟ * وابن عقيل +/1؟ » والأشمون 4 *ء وثشواهد المغني “ام . والفجاج : ج فج وهو. 
الطريق الواسعم » كثمه: أصل : القتام وهو الغار 0 والجبرم : البساط . 
)5( ألببت ل : لببد وهو في ديواته وا, وروانده قمه : اهل ترى > رعحزء : 
و »* 60م 13 < 
يزجي حببيا إذا خبا تق 
دفي الأصل : « البدق يشري ابت أرقبه » فيضطرب عروضيا » رهو في الكتاب. 
«إقدع 2 والأزهية ١؟»‏ . ويزجي : يوق ٠‏ والحبى : السحابي المرتفع ٠‏ وثقب : أضام 
(؟) البيت لجميل » وهو في ديرا م١‏ »2 وعحرٌءه: 
ل فى م 5 5 ٠.‏ ااه 
كدت أقفضى الحياة من جاله 
وهو فيالخصائص وم + ٠‏ دسر الصتاعة 945ء وأمالي القالي ١ع‏ , ء والسمط باءه 
ل . 5 8 1 
دأبن يميش م[ىه ء والمغني ككل ء وابن عقيل مام ٠‏ داللنان: ( جلل )ء وشواهدى 


المغني ع.ع ء والعيني عإقعم » والخزانة #4إقو١‏ 


--1856- 


هإذا دخلت « يل » فبي حرف" ابتداء كلام واضراب عن كلام مقدر 
عخالف الا هي فيه » ولا يازم أن يكونة بعدها إذا كانت حرف إتداء مبتدأ 
ألا ترى قول الشاعر "13 : 
15 يِل كل أريك حمول الحي غادية 
- . 2-0-6 ِ. 3 هد سمس و 
كالتخل زينبها يلع وإفضاح 
إنه أدخلها على « هل » وليست متتدأ » وإنمًا لها صدار الكلام » وكذلك ٠‏ 
في الأبسات الثلاثة المتقدمة "اع وهي حرف اتداء كلام وإن كان بعدها درب » 
الأنها لا يصلار' بها الكلام » فإن' كانتت حرف حر" -تراها في بما إن شاء الله . 


زيف 


باب بلى 


اعم أن" « بلى » تعطي من الإضراب ما تعطي « بل » إلا" أنها لاتكون 
أبداً إلا" حواباً للنفي ؟' » دخلّت” عليه همزة” الاستفهام أو التقرير أ التوبيخ 
أر لم تدخل » فتقول في جواب النفي عارياً من الحمزة » إذا قال القائل” : ما 
قام زيد” : بلى » ومعناه : قام زيدث » فحلتّت" عمل" المة الواجبة جواباً للنفي . 
وكذلك تقول في جوابه إذا دخلّت" عله الحمزة” لامعاني المذكررة » فتقول 
في جواب : ألم يقم زيد : بلى » والمعنى : قام زيده . وسواء” في ذلك لم وما 


)١(‏ البيت لأبي ذزيب وهو في ديوان اهذليين ١/ه؛ ٠»‏ والرواية فيه : « ياهل » » رالكتاب 
#إمدج » والأزهة ٠.‏ +م » وانخصص ١١١/١١‏ ؛ واللان : ( حمل ) . وقرله : كالتخل » 
شيه الإبل بالنخل . اليثم : إدراك الثمر ٠‏ والإفضاح : يقال : قد أفضح البسر » [ذَا ما اختلط 
في خضرة بصفرة أو حمرة . 1 

6 أي : وردت وفا صدر الككلام . 

(ع) انظر في « بل » أمالي السبيلي » ؛ » الجى حدر 2 الغني .٠٠د‏ المحممع لدم 

(4) قال ابن هثام : «وقم في كتب الحديث ءايقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد » 
انظر : المفني ١١١‏ 


وق 


0 


3-5 ومن أو غير ذلك من أدوات التفي © قال الله تعالى : ١‏ وقالوا لن تمنا | 
إتار” 1و أياماً معدودة » ثم قال بعد « بلى "' » > وقال : « ألم أن قلي لد 


قالوا : بلى » "64 وقال : « ألمت بربْتم : قالرا : بلى » *" » وقال تعالى: 


آمنتب* الإنان أثن' لمجمع عظامه [ بلى قادرين ] » '* 4 والمعتى فيها. 
ذَئِك كلنه الإيحاب. والإثات لما سكل عنه بالنقي » أو قرو أو ثقفى أو توهيّيب” 
نفمه ع وهي في ذلك نقيضة دنس كع وستسن في أبوايها يحول الله تعالى . 


١ - 


باب اقاء ” 


اعلم أن" التاء لا تكون في كلام العرب إلا مفردة » ولا تنو كلب مع غيرها: 

من الكروف »2 وهي تنقسم قسمين : قسم أصل وقسم بدل من أصل 

القسم التي هي أصل لها في كلام العرب أربعة مواضع : 

الموضع الأول : أن تككون لاضارعة في الفعل » ومعنى المضارعة المثاببة ‏ 
وقد تقدم معتاها وببانئا في باب الحمزة , إلا* أن" الذي يحب أن تعلم هنا أن" 
التاء تدل في الفعل المضارج على الواحد اللخاطب » نحو : أنت تقوم » والغخّاطبة 
نحو : أنت تقومين بأمند > واخخاطَبين مذ كريئن نحو : أنيا بازيدان تقومان » 
أو مؤتثيئن نحو : أنها ياهندان تقومان » والماعة المذ كثرين” الخاطين لحمو : 
أن بازيدون تقرمون » أو المؤثين الخحاطبين” » ثحو : أنه باهندات” تقمئن” ». 
والغائة ثة نحو : هي تقوم » والغائيتن نحو : الحندان تقومان » قال الله تء_الى. 
في المذ كر : د وما تكون” في مأن, وما تاو منثه من قرآن »#"؟ » وقال : 





)١(‏ ظبقرة : مدعحد ( 2 )اللك : مء و (م) الأعراف : ؟ و (؛:) القيامة : م 

) 5) مه شواهد تدل على أن ه نعم » قافق « بلى » يعد النفي اللقرون بالاستفوام 6 
وقد تأولرا هده الشراهد . انظر : أمالي السهمل وعء الطنى .لل١؟‏ 

6 انظر قي الحاء : الكتاي 6 3 المذكر وامؤنث للمبرد لل ابن يعدض لك ل 
فلن دذددء المغني ١1‏ 

(')يرتى ووه 


 !مهراادس‎ 


د لا تدافا تي دعكا أسْمع وأرى » "2 » وقال : « ولكن"' لا تفقبون 
امتهم » ")2 » وقال : « إن" كوبا إلى الله فقد تصفّت" قارحا , " , 


وقال : « ولا تبركيان تبراج الجاهلية. الأولى » 4" © وقال الراجز"! : 


٠.‏ م ملي - هام 

لوا بابنة عا لا تاأومي وأهجعي > + ع ا 0 

وقال الشاعر *5) : 

عا 1 واه 2 3 سوم 
8 تقول سُلَيّْمى لاتعرض لتلفة | 
مع 7 2ه 03-45 ءَ 0 
وليلك ن ليل الصعاليك تائم 

واعلم أن هذه التاء كان ينبغي أن يقال" فها : ب.دل” من الواو لآن" الواو 
أخت: الياء والآلف اللتين ها حرفا المضارعة » لأن" اللميع حروف” علّة تراد 
وتنقص وتغير بالقلب والبدل » إلا* ان .الواو انما لم توجد في الفعل المضارع 
لعنى المشارعة » ما وأحيدت' الواو في تصثف «١‏ أواج » حين قالوا : أولج بده في 
كذا وأتلج» فلم “يحم على الناء المذكورة بالندل » ولكن يقال '"" : إِنَهَا عوتضت” 
من الواو لأن" عحل هذا الموضع الواو » إلا أتبا ا وقعتت أولاً لم .سكم بها 
لأن" الواىت لا *تزاد” / » فبي تشبه الواو في غير هذا الموضع في اللدل.منها ء» وم 
وكأنها هنا بدل ولبست يدل » ولككن [ حلّت' ] محل الراو في جريانها حرى 
الساء في ه-ذا الموضع » ولزمت" هنا لأنا أولى فبي أقوى من الواو لأن التاء 
لا تُغيّر ولا تل ولا تتعرض لذالك تعرش الواو فاعامه . 

() طهددع (؟) الإسراء : (ح)التحريم:» (4) الأحزاب:*5 

(ه) البيت لأبي النجم في الكتاب 1 » وبعدم : 

تجعلو| الاسمئن_ كاسم واحد 
وهو في نوادر ألي زيد ١!‏ .وءتائل الحررف ده يواين يعيش ؟/؟١‏ : واللان : 
(قوب) . والأثمرني بوداء وشواهد المقني ه4ه » والدرر ٠١/6‏ 
(1) البيت لعمرو بن براقة كا في أمالي القاليى ؟/5١١‏ 
(0) في الأصل :« يقول » وهو تحريف . 


اوه( - 


في الاسم » وقم تكون له في الفعل » وقسم تكون له في اكرف . 
[ فالقم' الذي في الاسم تككون في المفرد والمع ] 

القسم الذي في المفرد تكون به أبداً آخرا لمعات : أحدها الفرق امنا )1١‏ بين 
المذ كر والمؤنث في الاسم ء تحو : أمرىء وأمرأة » أو في الصفة نحو : قاتم وقائة 1 
وَإمتا بين المقرد وام امع نحو : وردة وورد » وإما بين أسم امع والمقرد » وذلك 
[ تحر ] : تلز وكأة لا غير » وإما بين المقرد وابمع نحو : بقثّال وبقئّالة . 

والثاني : التو كيد في الصفة لاسالغة » تحو : نسسابة للعالم بالنسب ء وفي المع 
كذلك نحو : حيمارة وحمالة » وفي التأنيث كذلك نحو : ماة وبقرة . 

والثالك : النب "'! مفرداً نحو : المبالية في المنوبين لبلب قبم في معنى 
البلبين » ومع العجمة نحو : البابجة ''' في المنسويين إلى سرج » 240 وهذا أعجمي 
في معنى و صبحين » . 

والرابع : العحمة وحدها تحو: وموازحةع١6) ٠.‏ 

واعخاهس : تأنث اللفظ فقط نحو : غرفة وابلطة . 

والسادس : العوض إما من فاء اللفظة » نحو : وعد عدة وزن زنة والأصل : 
وعد ووازن » وإمنًا من عننها نحو : أعاد إعادة وأجاد إجادة » والأصل : إعواد] 
واجدادأ » وإما من ياء المع نحو : فرازنة » والأصل : فرازين جمع فرئزان 0غ وإما 
من باء الإضافة تحو قوله تعالى : «ياابت لا تعبد الشيطان » "2 لأنها لا تجمع 

. في الأصل : ولا » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) في الأمل : م للفب »> , 

(؟) في الأصل : « السياية » ددهو تصحيف ء والتصويب من المذكر والمونث للميرد بهم 

(:) في الأصل : « سيبح » وهو تصحيف »2 والتصويب من اللذكر والمؤنث للمبرد » وفى 
اسان ( مبج ) : والسبايحة : قوم ذو جلد من السند واد , 1 

0( المرازجة : ج المّوازج وهو الخف” رانظر : المعرب للجواليقي ١1/١‏ 

ل الفرزان : الملككة في لعة اللطرنج . (0) مريم 6خ 





5 


والسايع : الإقحام 0 كقول الشاعر 3 


8 كليني طم با أْميمَة صب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


بفتع التاء في « أميمة » لأنها قد حّذفت” من المؤنث في الترخم » فليست من 
الأقام المذكورة » ولكن َمِل أنها اسم 29 مؤنث مرخْتّم » والإقحام” هنا 
إنّما هو الزيادة” » وإن كان في غير هذا الموضع الإدخال بين شئين متلازمين » 
على أن" سبويه  ''‏ رحمه اله جعل الإقحام هنا للتاء بين الحرف الذي قبلبا 
وحراكته » وهذا نَوهّم” بعد 6 لأن» المرف لامتصوار” دخوله بين حر 
وحرف إذ لا طق فيا في حال تحريكه » فلا 'يحتمل دخول شيء بننها » 
وتحقيق القول لبس هذا موضعه . 

وزاد بعض التحو دين ف معالي التاء امد كورة و التحديد » 5 العدد تحر قرله 
تعالى : ١‏ فإذا تفخ في المذرر نفئؤة” واحدةع *' » وهذا راجع إلى تأنيث 
اللفظ كثاة » ويتصوك” معه التمديد في العدد فلس تدخل” له الثاءئ وحده . 

فإذًا ثتت هذه المعاني في الناء المذ كور 5 فاعلم أن" الكوشين> يزعلمون نما 
هاء” في الأصل لأن" الوقف علينا هاء » ولس ذلك بمحيح © لأن؟ الوقنة 
عارض” والافظة” تاء » وهو الأصل' » فلا يعدل' عن الأصل إلا* بددل قاطع . 





)00 الببت للثايقة هء وهو في الديوان 4ه ء والككتاب ؟/ا.؟ وكتاب اللامات »١٠١١‏ 
وآمالي الشجري +/+ه ؛ رالعمني 4لع.م ٠‏ والخزانة +51٠‏ . كيني : دعبني رهمي . 

6 قرله : «اسم» غير راضح في الاصل , . 

(+) ذكر سيبويه +14/١‏ مايتعلق يحركة « أمببة» » وليس في كلامه ها قاله 
الأؤلف عنه ٠‏ وعبارته « فاما ألقوا الباء تركوا الاسم عل حاله التي كان عليها قيل أن 
بلحقرا الياء > . 

(:) قرله : «شيء» : غير واضح في الأصل (.) الاقة سو 


١١- م‎ 95١ - 


فى 


والدلل* على أن" الوقف لا يعت به أنهم بشلادون الخخقف فه كقوله 20ج 


0 ع اوم نهو 


5352 بياإزل وجناء أو عيبل 


وقول 9) : 


وى .2 01 2 #و امت 
33 ضحم يحب الخلق الاضيّمًا 
فإذا صاروا إلى الأمل تفقوا » وهو الأصل »مع أن العربة قد وقفتت* 
على هذه التاء على الأأصل من غير بدل إلى الحاء » قال الراجز 7 : 


ع8 
. 


ع يل جوز شباة كظير الحَيحَقّت* 


8٠ 8‏ نا 
م 


.3و ”ةد م 5" م سد وبسا ه© # ان 5 م 
؟+؟ _ الله نحجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما ويعد مت 
1 هم 2د :2 اه 200 ل 20 ٠‏ 
صارت نقوس القوم. عند الغلصمئت 
واةد ٠‏ عل اه 


- ٍ- 0 و 
وكادت الحرة ار ٠‏ تدعى امت 





)00 المست للظور بن هرثد الأددي 5 ف توادر أبي زيند سواه 4 ورسدمه * 
د 58 تو 5 ست و 
كأن مَبْواها على الكَلْكَ” 
وهر 5 الكتاب وعم 0 والخصائص «إقوعء زومر الصتاعة ملي . والمحتسب 
ك١ ٠‏ وتعلب ج.5* والإنصان ل ا ل وابن العمش ليله واللسان : م كلل « 
وشواهد ألشافمة 4 > والخزانة و . والمازل من الإبل : الذي أتم الثامئة ٠‏ والثاقة 
الو حناء 9 الصلية التامة للق ل والعيبل : الطويلة السسريعة 0 والكلكل 0 المدر ٠.‏ 
0( الست ف ملدقات ديران رزية مهمو ء واعل الصواب : « ذشيا» لأن قله : 
ده - 2م # ميومة 
عملت جِدّت ديك أ 
رهدو ف |الككتاي ل" ؛ وسير الصئاعة 5ا١‏ »> والصنف ٠/١‏ 
)2( تقدم برة دو 
(:) الأببات لأبي النجم 6 في ثعاب 9٠‏ »> وهي في الخصائص 6/غ .م ٠‏ وسر الصناعة 
لامالا ع٠‏ واللان : هاء بالأثمرني 5 ٠:‏ وثراهد الشافمة مدع اء والكزانة عإلام» 
والغلصمة : رأس الخلقرم . 


ا 0 


يا أنه قد جعلوا التاءء المذ كورة هاء* إجرا” للرصل. مجرى الوتف في العدد » 
فقالوا : ثلاثة- أربعة”7١)‏ » وليس في ذلك حجة” للكوفين لقللته » كا أنهم أجرو"؛ 
هاء الوقفٍ ميجرى هام التأننثِ , قال الشاعر 9 : 

34- العاطفونة حِينَ ما من عاطف 
وَالمسيقُوبب يدا إذا ما أنْتَسْيوا 
وقد بسكث.” تلك التاء' حجكقوله في الأبيات : « وبعِدّمّت* » » لأن: الأصل. 


بعدها , ثم أيبل من الألف [ اه ] في الوقف » ا قال الآثمر " : 
6' قد وردت من أمححيتذ من هاعنا رَمِنْ مله 


إنا 1 روه َه ؟ 
أراه : فا تصنع ؟ ثم وقف بعد حذف « تصنع , فقال : « فى ع تم 
أبدل” الألن> هاء في الوقف فقال : فه ء فاجراها الآخر مُجرى اه التأنيث 
تشيباً بها“ فقال: و يعدمت' »لا قال : و مافت”*» , 
وأمنًا : «أخت » وبثت » وهّتت » " فنعب الأكثرون إلى أنه 
عوض” من لام الكلمة لأنها واو أو باء في الأصل » فأصلها : أختوة” وهتوة ويتتوتة 30م 





١/6 انظر ؛: سر الصناعة‎ )١( 

(؟) البيت لأبي وجزة السمدي كا في اللسان: ( ليت ) ٠‏ رهو في تملب لام , وسر 
الصناعة ١6١‏ » والأزعية +اعماء والخخصص ١١5/85‏ ء والإئصاف » والمشمم. 
؟؟؟ ٠‏ والأشموني كههمء والخراتنة غ/ه؟١‏ . وانظر شرح الشامد في سر الصناعة ١٠١/١‏ 

(0) لم أمند إلى قائله » وهر في سر الصتاعة :م١‏ » والمتصف ١١1/6‏ ء والمتمع, 
٠٠‏ ' وابن يعيش 0/4ه ء والبمع ١/ه؟‏ » الدرر ١/؟ه‏ . رفاعل «رردت » يعود إلى الإبل .. 

(غ) انظر سر الصناعة ١١5/١‏ ا 

1+ ابن بيش‎ ٠ مر المناءة 10/9 » أمال الشجري مد‎ ٠ +06 انظر الكتاب‎ )٠( 

() في الأصل : « بئية » ومو شهو من النامخ لأن المؤلف ينص عل أنبا ( واو في الأصل ) . 
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وف 


وأعلوها بالمذف كا أعنُوا مذكترها » وكذلك كلتا وثثتان » لأن أصلها : 
كترا ومن نت . 

وذهب بعفاهم إلى أنتها علامة تأندث “ما تقدّم في المعاني المذ كورة » والصحييح. 
أنا عض من لام الكلمة التي هي واو ”' في الأصل كما تقدم.» ولكن' مع ذلك 
تدل؛ على التأنيث يلفظها » ونخر'ج من | مذهب مويه القولان » وظاهر” مذهبه 
أنها بدل ودالة على التأنث » وهذا نصّه في باب من أيواب ما لا يتصرف 219. 

وبدل' على أنْتّها بدل ”" أن” ماقبلها ساكن » ولا يكون” ماقيل تاء التأنيث 
إلا متحر كا وبدل في ه كنا » [ على ] أن تاءها بدل” أن تاء التأنيث لاتكون 
قبل الآخر » إنا تكرن أبداً آخراً مع أنه ليس في اكلام وذن” د فعتل 40 
ولحكل” واحد من هذه الألفاظ تعليل مستقصى في أبواب التصريف يطول ذ كره 
في هذا الحكتاب . 1 ْ 

والقسم الذي تكررل” له الناء في اباقع قد تكون في مذ كره و : حمامات 
وسرادقات '”اوتكون” في هؤنله نحو : هندات وفاطمات وحمّليات وصحراوات » 
وهي دالثّة على التأننث وابمساع ننذلك تتجمع معبا في اع تاء أخارى 


خقال : فاطمتات . 


وتكود* هذه التاء في ابمع دالة” على اللامة فيه © وعلى أ.ء المع لاقلة من 
العشرة فا دوثما » إلا" إن قام دلبل على الكثرة أو قريلة” كلام » وتكون 


سي 
)١(‏ قوله : « داو» غير راضم في الأصل . 
([١)انظر‏ الككتاب 4/6 » رذلك في بإب من أبواب النسبة وم أجدها في باب ما لا يتصرن , 
ف انظر سر الصداعة ١10/١‏ 
(؛) في الأصل « فعيل » والتصويب هن مير الصناعة وى 
[*) السرادق : كل ما أحاط بشيء ؛ وعدها الجرايقي معرية وقال إتها الدهليز ٠‏ 
انظر المري ...م : 


-1514- 


في حال الرفع » نحو : حاء الحندات ورأيت المندات ومررت' الندات 4 وإما 
ذلك يحل النصب على الخفض فيه ا حمل في مذكدره في قولم : رأيت 
الزيدين ومررت”" بالزيد ين 4 وقد تقدثم الكلام قمه قْ باب الأافع والمادجر 


ولا تكون هذه التاء مفتوحة” فى التعب إلا ساذاً كقول 130 : 


1 020206666266060 ثياتة كلها ذلا واكتثاها. 

وأما تنويثها ففبه كلام سذ كر في باب النون إن“ شاء الله تعالى . 

والقسم” الذي تكون له في الفعل *) » تكون فه إذا كان عاضا لفظأاً سوا 
كان في المعنى متقبلا أو يكن » نحو قامت هند” أمسر » وإن' قامت هند” 
غدأ هت“ »2 وهي حرف تقدامت" على الام المؤنثك أو تأخارت' عنه » تحو : 
هند قامّت” » وقامت هند »2 فأمنًا مع تقد الاسو فسن 5 وأما مع تأخيره عنه 
فبدل؛ على حرفيشها كون ضير التثنية وهو الألف يبرز معها » نحو : ال..دان 
قامتا ه فجتمع هع الضمير » ولو كانت أسما ما اجتمع ضيران » وذلك في كلام 
العرب » وأصلبا أن تكرن ساكتة” ولا تكون ١تحراة”‏ إلا بالفتم مع الأاف 
خاصة” لأحلبا "2 وبالكسر إذا التقت' مع سااكن آخر على أصل التقاء الساكنين 140 





)0 البيت لأبي دؤيب » رهر ف ددوان البذاءين لل وصدره : 
2 6 *) مهدا اه 
لما اجبّلاها بالأام تيت 
رهر ف الأصائص 0 .م ٠‏ واين يعيش 4/6 . والشاعر مصف إخراج التحل من 
سرتها . احتلاها : طردها . والأيام : الدخان 0 تحيزت : اجتمع بعضبا إل بعض » وثيات : ج 
ثمة وهي الجياعة . 
6 انظر : ابن يعيش 11١/٠‏ (+) نحو : قامتا ٠ ٠‏ (4) نحو : قامت اليلنت . 


-١5ه‎ 


768 


وتكون أيداً مع التأخير عن الاسم في الفعل لازمة” ثابتة” على كل حال إلا في 

الفرورة كقوله "" : 

_كلا مزنة أردقت' وذقبا ولا أرْض أبقل إبقاما 
والأمل : ١‏ أبقلت » » وليس من لغة هذا / الشاعر. النقل” فيثبيت التناء 


. ويتكيرها ويصحٌ الوزن‎ ٠ 


وأا إذا تت على الامم الؤنك فلا لو أن يبحكونة حقيقيا أو لانكون 
فإن كان حقيقيا نو : « المرأة» فلا مخلو أن 'يفْصّل ينها ''' وبيتة أو لا “يفصل » 
نإن قصل" فلا يخاو أن يفضل ب و إلا" » أو غيرها : 

فإن قصل ب « إل"» م تثبت* » تحو « ماقام إلا" امرأة” » لأن المعنى: 
وماقام أحد إلا" امرأة » » وإن' فُصيل بغير « إلا » قالأحمن الإثبات نحو : 
دقامت يرم المعة امرأة » » وتجوز حذفها ©[ و]هن كلامهم : حفر القاضي 
الموم امرأة* » ومها طال الفاضل كاك المذف” أحسن . 

وإن إن' لم تفصل' فبي ثبتة لازمة » نحو : قالت امرأة » فأما قولحم : «قال 
غلانة » شاد لابقاس” عليه . 0 

فإن كأن غير حقرقي. نحو : غرة وثمس ؛ فد قصلت ب وإلا" » فالمذف” 
لس إلا كا 'ذكير في المقيقي » وإن' فصلت” بغيرها فكذلك . 


وإن' لم تفصل' جاز الحذف والإثبات »2 لأن” التذ كير والتأنث لايتحققان 





() نسب في الكتاب 1/6 إلى عامر بن جرن » وهو في الكامل .++ » والذكر 
والونثت ١١و‏ » والخصائص د ٠‏ والمخصص ٠/١1‏ ء والمقرب 7٠8/١‏ © وأمالي 
الشجري ١51/١‏ ء رانبن يفيش 4/؛ه ع والمقني 71 ٠»‏ واتن عفيل 5/١ه‏ + والان 
) خصب ) » والعيني 5068 . والمزتة : زاحدة الزن : الحاية البمضآء »ء والردق * 
للطر » ويقل المكان : اذا ثمت بقله . 

69 قِ الأصل : ينه » وهو تحرلقف. 


0 


5 بالفروج فتقول : طلع الشمس”' وطلغت الشمس” » قال الله تعالى : دفن عاد 
موعظة ” من”' ركه ع ث6 » قال العربي : ه حاءته كتابي فاحقرها, 29 , 
لأن الموعظة عظة والتكتاب صحيقة » هذا 0 المؤنث المفرد » وتثشته وحمي ©) 
مثله فقس عليه . ْ 

فأمنًا قول* الشاعر 2 


اقلا سرس 5 ع و كرا ص .8 ء ؤ الءى 2 سر عو بي 
7*8 عشية قام النائحات و شققت حوب بايدي مار وحدود 


فبو على تقدير جمع النماء الناتغات » فلذلك تحذف التاء مع عدم الفصل في 
[ المؤنث ] القيقي ؛ وابمع' لفظله مذكر وإن' كان مؤثا في المعنى » فد كثر” 
.ويؤندّث” مراعاة للفظه ره . وللمعنى أخرى » وحك* جمع التكسير وامم المع 
االمؤنث 5 جمع المذكر المالم م 'ذ كير . 

وأمًا ضميرث المع المكسّر المؤنث فلا يذ كر إلا" شاذأ » كقول عليه السلام : 
ه خيرث نساء راكين الإبل صالح ناء قريدش ء أحئنا” على ولد في صغره وأرعاء” 
على زدجر في ذات يده ,”ا 

وأممًا حمم” المذكر المكسر » فإذا تقدّم الفعل” عليه جاز” فيه التذ كير والتانيث 
اللأفراد والماعة » قال تعالى : « قات" رسلهم أفي الله تذكة »3 ء د وقالتر 
الأعراب” آمننًا» ")2 وهو الكثير” » ويحوز المذف وإن' كان مسدما فاتذ كير 





؟؛1/١ اليقرة هبام (؟) انظر الخصائص‎ )١( 

(+) ضيطت في الأصل ؛ « وجميه » وليس ليا رجه . 

)ع( البيت لأبي. عطاء الندي ا في الحاسة ١دعم ٠‏ وهو في أمالي القالي 518/١‏ 
.راان : ( أتم). 

(ه) تص الحديث قبة سقط وتحريف في الأصل : فاشير ناء ركين الآبل صرابح 
ريش أحناه على ولد وأن علاه على زوج في ذات يد» ٠‏ وقد رراة أحد ضف 

6 إبراهم ١١‏ (؛) الحعرات ١6‏ 


“1 


هلا 


الشائع المطر د نحو قوله تعالى : د قال الافرون ١"‏ 6 ة وقال الذين لا يرجون” 
ثقاءتا ع 9) م وتحوز التاء مراعاة” لاحاعة وهو قليل 6 مله قول” الشاعر 9 : 


4 _قالت' بدو عامر خالوا يني أسدر 
اباس أجل قرارا لأقوام, 
وآمنًا ضمسره“فإن” كانة ملم أو مكرما حقيقيا يعقل فإنه '4؟ يثرت جحا» 
وكدلك في المثنة نحو : الزبدون خرجوا / » والرجال خرجوا ؛ والرج_لان 
خرجا » وإن كان مكسراً لايعقل كان مفرداً بالتاء . والنون التي لماعة المؤنك شمر : 
«الأصنام عيِدت'»ووعيدنء » هذا إن كان للقة فإن' كان للكثرة فالأفصم 
إنات التاء نحو : ه الخزوع اتكسرت » ومحرز : اتكاران » وأمثًا إفرا ده 
وتذاكيره فلا يجوز إلا” مدأ كقوله تعالى : « وإن لم في الأنعام لعيرة* 
تتيع ها في بعلو 50) كذلك إفراد' ضمير اتثدة لايمحوز' إلا" شاذاً 
كترل الشاعر ”5 


0 عام موه سويد 


لقا ومية أأحسن المقَليْن وأجباً وسالفة وأدوسدةه قذالا 


وما عدا ذلك فلا تدنخل” التاء فه إلا” إن' كان مضافاً إلى مؤنث بيه وبمنه 





)000 مورة ص : غ (؟) الفرقان : ١‏ 

)ع الببت للتابقة ٠‏ وهر في ديواته .؟؟ ٠‏ والكنتاب ؟/ه“ا؟ ء والخصائ ص 
ع|د. جد ء واللامات ١اذر‏ ء والآيل وعد ء وأمالي الثجري ؟/ م ء والإئصاف .مم 
واللان : ) خلا ) » رالبمعم لإعبادء والخرزانة ١٠١١/+‏ . وخالرا: تخلرا من سلمة بم 

(:) قرله : «دفإته» غير واضح في الأصل . (0ه) النحل ++ 

(2) البيت لذي الرمة وهو في ديرانقه 5م؛ ٠‏ ورواية « وجيا » فيه : مدا » والخصائص 
؟إؤاك 2 رالكامل ه<؟ ء وابن يعيش 5/5و ء راللان : ثقل ٠‏ والشذرر “١غ‏ » 
واهمم ١إذه‏ ء واخخرانة :ه١٠‏ . والالفة : أعل العنق » والقذال : مؤخر الرأس فوقى القفا ‏ 


مناسة” في مئضلة أو غير ها » فإسه “عامل معاملته في الثانث كقرلهم : 


'قطعت” بعض” أصابعهٍ » وقول الشاعر ٠"‏ : 


١‏ 9 لما أتى خير الريِيْر تواضعت" 
سور المديتّة والجبال الختشع 
وقال آخر في الضر 29 : 
5 وما لحب الذيار سُفَفْنَ قلي ولكن 'حب من سكن الدّيارا 
القسم الذي تكون له في الحرف هو ثلاثة ألقاظ : أحدها « رب » في قولهم : 
ديا فعلت : والثاني م ثم » في قرحم : فت تمت » كا قال الشاعر "" : 
_بدْمّت لا تجزوتني عِنْدَ ذا وككن مَيَجزِيني الإله فَيحْقيا 
والثالث : «١‏ لات » في .و قرلك : ,و لات حين خروج »2 و ود لات" 
حين زوال » » ومنه قوله تعالى : « ولات حين مناص '؟» » وقول الشاعر (*! : 
14 طليوا صلحَنا وَلات أوانر تَأَجَبْنَا أن ليس حيْنَ أوان. 
وقول” الآخر '" : 





)1( البيت لجرير » وهو في ديراتد 4١#‏ » والخصائص ؟/ه١؛ ٠‏ والكتاب ١/؟ه‏ » 
والأضداد و + » والكامل مع ٠‏ راللان : ( حرث )ء والخزانة ؟/1١‏ 

(١‏ البيت للمحنون رهر ف ذبواله الاراء والمغني بده ء والخزانة +7 ؟؟ 

(ع) البدت للأعشى وهو في الدوان ٠ ١١+‏ والكتاي ١/هةغع ٠‏ والأزهية ؟ 

(:) سورة ص : "م 1 

)2( نب في الإنصاف ه١٠‏ إلى ألى زبيد الطائي » رهو في المتصائص +/اباع » 
وقبه ديقاء » عوضا من « أران » ٠‏ راللسان : ( أرث ) » والمقني م؟ء روالأشمرني ١١١‏ » 
وابن يعيش وإبعج ع٠‏ والشذور ٠.١‏ ء وثشواهد الذي .عو »ع روالخزانة ©»/١1ه١.‏ وزيد في 
الأصل « حين » بعد « لات» في المدر ٠‏ وبها يضطرب البيت عروضيا . 

6 البست للأعشى رهر في ديوانه » ٠‏ واتخبرة ه١١‏ ء والمقرب ١/ه١٠‏ ء واين يعين 
مرب ٠‏ واللاتث (هنأ) » والدرر 55/١‏ .ولات هنا : أي ليس هنا رقت ذكرها . 


-54ا-ه 


حم هن 
8 


لاس لل واسوس” #8 
6 لات هنا ذكرى جبيرة أو من / 
تجاه منهبا بطائف الاأهشقوال_ 

ود معنا في الببت بعنى اين . 

ولاتكون التاء فيهذه المواضع اثلاثة إلا مفتوحةة في الأصل » فإذا وقفتت” 
سكئثت” لاغير » وإنما ذلك للفرق بين الاسم والفءل والحرف © إذ هو أضعفه 
منها » لأنها إذا تعر*كت قوتت الحرف » وكانت بالفتح تخفيفا » وهي لتأنيث. 
الكلمة لا غير » لا على معافي "2 التأنيث المذ كورة قبل »ول « أرب » و«ثم » 
وولاتع أحكاث ستيئن” في أبواها إن نشاء الله . 

الموضع الثالثك من مواضع التاء أن تكون للخطاب خاصة' بجردة” من 
الامممة » وذلك في أنتة وأنت وأنتاوأتم وأنتن" المذكورة في باب الفصل من باب 
الحمزة المذكورة » وإنا تحك ما علها أنها الخطاب خاصة” لأنه قد ثبت" أصلها 
وهو د أنا » ضيراً لامتكلم مذكراً كان أو مؤنثاً » فاما صر'نا إلى الخطاب وقع 
الالتباس” بينه وبين المتكلم فجعلت التاء' لذيك 7" , وأمنًا المم' في : أنه وأتتم » 
والنون" في : أان* فزاتتان على التاء وستبيّنان في بإبها . 

ونتحّت '! هذه التاء في التذكير لأنه قبل المؤنث وثان | على المتكام فأعطي 
ثأني المركات وهي الفتحة* إذ هي بعد الضمة » وكيرت" في المؤنث لأنه الثاني 
عن المذكر **' والثالك عن المتكلم » فأعطي الكسرة الى هي في الدرحة الثالثة 
من الضمة وهي من الياء المنفة, في ارج لقكى 

)١(‏ في الأصل : « معنى » وهو سير. 

. الموضع الأول أن تكون للمضارعة والموضع الثاني أن تكون للتأنيث‎ )١( 

() هذا مذهب الخبور » وعند الفراء أن المجموع هو الضمير ٠‏ وعند ابن كيسان 
أن التاء هي الاسم » انظر الى ٠١‏ 

(:) قوله : « وفتحت » غير واضح في الأصل وكذلك هايليه , 

(0) قي الأصل : « الزن » وهر سبو . 

(5) صورة الدرجات في ذمن المؤاف كا يلي : 

١‏ - اللمتكلم وحركته الضمة . * التذ كير وحركته الفئحة  ,.‏ م# ‏ التأنث 
وحركته الكديرة . ١‏ 


سد لو 


وددًا كانت التثنية وابمنع أ كثر من الواحد المذ كر أو اللؤنث أعطيثتها [ ؤوائد ] 
الثقلها وثقليا 297 لنوع تن المادلة » وقراق ين النثية والمتع بال 57 والألن © » 
والمم وآلواو (4), اله" للتحظيم والتكثير » والأفء للتثنية ء والواو” لاجمم » 
والنون” تمع المؤنث . 


الموضع الرابع : أن تكون زائدة ” في ضلغة الافظة [ إمًا ] في أوها دلاه” 
على أن الفضل للاثتن غازادء نحر : تفاعل كتضارب وتقاتل » أو للاستتمال كتعارج 
وتغاهمى » وفي د تفعل ؛ للانتعهال أيفاً نحو : تعائّم وتحمل وتلقكّى : ولا نانئة 
ف ذافتعل » للظلب كا كتسب : وإمًا ثالثة فنه في « استفعل » كذلك” » [ تجو ] : 
استخرج واستدل" واستكير » وذك تأفي فيه ه افتعل » و و استفعل ‏ لغير ذلك اع 
١‏ كتفيتا يشبي». منها . فافهم وا المرفق . 

اس 

القسم الثاني التي هي بدل” من أصل ها في الكلام موضعان : 

الموضع الأول : أن تكون بدلا من واو القسم '"' للقسم ثحر قرولك :: 
الخ تحن" , والأصل” : واثر لأخرجن » قال الله عز وجل" : د وتان ا 
أمناي؟ :4 ع ووه تاه لال مثا كت تكترون (1) » وام تافر تفئتا” تذ كرث 
57 . ز-ء لف ” . وقال الشاعر 117) : 


اوه" 30 1 مهل كني 2 لاس 2# 
تالله يَبُقَى عل الأنام ذو حير سُشْمَخِر" به الظيان والآس 


. أي : لتقل التثنية والجم » وثقل الزوائد‎ )١( 

)١(‏ في الأصل تكرار لفظ « للم 6. (*) آي في الثثنية فتقول : أنا, 

(؛:) أي : في الجسم فتقول اتير » وإن شنت قلت : : أن » .وثبوت ألواو هر 
الأصل » انظر أبن يميش س#هه 

60 في الأصل : « لذلك + وكذلك أي لاطلب . 

(5) أنظر 5 معاني الزيادات : : الممتع ١6٠‏ ( 0( انظر : الممتع عنم 

)2 الأنياء بده (9) انحل كه )٠١(‏ بوسفت هم )١١(‏ تقدمبرمٌ ١4+‏ 


فلن 


20 
. 


وإجّا حكمتا على هذه التاء أن تكون بدلاً من الواو دون الباء التي هي 
فيه أصل” من حروف القسم_"' [ و] دون أن تكون أملا بتفسها ثلائة أوجه : 
أحدها : أنا رأياها لا تدخل إلا في اسم الله خاصة دون غيره من الأسماء 
المعظمة » إلا ما حكى الأخفش من دخولها على درب الكعة « في قوم : 
الزاب" الكعية » وذلك اذ » وَلنَا رأينا الواو تدخل على اسم الله : وغيره من 
الظواهر رأينا اللا تدخل على كل مقسم به .من الظواهر والمضمرات يما تقدثم في 
بها عامنا أن: للتاء مرتبة” ثالثة* ضعفت” بها عن أن“' تكون مثلنها > فعامنا 
أنها ةثة” عن الاء ثانية” عن الواو في الاستعال فأجريت 'حرى الباء في الخفض » 
وأحرت الواو” يحراها في “ذلك » والواو” ثانة* عن الباء » لأنها من الشفتين. 
مثلثها » والتا؛ ثانة” عن الواو لأنها بدل” منها في بعض المراضع نحو : أو لم "359 
1م وأتلج ." »4 واتعد واتزن في اواتعد واو'نزن على / الوحجوب » وهذا 
هو الوجه الثاني . 
الثالك : أن ا'راو مفتوحة والتاء مفتوحة والاء مككورة » فهبي أقرب إلى 
الواو مذا الثثّه ما إلى الباء » فحكيئنا أنما ثائية عنها ومبدّلة منها » والتاء في. 
باب القمم تلزم الخقض آما لزمته الباء والواو . 
الموضع الثاني : أن تكون بدلاً من همزة الوصل الداخة على « الآرل ©. 
نحو قولهم فيا حكى أبر زيد حيك تلان *؛ » يريد الآن » وقول الشاعر *" : 
)١(‏ في الأمل : « المد » وهو سبر. (؟) في الأصل : « أباج » رهو تحريف . 
() كلمتان مخرومتان لم أتبينها . 
(4) انظر سر الصناعة ١إههء‏ 
(ه) البيت ميل وهر في ديرانه و؟؟ رصدره . 
نولي قبل يَوْمَ تابي مان 
وهر في الخزانة ؟/و؛١‏ مترياً إلى عمرو بن أخر البامق ٠‏ والبيكت قى سر الصئاعة. 
المدلاء والإنسان ٠٠١‏ » وامزهر ١/070؟‏ . والنوال ‏ المطاء , 1 


ب الل( هس 


لف 5 .020206066666660 وكطلينا ]ا) زعمت تلاط 

بريد : الآن » وقال بعض التحوبين : إنها زيدت' في « حين » أولاً لآتذ 
آوان ؟ ١‏ الآن » وأنشدوا"© : 
8 العاطفوتة دين ما من .عاطفر 

وَالسْسْبِعُوَت يدا إذا “ما أَنْعَموا 

وكذلك قالوا في قوله تعالى : « ولاتحين مناصٍ » ") وشبه في الأسات 
المتقثمة الذكر في الباب . 

والصحيح عندي أنة التاء زائدة على « لا » وعلى ه العاطفرن » لما ذكر في 
أول هذا الباب وفي أثنائه » ولأنه لم ترجد « محين © في غير هذين الموضعين » 
ووجدتة « لات » مم غير اللين 9م وإجزاء هاه الوقف 'بحرى هاء التأننث » 
“كما ذكر داخل الباب » فاعامه"!' . 


باب القاء 
اعلم أن الثاء تحىء مفردة” في كلام الحرب » وإِعًا جاءت مركثة” مع المم 
اأخغددة خاصة : 1 م اند 4 ولما في الكلام موضعان : 
الموضع الأول : أن تكون حرف عطف مقرداً على" مفرد وجملة على جبلة » 
فإذا عطفت مفرداً على مقرد من الأسماء والأفعال شرءكت* بين الأول والثاني في 
الافظ الذي دو الاسمة أو الفعلية » والرفع أو النصب أو المفض أو الجزم » 





' ” (؟)سورة ص‎ ٠١# تقدم يرقم‎ )١( 

رع في الأصل : « للحين » رهو تحريف . 

(4) قال صاحب المتى الدائي وو : «وأقسام التاء ثلاثة : آء القسم وتاء التأنيث وظاء 
لطا ء وما سوى هذه الأقام قليى من حروف المعاني ». 

69 انظر في « ثم » شرح الفصل ه/عو » الجنى ١١+‏ »النني 4 ؟١‏ 


ثلا( - 


الم 


وللعنى' الذي هو إثات الفيل لما أو نفيه عنها » مو قولك : قام زيد ثم 
مرو » ورأيت ذيياً ثم عمرأ » ومررت بزيد ثم مرو 4 وذيدٍ يقوم ثم يقعد > 
وأن يقوم ثم يقعد » ولم بقم ثم بقعد . 

وامشرك” بين الفلتين تكون تثريككها في الخبر أو العطف أو فيه" من* 
غير مبراعاة لإبممة على فعلة أو بالكس ء فتقول : غْ ثم اقعد » وما قام زيد 
ثم جمرو » ويجوز : قام زيدِ ثم مرو منطلق » وقام مرو ثم ضرب زيدآاء كل* 
ذلك جازة » وكذلك يجوز اجتاع النفي والإثبات' فا كقوله عز وجل : « إن 
الذبنة نوا الؤمنينة والمؤمنات ثم* لم يتوبرا» " . 

واجتلفٍ الكوفيون والبصريرن من النحويين : هل تجطي رتبة أولا تعطي >. 

فذهب الكوفون إلي عدم االرتب » واحتجوا بقرل الشاعر 2 : | 
4- إن من مادم ساد أبوه ثم كذ مَادَ قَبْلَ ذلك جك 

والصحبح مذهب البصريين يدليل استقراء كلام العرب أنا لا تكون إلا مرثة” ». 
وما احتج” به الكوفبون لا حجئة فيه لوجبين : 

أحدهما : أنه قد يجتمل أث يسود الوالدان بسيادة الولد > والجنهُ بسسادة 
الوالد ؛ وهذا موجود حا » فلا ياز' أن تكنون سيادة أحدمم قبل الآخر . 





. قرله : «دالمعني » امم معطرف عل « اللفظ »ع‎ )١( 

(؟)في الأصل : «دبنها» وهو تحريف٠‏ (م) البروج ٠١‏ 

(:) الببت لأبي نراس. وهو في ديوانه +وع » ورراية الايوان : 

0 * سرس يه لا اس عو ا م2” يه واس سام ا اظّه 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه قبله ثم قبل ذلك جده 
والبيت في الأصل أصابه زيادة وتحريف فقد روي هكذا: 

2 5 > هس > #2 لاس 1 ,8 لع اس اهس بس كم ث. 
3 إن من ساد م ساد أبوه 3 ساد بعل ذلك حده 
وهو في النني ٠١١‏ » ولأشموني 41 ء وافشمع عومد ء والكرانة 6 داع 


- 194 مه 


والثاني : أن تكون سيادةة اللد” قبل الوالد''' » والوالد قبل الرلد » ولا يعلي” 
المتكلم' بالإخبار السيادة » فيخير” على نحو ما علم لا على الأصل » وما اءتمل 
لا 'تححنّة” فيه . 
بعذها المتدا واخير 6 وإما ايتداء كلام 6 فالأول نحو أن تقول 5 3 أقول” لك 
أضر ب' زيداً ثم أنت تترك” الضرب » » ومنه قوله تعالى : ه قل" ا” 6 منها 
ومن كل” كرب م نم تكششر كرون لين ” وإما ايتداء كلام 7 0 كقولك : 
هذا زيد قد خرج ثم إنك تجلسٌ » قال الله عز وجل : « فتبارك الل أحسن” 
اللالقين!؛» » 2 ثم قال : ١‏ ثم ل بعد ذلك لمتون » ثم !نيم يوم القيامة 
تعثون »'*2 » وقد برجع هذا إلى عطف امل , إذا كان اجملتان في كلام واحد » 
وذلك يحسب إرادة المتكلم » والأظبر في الل الانفصال 20 في المراد إلا حيث 
بدل* الدليل على أن مقصود الكلام واحد » قاعم ذلك والله الموقق ينه . 


باب اليم 


اعلم أن الج م تجرء في كام العرب مغردة» وإنا سامت مركبة امع لامها 
لاغير 1 تجلل* » ومع الاء والراء ل بعهوم . 





14 في الأمل : « الود » رهر تحريف. (0) الأتعام‎ )١( 
. » ثقل صاحب الجنى هذه الفككرة عن الولف م با 4 رورد قي فقله د وابتداء الكلام‎ 6 


)0 المؤمئون ١4‏ (ده) الزمنون لل ا 
(+) عيارة الأصل : « رالأظبر في اتفصال الجيل الانقصال » والتصويب من تقل 


صاحب المتى عن الولف #لا١‏ 


ده# ١‏ سه 


ذد 


ياب جلل” زفق 


اعلم أن؟ تجثل [ لس ]") هم في كلام العرب إلا معنى الجواب خاصة » 
يقول القائل :هل قام زيد فقول في المواب : يلل » ومعتاها نعم'؟" ؛ حكى 
ذلك الزجاج في كتاب الشجرة فعلى هذا لاتعمل سْكا » إنما هي نائية مناب امل 
الواقعة حواباً » وهي بعث في كلامم قلية الاستحمال . 


ياب جر 0 

اعلم أن” جر » جعابا أبو مومى المزولىي من المتأخرين حرفا » وجعلها في 
باب الهروف الواقعة حواباً في كراسة وجعلها بع نعم”؟ » وذكر غيره أنه 
بع «حقاء مع غير تتعراض الامميتها ولا حرفيتها » وليست عدي جوابا » 
ونا هي اسم” “بعت وحقا) 2 حمضسّنة” معنى القسم » إذ هي عوص منه وفيما 
معتى الت وكيد » فتقول : “ج” 0 لأفعَن | ما تقول ٠حقا‏ لأفعلن” فبي > ه ع و'ض” » 
في قرم : وعورض” لأضر يتك » وهي '') من أسماء الدهر تزلت مئزلة المقسم به 
قَبُنيت' على حركة لالتقاء الساكتين : الراء والياء » وكانت الطركة كسرة على 
أصل القاء الاكتين . ش 


والدليله على أسها اسك شيئان :. 


١٠م6 انظر في جلل : الجنى 6لاح ا ء المفني‎ )١( 

(؟) مقطت « ليى » من٠الأصل‏ » وثبتت في نقل صاحب الجنى عن المؤلف ١١6‏ 
() كرر التاسخ كتاية السطر كلهء وانظر : المغني م١١‏ 

(:) انظر في« جير » : الجنى 74ار ا + القني ه؟١‏ ء اليمم ؟/؟؟ 

(ه) وهو مذوب ابن مالك » انظر دليله في : الجنى ؟؟١‏ 1 


(1) أي : جير. 


نآ - 


أحدهما : أن" معئاها « حقاأ» » وما آحل من الألفاظ الأشتكلة في الحرفة 
والاسية “عل الاسم كم عليه بالاسمية » إلا" إن" قام دلل” على حرفت 
كوف التشبيه التي معتاها دمل » [ نحو] قول الشاعر )٠١‏ : 


اه 
عر ع سام 


ون صم 
٠.‏ يي 0 8 ا 0 سس مراع 
؟؟' ‏ لم يفعلوأ فعلآل حنظلة < إنهم جير _بئّس ماائتمروا 
والثاني : أثها فد دُو”نت” في الشعر مراعاة” لأصلبا من الامممة » قال الشاعر 9 : 


م 2ه 


ف 5 وَقائلة : أسيت فقلت : اجمر 


56 
اس 2 . 


أسي إثنىي من ذاك إنه 
فهذا التنوين' وإن' كان تنويئة ضرورة لا يكون” إلا في الأسماء التي أصلها 

التمكن” كتنو بن اانادى الملم في قول الشاعر 9 :2 ْ 

يي 0٠0.60.06.00‏ لعَرِيًا لقَدْ وقنك الأواقي 





١+ رهو ف ديرانه‎ ٠ البيت لامرىء القبن‎ )١( 
١٠١١ تقدم يرم‎ )١؟(‎ 
إلى هبلبل ين ربيعة وصدره:‎ ١49/١ تسب في الدرر‎ )+( 
شريت صدرها إلى وقالت'‎ 
٠ 44 الأثموني‎ ٠ ) راان ( رقى‎ ٠ + وهو في النصف :/4١؟ » وأمالي الشجري‎ 
. واللازانة 56/9١ا. والأراقي :اج واقئة كل ما رقيت به شيئا‎ 
: (4غ) البيت للأحوص » وهر في ديواته 9و١ » والكتاب ؟/؟.؟ وعجزه‎ 


7 ج3502 


ا -_ سايه 1 1 م - 

ولس عليّك يامطر السلام 
وهو ف ثعاب غلا »> وأمالي الزحجاجي م » وأمالي الشحري 4/١‏ 1 والأزهية 
520-35 7 والإئصاف أوزم 0 والشذرر ١١+‏ » والتصبربح ١‏ 0 رابن عقيل كل : 


.و شراهد المغني _؟ : رالعيني ٠/١‏ 3 والخزاتة لح 


يللاب ع-5١‏ 


وكتنوين ها لا بنصرف منبهاء حو قول الثشاعر "3 : 
14 قواطنا مكة من ورق الحمى 
ولا يكرن تنئوين الفرورة في فعل ولاحرفد ولافي متوغلر في البناء كالضمير » 
إلا" في القرافي للترنم » وليس من باب الضرورة » فصح" يبذا أن* « "جر » اسم 
متمكن” في الأصل » إلا* أنه قل” استعماله إلا” في القسم كم ذكر »فلا مدخل له في. 
المروف » وإنّا ذ كرته لاستشكاله ولعدم تبسن التحوبين لهء فاعرفه » والله الموقق . 


باب الحاء 


أعلم أن أطاء 0 نحىء ف كلام العرب مفردة” 6 وإمًا أتت* مراكبة” ل 
الألن والشين والألف : حامًا »ومع التاء مشدادة والألف : حلى ا 


اعلم أرن حاثى تككون فعلا » ومضارعبا « أحائي » » ولست غرخشنا ). 
وتكون حرفا خانظ] ”ا » والغالب عليها اطرفية » ولذلك جعلها سدويه تخفض. 
أبداً » وجعلها بعص المتقدمين فعلا قباس على قول العرب : 





)00( الببت للعجاج ٠‏ وهو ف ديرانه عه وروايته : 2 أوالفا 7« وقمله : 


ا مم هم ّ 9 ظه2 
والقاطنات البيت غير الرئم 
رهو ف الكتاي لل 0 والخصائص عإو؟١؟‏ 8 وأماني القالي 0 


٠‏ والاسان (حم) » وآين عقيل «/هم 0 والأشعرني عقع 
(؟) انطر في حاشى : الكتا 


زوف » والإتصاقف 


ب ١/؟؛‏ 4 أبن بعيش ا؟اإكحعللة 6 الجنى حفن » الغني ١55‏ 
08 نب ماحب الإنصاف كونها فعلا اضيا إلى الكرفيين » وكونها حرفا جار؟ إلى 
البصريين ء انظر الإنداف ١إملاء‏ 


 ١الم--‎ 


د اللهم اغفر لي ولكل تمن“ ممع ء حاشى الشيطان وأبا الاصبغ 23 ولا 
يْعئل” على ذلك لقلته » وما بعل" على فعليتها إذا [ كان ] مضارعها « أحاثي » 
بمعنى أستئني وأقرل : حاش لله . 

فإذا كانت شاففة كانت حرفا على كل حال وهو المتعمل فيها كثيراً » 
ومعناها الاستثئاء ك و إلا2» » وهي وما بعدها في موضع معمول كائر حروفر 
الجر كا تقدتم في الباء » فإذا كان الفعل لا يتعدئى صار 'بتعددى با / فتقول : 
قام القوم حاثى زيد » فتعدتى «قام» إلى « زيد» بواسطة «حاثى » » كا يتعدى 
بواسطة الباء إلى « زيد» »2 إذا قت : «ثملت بزيد» . 

وفيها لغتان : إثبات الألف قبل الشين وحذقها » وإثبائها ''' الكثير ومن 
تحنافها قول” الشاعر " : 
6 تحتّى رَغط النّى فإن مِنيُمْ بجور؟ لاتكَدّرها الذلاه 

وقد محوز” حذف” ألفها الآخرة اختصاراً كقوله تعالى : « حاش نش ما هذا 
شرا لكاو و حاش ثُ ما عاثنا عله من سوء» ** ع وذلك ١‏ لكثرة الاستعبال » 
ويظبر من مذهب الزجاج أنتّها اس” مضاف” تارة إلى ما بعده وتارة تظير اللام” 


قبل اماف إلنه 5 قال : حاثى ان 9" م وحاش ف > كا يقال : معاذ الله. 


ومعاذ لله . وثي عن الفراء أنه فعل” لا فاعل” له 87 » وتحكي عن بعض الكوفيين. 
أنتها فعل ف الأصل والحكى أنها كى 0 تم 4 ف قول الشاعر قا 





)00( انظر : ابن بعيش 5 » وقمه : «اين الْأَصِيِم »© , 

» في الأصل : « فائياتها‎ )١( 

(*") م أعتد إلى قائل 2 وهو في القرب ١7+/9‏ , والسان (حشا). . 

)) يرسف وام )( يرسف ١ه‏ )3( ف الأصل : « ولذلك » وهو تحريقه ه 
() في الأصل : « حاش لله» وهو تحريف . 

)8 انظر شرح الكافمة 22/١‏ 08 والبمع 1" 

(ه) لم أحتد إلى قائنه وهو في القرب 38/١‏ وعجره: 


وآام. لياليبا .قصار 


وال 


4لله 


ققد دلت ذاك _بتثم_ بالر 

هذا قول” بعضهم » ولصحيح أن” م حاش » في الآبتين فعل” حداف" آخره 

الاستعمال » وفاعله مشمر بعوة” على يوسف عليه اللام » ومفعولله حدذوف” 
اختماراً كأنه قال : حاشى يرسف الفجة” لأحل الله ؛ وهذه التي تى مضارعها و “محاشي 


ومعناها الحانة »وما قسيره به بعضهم من التفسير وخرجوا به عن الأصول يعيد” . 


باب نحتى ”1 

أعلم أ وحتى » معناها الغاية في جع اكلام , إلا" أنها تكون قأرة حر ف 
حاراً الأمماء 3 وتارة باتعدب” بعدها الفعل” المضارع” 4 وتارة عاطفة تشر”لك سن 
الأول والثاني في اللفظ والمعنى > م ثم » المتقدمة الذكر » وتارة تقع يعدها 
امل الامبمة والفعلية فلا تعمل فيها فترجع إلى بإب العطف وإلى باب -حروف 
الاتداء» و إذا كميقت" هده المواضع واعتثيرت” جعت" وحنى « فها 1 ثلائة 
أقاء : قسه” تكون” حرف ابتداء » وقسم * تكون” حرف عطف. وقسم تكون 
حرف" > ر» ولكل" قسم من هذه الأقام <>ك” لاا بد من اساية 8 

ام ال الأول اتي هي احرف ' ابتداء ا ابل الاسىية” والفعلية ' من غير 
قال اذ تعال . : ٠‏ زازرلا حتى 0 الرسول 19 على قراءة من رفع ه يقوله 
الرسول » » وقال الثاعر 7* 


)١(‏ انظر في « حى » الكتاب ١لعمع‏ »> المقتضب “إمع ٠»‏ الأزهدية «ععا اه أمالي 
البيل ؟: ع أنلقرب ١/د5١ا‏ و اللددكء أبن بعيش هله١‏ ورامل/كغة » أسرار ألعر بمة 
٠١‏ ء الطجتى ذلع »> المفني ١١‏ 

(؟) اليقرة ؛:١؟‏ وال إرفم قراءة ناقع ؛ انظر النثر ؟إو١رع؟‏ »: القرطبي اعم 

6 البيت للفرزدق ٠‏ وهو في ديرائه لاا ٠»‏ والكتاب 6١/كئم؛ ٠‏ واين يعيش 
هذا .6 والمعني اا ء ولواهده 201١‏ والخرانة ١/4‏ 


مداوخ | سد 


9 2 5 اه الى ل ص وى 5 الداع 
1 فيا عجبا حتى كليب تسبي كان أباها نشل | 


وقال آخر 00 :/ 


37 اا لم 000... حت كلنا غير لاسر 
وقال آخر ©) 
سا ا وم 2*ه 
احفيت ع 0 وق الجياد ما يقدن بارسان. 
القسم الثاني التي هي حرف عطف هي التي تُشسر"ك بين المفرميْن واتملتين في 


اكلام » كقولك : قام القوم حثى قام” زيرك » وبين الاممين فى اللفظ والمحنى » 
في اللفظ من الرقع والنصبر والخفض » وفي المعنى من النفي والإثات » و شترط 
فها في العطن قرطان : أحدههما : أن يكون الثاني جِرْءاً من الأول أو مناسياً 


له كقولك : قام القوم حتى زيد”» أو أكثت السمكة حتى رأستبا » وأسرع القوم 


حتى حميرثم » [ والشرط ] الثاني أن يكون [ الثاني ] عظيماً إن كان الأول. 


حتيراً » أو حقيراً إن كان الأول عظعاً » أو قوياً إن كان الأول ذعفاً » أو ضعيفاً 
إن كان الأول قوياً » لآنة معناها الغاية نحو قولك : مات د الناس حتى الأثبياء » 
ونمض الحاج* حتى المشاة”» و كل" الناس حتى الركائب” 7 وضعئّف الناس حتى السلطان6. 
وما بعدها في هذا القسم داخل” فيا قماما »> قال” الغاعر؛ 215 





0 ألبيت لحم رهر فق ديوأنه 5 »2 رتماأمه: 


ع و5* الت 3ه 


ل حم ساس # ايع اس - 
إذا شق برد شق باليردٍ برقع دواليك حتى كلنا غير لابس_ 


وهو في الخصائص عإهع ؛ والكتاب ل(/موسء وثعلب ١+٠‏ * رأمالي الزجاجي 0 
وان يعيش ١١5/١‏ » رالان ( درل) + بالأشمرني +١ج‏ » والعيني ٠ 4.١"‏ والحسع 
تإقذا » والزهر ؟/ه4١ ٠‏ والخزانة 14/١‏ . وتد كان العرب بزعمرن أن المتحابين إذا: 
شق كل واحد منها ثوب صاحيه دامت مودته) . 

)0( تقدم برقم 46 )ع( ال ركوب من الدراب هي انخصصة لالرحرب . 

:0( الببت لمروان بن سعيد كا في الكتتاب ذن ( نية* الكتاب ابن هر وان والتصويبه 
من الرضة ؟/44؟ ' وهو في ابن يعيش دلؤدء رأسرار العريبة 59عء والممني ؟؟١‏ 
والآشمرني 4 ع والعيني :لع والحسمع ع/5 ١+‏ + وشراهد النني ٠7١‏ 


1مس 


ألقى الصحيقة كي يفف عط 
وَالزَادَ احتى تله ألقاهما 

على رواب من تصب «١‏ الئلعل ». 

القدم الثالث التي تكون خافضة” » تقيم” فيه قسمين : قم تدخطل على 
الأعانر © وقسي” تدغل على المصادر . 

فالتي تدخل على الأعبان تدشل علها على معنى « إلى » فبي لأتهاء الغايقر 
منذها » تخالقها في أن ما بعدتها لا يكون* إلا" داخلا فيا قبلها اتفاقً » إن' كان 
الفعل” متوجباً عليه نحو : قام” القوم” حتى زيد » وأكثت* السمكة حتى رأسبا » 
فإن" لم يتوج" الفعل” عليه قلا يدخل فيه » نحو مرا'ت” حتى الليل. . 

والتي تدخل على المصادر لايدخل ما بعدها فيا قبلها نحو : _سر'ت”حتى غروب 
الثمنر م( وقوأله تعالى :+ 3 سلام” هي ممى مطلع الفجر 2 3 وفىي هذا القسم 
يجوز أن' تدخل على الفعل المضارع قتتنصبه . 

واختايف في نصبه بم *'' هو 7" ؟ فقيل : بها بنفسها » وقيل : بإضمار 
«أن' » ء» من" قال إنها تنصبه بنفسها » فلاه لم ار ٠‏ أن* » في موضعر من 
المواضع بعدها تتصب” الفمل فجعل الس ا » وإنعًا رآها تلى الفعل” وينتصب” 
بعدها فجعل المج ف النصب لها )2 وهن* كال : إنهما تنصب * باضمار 0 أن* 2 راعى 
سْئين : أحهما أن م أن* » والفعل في موضع المصدر فإذا قلت : سار 07؛) 
القوم حتى يدخلوا المدينة » فالمعنى : حتى دخول !* المدينة آفردّها إلى القسم 





)1( سورة القدر ه 6 قِ الأصل : « ياج رهو تحريف ٠.‏ 

(*) ذهب الحرفيرن إلى أن « حت » تكون حرق" تصب ينصب الفعل من غير تقدير 
< أن" » © وذهب اليصرنون إلى أن الفمل> منصرب يتقدير « أن" » ؛ انظر الإنصاف لانوه 

(؛) في الأصل : « صار » وهر تحريف . 

(0) في الأصل : « دخاورا » رهر تحريف . 


امس 


إلداخة على المصادر الخافضة » والثاني : أنَّهم وجدوا « حتى » خافضة* ولا محخفض” 
إلا" ما مختص” بالاسم | فلمًا دخلت على الذعل عاموا أنه لابد من تقدير «أن"» كم 
لتصيره إلى المصدر الحفوض الذي اختصّت به فنفضكه* » ولا تضطرب” فتكون 
مختصة” غير مختصة وهذا تناقض” > وهذا بو صحيح لا ملاقع فيه . 

واعلم أن" « حتى » إذا دخلت' على الفعل المفارع لايازم النصب” فيه بل يجوز 
أن ينتعب ترةة يإضار « أن" » ويجوز أن بقى مرتفعاً » والمواضم” ارنع 
والنصب جلف يسيب اشتلاف أح_والحها « قلا بد من ضبطر لما وحصر )6 حنى 
"يعدم ما يازم فيه التصب” وما يازم فيه الرفم 4 وما يجوزان فيه على النواء » 
.والأولى بأحدههما » إن ثاء الله فتقول 39 : 

لاخاو « حتى » وما بعدها من الفعل من أن يقعا خيراً لذي خير » أو لابقعا . 

فإن' وقعا نصبّت الفعل- لاغير لأن وا حتى © قنه بمعلى « إلى أن © أو 
.و كي » نحو قوللك : « كان سيري حتى أدخل المدينة » لأن المعنى : إلى أن 
أدخل المدينة » أو يي أدخل المدينة *'' وإن لم يقعا .برا فلا مخار أن يكون 
مها قبل حتى سباً لما بعدها أو لا يكون 2 فإن كان فلا مخلو أن توجبه أو تنفيه 
خإن آوجتته فلا مخلو أن تكثثره أو تقلله أو لا تكثر” ولا تقلل . 

ذإن كر *ته* كان الرفع' في الفعل الذي بعدها أقوى من النصب نحو: كثر 
.ما سرت” حتى أدخل المدنة . 

وإن" “قللتئه كان التصب” أقوى من الرفع نحو : “قلا _سر'ت” حتى أدخل 
اللدينة”ة م وإن' لم تتئل؛ وم تكثر' » فلا يخاو أن تريد بالفعل بعدّها الماضي” أو 
الخال" أو لا تريد” . 
سم 

20( اءتمد المؤلف في تقصيله التالي على المقرب ١/4+؟‏ ومايعد. 

(؟) ضايط النصب عند ابن هشام أن يكرن الفمل م-تقبلا بالنظر إلى زمن العللم ٠‏ 
انظر المنني 4م١٠١‏ 


- 


الى 


قإذا أرد'ت فالرفع نحو : إسر'ت حتى أدخل” المدبنة »2 بعنى دخاتنيا أو 
أدخلبا الآن » ومن” كلامبم؟ ١:‏ مراص حتى لاب دونه “اع أي : حتى هو 
الآن لا يركجى . 

وإن لم ارد واحداً منها نصئت "' » وكانت بعنى « إلى أن" « أو» 
وي » نحو : هد مر'ت حتى أدخلا غدآ » » يعنى إلى أن أدخل أو يي . 

فان؛ لفت" الببة قبلها فلا تخاو أن تقد”- أن" النفي” دل بعد *) [ دخول !!24 
وحتى أو لاثقفثر » فإن' تقدّر'ت” فالأمر” على ماكان عليه قبل **' من 
[جواز ] '" النمب على معنى « إلى أن» او « في » والرقع على أن تريد الخال 
او الماضي كأ تقدام . 

وإن' قئراتة أنة و حتى » دلت في الكلام بعد [ دول" ] النفي م 
تحر فيا بعدها إلا" النصت” على معتى « إلى أن »أو ه كي » [ نحو : ماسرت 
حتى أدخل المديئة 4 ] على التقدير الثاني '*؛ والرفع على التقدير الأول 26١‏ . 

وإن لم يكن' ماقبلا شباً لما بعدها لم يحز" في الفعل الراقع بعدها إلا أن. 
يكون منصوباً على معنى « إلى أن» » لأنه لا بيصم أن يتكون إلا مستقبلا نحو 
وإسرات' حتى يخطبة” الخطيب' » » المعنى : إلى أن مخطب . 


فهذا حضر” هذا الموضع ©» ويررجع الكلام” فيه / إلى أن" تع أنه كل” موضع 
5 [نه] سعنى ( إلى أن» أو دي» انتصب مايعدها وإن” : تصل_يم” 





 لايقتسالا أي : أردت‎ ):( » ١/١ انطر : الكتاب ١/همع » والمتتضب‎ )١( 
؟+9/١ (؟) في الأصل : « قبل » والتصويب من المقرب‎ 

(؛) مابين معقرفين من المقرب 5175/١‏ (ه) عبارة المقرب : « قبل النفي» . 

(1) زيادة في اقرب امإكدع 0 (؟) زيادة في المقرب ١لودم‏ 

(+) زيادة في القرب 5٠7١/١‏ (5) أي قدرت الامستقبال , 

. أي قدرت الماضي أو الال‎ )٠١( 


-1م18 -- 


فالرفع » وقد يكون” الرفع لازم في بعض المواضع » وقد يكون” النصب“لازماً 
ف بعضبا » وقد محوز الأمران على السراء » وقد يغلب” الرفم: ويغلب التصب 
على حسب التفصيل . 


واعلم أن" ٠‏ حتى » التي تكون خاففة لاتخفض إلا الظرامر ا ذكر» 
ولاتخفقض المضمر إلا فى الضرورة كقوله 7 : 1 


اس 


5١‏ قلا واللم لا يْلقَى أناس 2 فتى حداك يبن ألى بنزيد 
باب الخاء 


اعلم أن الخاء لاتكون في كلام العرب مفردة » وإنما تكون” مر كبة” مع 
الآلف واللام . 
يأب خلا 9 

وهى حرف استثناء تخفض_ مابعدها فه مااع نحو قولك : قام القوم خلا زيد 
هذا هو الكثير فنها » وحكمبها في ذلك حكم” د حاثى » المقدمة الذكر . 

وقد تكون” ناصة لما بعدها فيه » فتتكون إذ ذاك فعالا » وذلك فيه سائغ » 
مثل حاثى » ويكون إذ ذاك فا مضمر فاعل © يعل' من سياق الكلام » 
والمتصوب بعدها مفعول” بها » [ نحو ] إذا 4' قلت : قام القوم خلا زيداً 0 
واعه-1 في موضع الال » كأنك قلت : خالين من. زيد » وكذلك 'حكث” 
و حاشى ٠‏ في ذلك ., 





)١(‏ في الأصل : « لايلقى لنا من قتى » وهو خطأ من النابخ توم ألف « أناس » لاما ومينها 
د من » ؛ والبيت ل أهتد إلى قائلم وهو في المقرب 44/١‏ » دابن عقيل عم ٠‏ والأثمرني 58 

0( انظر في شلا : الكتاب ؟/مغ؟ * أن بميش ؟/باباء مه ع » الجنى ١7٠‏ ء المفني ١6‏ 

20( أي في الامكثناء . (ع) في الأصل : « فإذا» والقاء مقحمة . 

)6( الثال في الأصل : دقام القوم خلا بعضيم زيدا » وكلمة « بعض » مقحمة . 


- 148 - 


84 


فإذا أدخلت علبا «ما» فقلت : قام القوم ماخلا زيدآ 27 كان التصاب 
الكثير الشائع” » وتكون « ما» إذ ذاك مصدرية » كأنك قلت : خلواآً من 
زيد » والمصدر في موضع الخال يا تقدم » وأبو عمر ''"' الجرمي مخفض بها ء» 
ويجعل «هاء زائدة » دخشولبها كخروحبا » فإن' كان ذلك قباساً منه فهو فاسيه 
لأن «ماء لاتكون زائدة أول الكلام لأنا هد الاعتناء الذي قدمت ل 599 م 
وإن كان محكي ذلك عن العرب فهو من الشنوذ محيث لا يقاس عله . 


الدال غفل 
باب الذال 
اعلم أن الذال لم تجي"٠‏ مفردة في كلام العرب . وإنّما جاءّت” مر كبئة” مع الأألف . 


باب ذ| )0 
ولبا في المرفية موضع” واحد” » وهي مفعول للفعل. الموتجه علها » أو تحرور 
نحو قولك : ماذا صنحت 9 وماذا جثت ؟ وماذا خفت * واتقدير : أي ثىء 
صنعت” © وأي لىء حجنت » ومن أي سيء خفت" » قتعون وذاء هم دما 
كشيء وأحد يمعنى : أي* فيه . 
وإنما حكمنا على أن دذا» حرف لأنها قد توجد وماء الاستفهامية/ وحدها 
دونها » ومعناها الاستقهام » وتوحد معها أيضاً » وهي معها بذلك المضى »2 


فمكمنا أأنها روصق لبا . 


)١(‏ قال صاحب الجتى : ٠/ا١‏ «خلا » هنا فمل لأن ( ها ) المصدرية لاتوصل يحرف 
الجر وإما توصل بالفعل . 

(؛) في الأصل : « أبو عمرر » وهو تحريف. (») انظر الصفحة 4ن 

(؛) انظر في « ذا» الأزهية »١6‏ » اطنى 6ه » المغني ممم 


مما - 


ويكون حوايها في المنصوب متدوباً وفي الحفوض خخقوضاً , فإذا قل لك +: 
ساذا صتئعت 9 فالحواب : خيرا 6 أي صئعدت يرا » وادا قبل : بماذا 
جئت 9 فالجواب : بزادي أو راحلتي أو سُبه ذلك » وإذا قبل : ماذا خفت » 
فالحواب من كذا وكذا. 


وريا وقعّت”' وها » في موضع خير « كان » فتحكون في تتشم ركان » 
عليها خشارحة” عن أدرات الاستفيام في كونها ''' يقع ما بعدّها خيراً ها » وجميع 
أدوات الاستفبام لها صدر” الكلام فتتقدثم ''' على « كان ©» فتقول : إذ' ضريت 
زيداً فكان ماذا » أي : أيه شيء كان » فاتصال «٠‏ ذا » با أخرجها عن 
- أدوات الاستفبام » في ذلك قال الشاعر "" : 
66.6.6. 0-0606 ومات عشقا فكات مادا 

وأءمًا قول الله تعالى : « وسألوتك ماذا ينفقون” قل العفو» 4 فمَن' قرأه 
باللصب فهو هن باينا » و «١‏ ذا » مع «ها » حرف »© وهي في موضع مفعول 
د يتفقون » فتَوسِله علها الفعل” » ولذلك كان الجواب” بالنصب لأنة التقدير 
يتفقون العفو » وح؟” المواب أن يكون على وثق الؤال . ومن" قرأ بالرقع 
في « العفو » فبو على التقدير « هو ع وتككون (ما) إذ ذاك في موضع مبتدأ » 
وذا هنا اسم” بعتى الذي » وبعد ( ينفقون ) ضير” مفعول, حذوف تقديره : 





(0) أي : في كرن أدرات الامتفبام . (5)في الأصل « فيتقدم » وهو تصحيف . 
(+) البيت لفضل الشاعرة كا في الأغاني 0١/1‏ ؛ رصدره : 
فعاتئوه فزاد عشقاً 
رهو قي أمالي القالي ؤالف 
0( القرة هن؟ وقراءة الجبرر بالتنصبر رقرأ أو مرو بالرفم ٠.‏ انظلر القرطاي 456 
والتنشر »/5و١؟‏ 


بام[ - 


تفقوئه 27 © ولس هذا من باينا » لأرتة «١‏ ذاء فيه ام وعلمه قوله ''': 


76 ألا تسالان. المراه ماذا تخاو أنحب فيْقْطى أم ضلال وباطل. 
باب الراء 


اعم أنة الراء لم تحى'ء مفردة” في كلام العرب إلا في صيغة اللكلمة شاذا' 
لمالغة » قالوا : شط سط الشعر وسطر ' » ولا يقاس” على ذلك . 1 
وإئما حاءت مركة مع الناء مشددة . 


باب | رب لا 


وهي حرف رف دكرن لقليل الشيء في تقسيه ونكون لتقامل النظير لكااع 
فالتي تقل الشيء في نفسه [ نحو ] قول الشاعر '" 


. في الأصل : « ينفقرن » وهر تحريف‎ )١( 

(؟) البيت ل« لييد » وهر في ديرانه ؤوم ء والكتاب ؟/لااع » والقراء ١//ة*4‏ » 
وثعاب ؟+5ع ء وكتاب اللامات .م ء» والأزص-ة دوم ٠:‏ وأمالي ابن الشحري بلقتت 
والتخصص ٠١١/١8‏ » ران يعيش +/5 ١‏ ءراللان( حول ) ء والأشمرني +7 ء٠‏ والميني 
مءعغ . والتحب هذا : التذر. 

(+) سيط الشمر : طال واسترسل , 

(١‏ انظر في رب : مأة ري لان اللسيد » الأزهسة مد ء أمالي الشجري 
«إ.ءس ء أسرار العرببة ٠١+‏ ء المقرب كه ء ان يميش م/؟ , الجتى دارا ء 
'الغني م6١‏ ء امم ؟زه؟ 

(0) يرى البصريون أنها حرف » وبرى الكوفبون أنها امم : اتظر : الإنصاف 0م 

(1) اختلف التحويون في معناها بين اتقايل والتكثير » ومذعب الولف هر مذهب 
الخبور » انظر مألة رب 4 قاع اطئى برباو 

(١ )‏ أناب في الككتاب 5/5 إلى رجل عن أزد السراة . رهو في الخصائص «إج ممه 
والمقرب ١5/١‏ ع راين بش 1/6 ا »2 والغني مبدء والأثموني 4ع ء رشواهد المدنى. 
دوع ٠‏ والخرانة بإلدمء ١‏ 


88م مهس 


لي 


- - ماه َه م 3 
4 _ألا رب مولود ولس اله أب 
مال 40 12 - 26 2 
ودي ولد ل لده أوامئر 
ل 2 2" . 509 اهم 00 
وذي شَامَةٍ سوداه في حر وجيه2- مجللة لا تنقضي ا لاوامج 
قال مولود الذي لبس له أب* عسى عليه اللام » وذو الولد الذي : اياده 
أبو أن هو آدم' عليه السلام » ودُو الشامة السوداء في حر” وجبه هو اللدر » 
.ومشامة الأرنب في وسطه » وتسمتّى “| الكثلفة” والكتلتف » ولذلك قال المعري": 
اا الى 86 هماه . م ع مس 
:"5 وما حكلفة البدر المثير قديمة 
م.م 2 . مه 0 
فبذه الثلاثة” لبس لها نظير في الوجود . 
وأمنًا التي لتقليل النظير فبي اتكثيرة الاستعمال » ومنها قول الشاعر "" : 


- :4م اه >س د وات مومه 

٠ 1 .|‏ ىم 

7 9 فإن أمس مكروما قارب قمعل 
كسنيم 


.. هام د 
مدعمد م أ عملتبا بكر اثر 


والمعنى أنة كثيرأ من هذه القبنات كان 3 6 وقل" مثلها لغيري . فاط لاق” 
التحويين على « رب" » أنها تقليل إِنتّما نعدون النظير الذي هو الغالب فيا . 
ثم اعلم أن لها أحكما تختص بها 4 : 
منها : أنْنَّا إذا دخلت على ظاهر فلا يكون بعدها إلا" نكرة أبدأ , نحو: 
و ترب" رجل. لقبت » لأن التقلل والتحكثير لايكرنان إلاة في التحكرات » 


6 في الأصل : « ويسمى © رهو تصحيف. 

0( البيت في شروح مقط الزند ع/1559ة وفيه « اللدم » عوضاً من « اللطي » . 

ع البيت لامرىء القيس وهر قِ دنواته 51ماء ومسألة رب ١6‏ . والقمئة : الجارية 
المغتمة » والكران : العود الذي يضيرب به . 

(؛) انظر في هذه الأحكام : المروي في الأزعية 16+ » رأمالي الشجري ؟/0..+ 


- 6مس 


4 


ولذلك "يحي على ما بعد دم اكير » فإن” حاء بعدهاأ مأ 'زوهم' التعر يف فلس, 
معرقة” , كقرله لد 
ا ام د ككل اث لمك 56 
وقول الآخر في دع ؛ "كى 
دراه 00 2 رب اه اي 

39# 23 > 2 2 5 5 5 5 5 050 و دثلها فارقتها وهي تصفر 

فإن* ١‏ مثل » في الموضعين نكرة”» وإن كان مضافا إلى المعرفة » لأنه لم 
يتعرتف با شاف إله من اامارف في الغالب » لأنه وأمثاله من « يه » 
وه نحو ع ونحوها يعطي العموم فبو في معنى النكرة . 

فإن' دخلت' ١و‏ رب » على مقدرر فلا يكون إلا مقسراً بتكرة متصوبدة 
نحو : و ربه رجلا » وهذا الفمير نكرة” أبداً يبدل تفيره بالتكرة » ولا 
التفات” فيه لكونه مضمراً » إذ من المغمرات ما يعود على ذكرة » ومنها مأ يعود 
على معرفة » إلا2 أن” ماعاد على تكرة بحو : رأت رحلا فك ده فتعريفه 
إِثّما هر بالعو'دة خاصة لا بالعلم » فن' أطلق عله معرفة فهدًا المعنى 
أطلق تأعرفه . 

ولا يِنّى, هذا الضير ولا بِوْثّث » بل يبنى على صورة المذحكر المفرد > 





)0 البيت لأبي حجن الثقفي ‏ في الكتاب اا ٠‏ وليس في ديراته 0 رهر في 
اين بعيش ١١/6‏ . والغريرة : الشابة الحديثة ٠.‏ متمتها بطلاق : أي عند الطلاق » 
والتعة : مآ 'وصلت المرأة به يعد الطلاق من ثوب أو خادم أو درامم . 


(؟) البيت لتأيط شرا كا في الجامة ١4/5‏ » وصدرء: 
طُى 1 ٠.‏ ده 013 4 هه 
أبنت" إلى قزم ول" أك آزبا 
وهو ف الإنصاف 64و »> وابن يعيش لان 0 وابن عقيل سل 0 والأث وق 


دكداء رالخزاتة مل. وه . وأبت : رجعث »2 وتهم : اسم قبيه » وااضمير في « مثليا » 
يعرد إلى هذيل ٠‏ وفي « تصفر » كناية عن تأمفه على شلاصه مها , 


عداوء 84س 


وما كان من تذ كير أو تأثيث أو ثثنية أو جمع ففي التفسير بعده » وحكى الفراء 
التأنيث وابقمع والتثثية فيه » وذلك قياس" على باب « نعم » © وهو سُأَد فيه 
و كذلك الحم فها علطف” من الأسماء المضافة إلى ضير النكرة الداخة عله «وربت» 
و التتكير » نحو : « رب رجل وأخبه لقيتمها » » ومن كلامهم : درب 
ره وسخلتها بدرهم "' 2 . 


2-23 


ومتبا : أن ذا أبداً صدر الكلام » نحو : رب رجل لقته » وإنما ذلك 
لأنها نقيضة « م » الخبرية في التكثير "2 » وإفا لزمت « > » الخيرية الصدر 
لأنها تشبه الاستفبامية” في اللفظ » فتقول : م رجل_ ضربت » ا تقول في 
الاستقبامة : مم رحلا خضريث » وأا فاقذت' دمع الخيرية «رب» نيت" لأنها 
للتقليل وهي لتتكثير / جعيلت « رب'» مثلها في لزوم الصدر *'؛ والعرب تحمل 
الشيء على النقيض ا تحمل على النظير » كحملبم « لا » النافة لاجنس في نصّيها 
بعدها على « إن » التي للتوكيد في نصب ما بعدها وهي نقيضتما ما ترى » فبدذا 
في النقض » وفي النظير مهم وي » الخبرية على الاستفهامية في لزوم الصدر » 
و دعن » الاسىة «؛) على « عن » المرفة في لزوم البناء » وهذا باب ذ كره ابن جني 
في كتاب «الخصائص » »ء فأغنى عن تطويل الكلام فيه 0" , 

ومنها : أنه يحوز حذفها لدلالة معموها ''' اللازم للخفض والتتتكير عليها كقوله '؟ : 
رسمر دار وَفتُ في طللِه ‏ كدت أقضي الحياة .من جللِه 


وأمثًا ما ذكره بعضهم من أَنها إذا حذفت' عواض منها الواو والفاء على 





2020 انظر : الككتاب ؟/0..م » والمقتضب ١١2/4‏ 

(؟) في الأصل : « التدكير » وهر تريف . 

(») قوله :« الصدر » غير واضحم في الأصل . 

(4) في الأصل : « الامتفباميه » وهر سبر,. 

(0) انظر : الخصائص : عردء؟ 8٠١6/2‏ 2 ؤل؟ 

3 قوله : « معمولبا » غير واضح في الأصل ‏ () تقدم برقم ١١5‏ 


دلولاب 


ما يذكر في باببها فلس حكذلك » وإنما الواو والفاء قبلها حرفا ابتداء "١‏ بدليل 
حدقيا دوتها » وبدليل دخول « بل » على معموطا كقوله 9: 


0 15 جوز تيهاة كظير الجحفتا 
وقد تقدم د كر هذا في باب ديل » . 
ومنبا : أن" تاء التأننث تدخل علها مفتوحة” كاه لات » فتقول : رنًا قوم 
زيدء قال الشاعر ) 
سه 0-07 ل 00 جل 7 2 ره 
14١‏ [ أقرة ] ربا ليلد غبقتك فيها صريح اللبن 
ومنها : أن" فيها لغات.©) : عَم الراء وتشديد الباء فتقول : « ترب" وهو 
الكثير قهاءوه رب" 2« بقدح الراء وتشديد الباء » و « أرب » بهم '*! الراء وتخفيف 
الباء » وقر ىء قوله تعالى : و رما يودث الذين كفروا » 0 . يضم الراء وتشديد اليا 
وتخفيفها » و ورب ؛ بفتم الراء وتخفيف الباء » وعليها قول الشاعر '" 
بن ل 2 كان سه ا عاماه -؟ قشم 
و وراب”» يفم الراء والباء وتخفيفها » و «ربا'ء 5 اراء واسكان الباء 
ومنها : أن القعل الذي بعد معموها إذا كان مضارعاً فهو [ في ] معنى الماضي » 
نحو : درب رجل يبقوم » يعتى قام . 





١و؟ يعني بقرله : « حرق ايتداء» ؛ حرف استدّناف . (؟) تقدم برقم‎ )١( 

(+) البيت لحنظة الجرمي » وهو في أعالي للقالي +/<.+ . وقرة اسم ابله » وفي 
الأصل م تحنتك »ع عرضا عن « غيقتك » رهو تحريف . 

(؛) في «رب» ست عشر ائة أحماها ابن هشام في المغني ١57‏ 

(ه) في الأصل بفتح 

)3 الحجر « هه رقرآ نافع وعاصم بالتخ.ف . والماقون ولتشديد . انظر التشضر 
»لود ؟ ' بالقرطي مدوم 

6 تقدم برقم ب 


ولس 


ومنها : أنه يجوز أن' يحذف” هذا الفعل بعدها لدلالة السياق عليه » لأنمها 
جواب” لحكلامر قبلبا أو في تقديره » فتقول :ه رب رجل » تريد : قام » إذا 
.دل" الدلل” 

ومتها : أن” الأكثر في معموها أن يكون موصوفاً عوضاً من الفعل الذي 
محذف” ؛ خحمو : « رب” رجل صالح. » والمعنى : قام 2 إذا دل" عليه الدلل” » 
ومنه قول الشاعر ١١‏ 


ألارب يع لك منبن صالحر ع 0 
المعلى : سُبدلله أو حضرتئه أو تمرها . 

ومنبا : أنبا تدخل” علها وما على ثلاثة أوجهٍ 

إِمثّا أن تكنئّها عن العمل في التكرة فيرتفع ما بعدها بالاتداء واللحبر » 


2 ع اله 0-17 
والمتدا معرقة وهو قلمل كقرل الشاعر ااه 


س ا هال 0 يعن 


4 ريا الطاعن الموبل فيهم وعناجيئح ينبن المبار 
وإمنًا أن توطكمها للدخول / على الفعل » فتقول : ربا يقوم زيد” » ويكون” »١‏ 
الفحل” المضارع إِذ ذاك في معتى 9" الماغي » والمعنى ربا قام » فأما قوله تعالى : 





6 البيت لامريء القسس وهو قي الديوان ل وغحره : 
م 29 هوي م وا اذلو 
ولا سيماأ نوم يدارم جلجل 

وهو في مألة رب ١6‏ ء وشرح القصائد .ع 

6 الديت لأبي دواد كا في الأزهمة #ة > ورقيه « الحامل © عوضاً من « الطاعن » 
رهو اق أمالي الشجري وام ؟ ء وابن يعيش 05/8 ء والمغني ٠5‏ ء بالأشمرني هو؟ 
ران عقيل مم٠‏ ء وشواهد المامي م.ع ء والخزانة ١4/6‏ . بالجامل : جماعة الإبل » 
رالاؤيل : كثير الإيل ٠‏ والمناجيج : أحن الخيل » والمهار : أول ها ينتج من اليل * 
وف الأصل « المبارى » رهر تحريف . 

زع قرله « مسئى » غير واضح في الأصل . 


١5 م-‎ - 18# 


« ريما بود الذي كتفروا لوكانوا مسثامين “اع وذلك بوءة القمامة » فلآن" الى 
وقوعه 5 الواقع » ولذلك قال الله تعالى : « أتى أمر” الله قلا تستعجراوه » ”5 
يعني الاعة , 

وأمًا قول الشاعر 9" 


ممتي كمه 


بي اعد صاع 


6 فإن ٠‏ أهلك : رب" فق سيبكي علي عضب رخص البتان_ 
فأدخل «رب» على معمول الفصل بعده وهو إضارث القول » كأنه قال : 
أقول فه : سدعي » والقول_كثيراً ما يُحذف في أثناء الكلام » كقوله تعالى : « وأمنا 
الذين اسودت' وجوههم [ أكفرتم ]| » 4 أي : فقال” لم : أ كفرم » وهر ف, 
القرآن كثير " . ش 
ونا زائدة دخولها كتروجبها فتبقى داخلة على التككرة م كانت » 


كقول الشاعر لاا 
06 رك كرب سيف صقيلر بن تدرى ‏ وطعنة جلاء 
وهو قايل . 





01١ الحجر 5 ()) التحل‎ )١ ( 

(؟) الميت لجحدر كا في أمالي القالي ١إم‏ ا * ويه : «ميذب » عرفسا من 
« خضب »ع » وهو في اليجر الحيط دغ والغاي ٠١65‏ ء رشراهده با.ع 

(4) آل ترات دءنو ش ش 

(0) انظر أمئة على ذلك في إعراب القركن المنوب لازجاج 3 وماييد . | 

() البيت لعدي بن رعلاء كا في الأصعيات ٠6*‏ » رهو في الأزهية .م ٠‏ رأمالي 
الشجحري ؟[: :+ » رحمامة الشجري ١4/١‏ » والمنتي ١65‏ ء والأثموقي 5 ؛ والعدي 


«إعقع 2 وشوراهد المغني :4 4ه والخزانة ١:‏ 


4و _ 


١ه‏ 
الزاي والطاء والظاء غفل 
باب الكاف 
اعلم أن الكاف” جاءت في كلام العرب مفردة” ومر كبة . 
باب الكاف المفردة 00 
أعلم أن" العاف المفردةة لها في الكلام موضعان : 
الموضع الأول : أن تكون حرف جر قتخفض” ما بعدها أبداً وتتقسم” فيه 
قسمين : قسم تكون حارة” لايجوز زبادتها » وقسم تكون جازة زائدة . 
القسم” الخارة” غير الزائدمر لاتنكورن أبدآ إلا" ااتشبه “اع نمو قولك : زيند 
ا كعمرقر وعد ان كجعفر 2 على أرن النِدويين” قد اختلفوا في هله الكاقفر مو 
فذهب بعضُهم إلى أنها حرف حتى يقوم الذليل على آنها اسم" » واحتي لذلك بأنها 
على حرف ”3 واحد 2 وذلك سأن” الكروف كالباء والفاء والواو والتاء ف القسم 
واللام المارة وغيرها » وذهب بعضهم إلى أنبها اسك حتى يقوم الدليل على أنبا 
حرف 34 واحتي لذلك بأنتها في محنى 2 مثل « وما معتاه اسيم قبو اسم » وبأندها. 
تكون” فاعلكَ ف در وول الغاعر (4) 4 
1" أَتنتروون ولن شبى ذوي شطط 
كالطّدن [ يَدْعَبْ ] فيه الرّيت' والفتل 





00( انظر في الكاف : أمالي السبيلي ٠غ‏ ء الجنى 4 » المقني ١55‏ ء واللتخصص 5/١6‏ > 

(؟) أثبت ابن هشام معنى التعليل * انظر المغني 41 

() قوله «حرف» غير واضح في الأصل. 

)( « يذهب » عغرومة في الأصل » والبيت للأعثى ٠»‏ وهو في ديراته ++ » والطائص 
«إلمدج ء وسر الصتاءة #م؟ » وأمالي الشجري ؟/1؟؟ » وابن يعيش" ه/»؛ ٠‏ مابن. 
عقيل 1و١‏ » راللسان « دتا» »ء وشراهد المنفني دو » والخرانة 6/؟؟١‏ , يقرل : 
لاشبى الظالم عن ظله إلا الطعن الذي تغيب فيه الفثل ٠‏ 


- هة1- 


ومخرورة ف نحو قول الشاعر 9" : 


توبث فيه المي لور وتاتقي 
وقول الآخر 9" : 
6 ورّغت' بكلزراوة أموجير إذا حجرت الرِمٌ جرى .دابا 
لأرت” الفاعلة لاتكون إلا في الأسماء » ولا تبره إلا* الأسماء . 
وذهب” بعضّم من المتآخرين إلى التفصل فها : بأنها إن" كانت معمولة فهي 
اسم » وإن*كانت زائدة” من القم الثاني الذي يذ كرث بعد هذا » كقول الشاعر '؟': 





)١(‏ الليث لامرىء القيس * وهو في ديواته ع4 + والمزهر ؟إلاه؛ ٠‏ والخرانة 74/6؟ 

(؟) البيت لامرىء القبس 2 رهو في ديوانه ١*4‏ : وأدب الكاتب سجوماء. وأمالي 
الشجري ووم »© واللدان : ( كيف ) » والخرانة ؛/+؟ .وان الاء : طائر ٠‏ وسطنا : 
يننا , يقول : رححتا بغر مدر كأنه ابن اللاء في خفته ١‏ تمحب ابه ألمن . 

(؟) قسب في الاقتضاب إلى أبن غادية اللمي ٠‏ وهر في أدب الكاتب جوج ء 
والجراليقي ٠ +٠٠‏ والقرب 143/6 ٠‏ واللأن : ( ثوب )ء روزعت : كففت في الحرب من 
يتقدم برس مثل افراوة ( المصا) صلابة » وأعوجي : منسوب إلى فحل يدعى أعوج . 

(؛) المت لخطاع المجاشمي كفي الكتاب 0+ * وقيله : 
غير زمار وحطاع كُنقيْن 

وهو في المراليقي +١‏ ء وبر الصناعة عنم + ولقصائض 5/مودج ٠‏ وجالس الساماء 
*» * رثعلب وع ٠»‏ وللان : ( رب )ء واين يعيش هلع ء رلمقني بود ١‏ راأازهر ١م#؟>‏ 
والعيني ؛/؟ هه ء رشواهد الشافية وه » ولاتفين : أراد كتيفين ٠‏ تثنبة كتيف وهو الحظضيرة » 
والماليان : الأثفي وهي الحجارة تحت القدر » ركك' يؤثفين : أي مثل ما نصين أثافي 1٠6‏ يدلن. 


سدإاقوت 


١ه‏ أ وصاليات ككنيا و ل 0 


وندو ؤوله تعالى : « لشن" كامكلر شي ء » “9) 4 وكانت ف صلة الذي 


أو أخواته من الموصولات - ما عدا أي فبي ''! حرف” » لأن” الفاعلة والمجرورية 
لاتكونان إلا في الأسماء ولآن الزيادة لاتكون” إلا في المروف »> وأرت* صلهة 
الموصول لر جات" فيا العاف* امم لأدتى الى حذف المتدا الذي تكون” 
الكاف” مع مابعدها خيرته » قيكون التهديرٍ : حاء في الذي هر كزيد »2 في 
نو قولك : جاءني الذي كزيد » وحذف” البتدأ لا يجوزة إلا في صة « أي » كقوله 
تعالى : « ثم لتنزعن" من“ كل" شيعة أيهم أشه على الرحمن_عتيًا » "'» وقول الشاعر©؟: 


ه5_إذا ما أتَيْتة تبني مالك قنك عل أَيُهِمْ أفضَل 

لمعنى مذكور في كتب الادويين *» أو في الصلة إِذَا كان فيها طول” كقوله : 
« ماأنا بالذي قائن” لك سوءاً “'» » أو في ادر من كلام » كقراءة تمن قرأ : 
هو ما بعوضة” فا فوقها »'"' و « تّاماً على الذي أحن' » '"' برفع « بعرضة »ع 
واه أحن ع ء وأمنًا غير' ذلك فلا » وإن؟" الكاف في غير الموضعين 'يحتمل أن 
تكون اسم وأن تكون حرفاً . 





(؛) الشررى ١٠١‏ 

69 قرله : « فبي حرف > حواب : « وإن"' كنت زائدة». (م) هريم 9و5 

(:) لم أعتد إلى قائله » وهو فى الإنصاقف موب ء واين يعيش ٠» ١67/*‏ والفتي 
عماء والأثعوني باب » وشراهد المغلي دعب . والخرانة ؟/كمه 

(ه) قال الأشمري رع : « لأنها لا كف صدار صلتبا *نزال ماهي مضاف إليه 
منزلةه فصارت كأنها منقطعة عن الإضافة لفظا ونة »هع قيام مرجب البناء » . 

)3 انظر : الكتاب 4/١‏ دل» ٠‏ وانحتسب 14/١‏ 

(») البقرة 5 © رهي قراءة الضحاك وإبراهي بن أبي عبلة يا في الترطي ٠١+‏ 

(م) الأنعام ١١‏ » والرقع قراءة الحسن والأعمش » كما في الاتحاف ١8‏ © وقراءة 
يحبى بن يعمر رابن أبي إبحاق كا في القر طي مبدو+ ء وانظر هنتاقثة هاتين القراءتين 


تفصلة فى: سسويه رالقراءات 1؟ 
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والمحح عندي من هده الأقوال أن تكون حرفا إلا إذا قام الدليل القطعي 
على الاممة من كرنها قاع" لاغير'» أو مجرورة” لاغيرث » في مثل الأبات المذكورة » 


موقي مثل قول الآخر ٠"‏ 
قليل غرار ض حتّى تقلصوا 
10 5 | م سد 3 هم 0 
عل كالقطا الجونى أفرّعه الزجر 


روس #«# 059 8 ال مايه 8 ماس اتاو 
غ56 أربت على مي كثيبا ويعلها عل كالنقا من عالج, يتبطح 
في هذه الأسات قد ل الدليل على اسعتا يا "ذا كر . 
وأمنًا ماكان من حو قولك : « زيده كحمرو, » فِحَمْلَها على الرفية وتكون 
حائرة” , وهي وما بعدها في موضع خبر المتدآ محذوقاً , أحلا" عله , عاملا ها » 
كائر حروف الجر مع ما بعدها بعد المتدآت ء فإذا قلت : فيد من بني تمر 
.والمال' لك وزيد في الدار » ويه ذلك ء فايرا لمتدأ مقدار” من الككون والاستقرار 
الثاملين جمبع " الأفعال » تقدير'ه :كان أو مستقر » ويه يتعلتّق الجار والمجرور 
وأحلاة عله » فحكذلك في الكاف إذا قلت : «١‏ زيد كعمرو » فالقدير : 


زيد كان كعمرو . 





)00 الببات لأخطل ؛ زهو فق ديرائه اام ء٠‏ والخصمص +كالىء » ومر الصتاعة 
١+‏ ؟ . وتقلصوا: سُمروا وأسرعوا والجوفي : نوع من ألقطا أمود اللون . 
)0 السبت لدي الرمة » وهو في ديواته وم > وروايته قيه : 
0-3 لل 8 5 صر 42 عم ه3508 9 
رديت عل مثل الآاشاقى و يعلبا بست كل مثلر لقا يتبطح 
دهو في سر الصناعة ١/ام؟‏ » والخزانة 6/+3+ . والتقا : الرمل الأبيض » والعالج : 
حما تراكم عن الرمل ودخل بعضه في بعض ء والأمانفي ج [شفتى وهو اتخرز . 
(؟) في الأصل : « مجميع » وهو تحريف, 
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إن قل : فازمك” على هذا في الأببات المتقدمة أن «يكون المعمول' عذونا » 
. بوتكون” الكاف” وما بعدها / حرف جر وروراً. في موضع الصفة لاحذرف "5 جه 
الذي هو المحمول في الأصل » م كان ذلك في خير البتدأ » فيكون التقدير*” في 
البيت الأول : شيء كالطعن ' » وفي: الثاني :: أحد كفاخر » وفي.الثالث : بفرسر 
كابن الماء » وفي الرابع : بفرس. كافراوة » وفي الخامنس : على نوق كالقطا 6 
وفي السادس : على سرير '" كالنقا» ويكون الباب” للحرفية مطلقاً . 
فالجواب” .أله إذا. 'قنتر ذلك في الأببات وما كان نحوها امتتعّ لوجبين : 
أحدها : أنًا لو حعلنا الكافة حرفا لاحتنا إلى محذوفين : المعمول وصفته 
التي يتعلق بها الجاره وهو كان أو مستقر » وذلك إجحاف” وغير جاتن 9' . 
والثاني : أنه لا حذآف” الموصوف” وتقام صفه مقامه إلا إذا كان مختصاً 
عمعلوماً » وكان امم خالصاً » فإن" حاء الارث والحرور” صفة” فشاذ” كقوله*:. 
6 جَعَلَت' طا عودين من نشم وآآخنَ من ثمامه 
أراد : عوداً من نشم » وقوله ٠"‏ : 
2 كوه 3 ض اهديا مم هسه 
فريقانر متهم جازع يطن تخلة 


ال و ىر 8 اي _ 31" - ٠‏ 
وآاخر مدوم قرطع تحد كبكبر 





)0 ف الأصل : «الحذوف »© وهر تحريف . 

(؟) في الأصل : « كالزوت » وهو سهو . 

زع في الأصل : « سيام » وهو تحريف . 

(ع) ذلك لأن التقدير في « كابن الماء» : « فرس كائن كاين الماء » . 

)6( البيت لعبيد بن الأبرص ٠‏ وهو في ديوائه 1؟١‏ » وأدب الكاتب عه »2 وابن 
بعدش ١١1/٠١‏ » وشواهد الشافية +1 . والنثم رالثام : نوعان من الشجر , وقوله « لها » 
.وردت في الأصل « له » ولعله تحريف لأن الشاعر يتحدث عن الجامة في بيت قبله . 

() البيت لامرىء القيسن » وهر في ديرانه مع ؛ والبحر الخيط ٠م/+؟؛‏ ؛ واللمان : 
ب( جزع ) , والنجد : الطريق في الجيل » وكيكب : امم جبل. 


واس 


أراد : فريق منبم » ولا يُعول عليه . 

وقد تكرن العاف جائرة” غير زائدمر » ولا تكون للتشبيه بل بمعنى 0 
أو على » كقول العجاج حين قبل له : كف أصبحت ء فقال : كخير ا 
بخير أو على خير : فلا يعوال على ذلك لشذوذه . 

وأمنًا قول العرب : دكن ”ا أنت » "ا فقال أبو امسن الأخفش : معناه. 
كن على فعل هو أنت » وهذا فاسدة لتفسيد الفعل بالذات » وإما هو يمعنى 9 
الآن على صفة ١كنت‏ > علها قبل“ » فالتقدير : كن عاثلا الآآن 1ك كنت قل > 
. وحدفت” الصفة » وأقي الموصوف مُقامها » فالكاف على ببها من التشبيه » ومنه 
قر'ه تعالى : «كاء أت نَكناه من السماء » '' على القسمين '4! عر 0 


وكان الأمل في « كن كا أنت » : كن كك ء فلا كانت الف لا تدخل 
على المممر فصل بين المغاف والمفاف إلبه ب دماء فكفدّت الف عن العمل » 
فرتجع الضمير' المجرور *' مرفوعاً لانفصاله . 

ولك فيه وحه” آخر وهو أحدن » وهو أن يكون الأصل : كن لما كنت » 
فَحدفت" «كان » وانفصل الضمير طذفها » ما قال الشاعر 3 


)١(‏ انظ سر الصناعة مدم 

0( انر : مر الصتاعة 6١م‏ . وعبارة الأخفش « كن على الفعل الذي هو أئت عليه » .٠‏ 
واتظر أعاريب « كن 5 أنت» في الغني ١5+‏ 

(+) يونس 64؟ء وأول الآية : « إنثّما مثل” الحياة الياتيا كماو , . , » 

(؛) كذا في الأصل. () في الأصل : « المرفرع » وهو سبو . 

(1) المبيت لزهير » وهو في ديراته ١+‏ وصدره : 


0 3 


ألا لا أررذى ذا إمة أأصبحت به 
ولي الأصل « فتت ركنا > » ولعله تحريف ٠‏ لآن” الحديث عن دي الإمة وهى الخال الحسئة 


55 


سداءوءة “#9 لد 


وينكون حذف « كان » وإقامة” الضمير المتصل قصير منفصلاً » كقول الشاعر 9 : 
508 آيا أخراشة أماأنت ذا تقر فإن قومى 1 تأكلهم الصَبُْ 
وإْئما كان هذا الوجه أحانٌ من الأول » لأنة [ كان ] كثيرآً ما تناف » قاعم . 
+ جد عا 
القسم الجار”ة” / الزائدة لها ثلاثة” مواضع : 


الموضع الأول : أن يكون دشولها كخروجباء تو قوله تعالى : ١‏ لبن كثلر 
شيء*” » 2 78 وقول الشاعر لليف : . 


11 


و3 20 را ه 002 2 8 
148 فصيروا مثل كعصف ماكول 
وقول الآخر 05 : 
1ع وصالياتب ككما يوثفين 


و [الاف ] في جميع هذه المواضع زائدة” لاستغناء الكلام عنها إلتأ كيد » 
لأنة معتاها معئى « مثل © وهي لاتتعائّق شيء » وإنما خفضت" بالتشبيه لغير 
الزائدة كما ذ كر في الباء في بابها » ولا يجوز أن “تحمل ' هنا على أنّها اسم" 
لفساد المعتى » لأن التقدير يكون : « لس مثل مثله » » فيثبّت” لله تعالى مئثل”» 


جيه ٠‏ 7 3 5 ب 
ومدثتفى عله مل آخر » وهذا ظاهر . 





١١١ تقدم يرقم‎ )١( 

)ع الشورى ١١‏ . وذهب فوم إلى أن الكافة ليست بزائدة هناء ولحم في ذلك 
أقرال » انظر : الجنى «* 

(+) البيت في ماحقات ديران روّبة ١١١‏ »2 وقبله : 

ولعت طيْر رهم أبابيل 

وهو في الكتاب 6٠08/١‏ متسويا إلى حسيد الأرقط ء وسر الصناعة +5 » واللان: 
( عصف ) والنني دور ع دالحسم ١٠١١/١‏ ؛ رشواهد المغتي #.ه ء بالدرر ١8/١‏ > 
رأبابيل جاعات ٠»‏ رالعصف : الثين . 

(غ) تقدم برقم وه؟ (ه) في الأصل: « يمل » وهو تصحيفا. 


لشاؤءه””# ا د 


وأما العاف في «.ككا ؛'' فحتمل أن تكون الكاف” الأولى الزائدة 
وتحتمل أن تكون الثانة » والأحسن” أن تكون الأولى "0, لآن الثانة [»] 
العاملة” التي تل المعمول” فقويت" في الثبوت » ويجوز” أن تكون آلثانة وهو الأظير 
كا تقدم » واجتمعت مع حرف آخر مثلها "كقوله ''" : 
الى 5 606060006 060.060.. هلا لما يبنا أينا ذَوَاه 
ويجوز أن تكون اسمآ لدخول حرف الجر عليها فتكون مثل « بكابن الماءع © 
وأمتا قوله : «مثل كعصف » فبي هاهنا زائدة” بين المضاف والمضاف إله » 
عنزلة دما و ولاء في نحو قرول" : ْ 


1 أنيا طكنة ما شئلخر | حير يتنر إلى 
وقول الآخر "ا 
2 وشيمة لاوانر ولاواهن_القوى عأداء عأقا. نالاو .ا وال 





(1) إشارة إلى قوله : « وصالياتر ككا يرثقين » . 
)0 على دين قال ابن جني في سر الصناغة 83> ١‏ ويتبغي أن تكرن الزائادة هي 

الثائية لأن م الزائد ألا يبتدأ به 

0( نسب في الخزانة عإم.م م بن معبد الوالبي » رصدره : 

فلا والله لا يُلْفى ا بى 

وهر في التصائص 6/؟٠د»‏ + ومر الصناعة ١م ٠‏ ره ١ح‏ ء رالمقرب ١إد+»‏ 
والإنصاف ١لاه‏ » واين بعش ١7/9‏ » والأشمرني 4٠‏ 2 وشواهد المغني ه.ه ؛ واشمم «/إد ب 

(؛) إشارة إلى بيت امرىء القيس : ورحنا بكابن الماء , 

)2( البيت لافتشد الزماني كما قٍِ الخامة اإوء” غ: وهو قِ اللان : ( قضي ) » والخزانة 
؟/٠؟١‏ » و«ما» زائدة . واليفن : الحرم . 

6 البيثت للنابغة الذيياي وهو قِ دوانه 24 رعحزه: 


همل .8 ٠.‏ 5-5 .1 5-5 
وجد إذا حان المفيدون صاعد 
والشيمة : الطبيعة » والوافي : الضعيف » راد : المظ ٠‏ والصاعد : النامي ٠‏ إذا حان 
اللفيدرن : إذا ل( ينحح المستفيدرن . 


سلا ةلا سه 


وقد خولف في هده المواضع » والصحيم ما ذكرت” لك . 
ومما اتلفق” على الحرمة فيه قول الثشاعر "' : 


عم _إأ ليرة الى متت للش و لان ره 
5 1 كرة يي صيعم كالغصن فى غلوائه المتندت 
وقوله 29 : ١‏ 1 
دصر ( موسيم سشعس 00 5 5 
6 إلا كمعر ضر المحسر بكرهة عمدأ » سبي عل الظلم 
وقرله "©" ٠‏ 1 


0 2 ست لودل 62س 
557 إلا كخارجة المكلفف نفسه 
ف «١‏ إلا" » في هذه الأبيات بعنى « لكن” ع لأنه استثناء منقطع والكاف” 
.زائدة” دخوفا كخر وجبا ٠.‏ 
والكاف في هنين القدمين لا تحر إلا” الظاهر » ولا تيرك المضمر إلا" فى 
الفرورة كقرل ! : 





(1) الييت لعز بن «دجاجة كما في الكتاب »لام ء رهر في سر الصناعة 5.م. 
وناشرة : اسم رجل » والغاراء : الناء والارتفاع » واللتذيت : التمى المفذى . 

(؟) البيت للدايغة الإعدي وهو في ديرانه »؟ » والكتاب ذلكف ٠»‏ واللقتضب : | 
.؛/ن ١ع‏ ء وسر الصئاعة "01/١‏ . ومعرض : اسم رجل »؛ والوسر : المتعب » والبكر : الفقي 
.من الإبل وهر لايحتمل الإتعاب لضعفه » يسبيني : يكثر من سبي . 

(ع) البيت للأعمى ٠‏ رهر في ديواته 5١‏ وعجزه : 

واب قبيصة أن أغيب ويشيدا 

وهو في سر الصناعة ٠.5/١‏ . وخارجة : اسم رجل ٠‏ يعني أن خارجة يكلف تفسه 
أن حفر حين أغبب . 

(4») البيت لرؤية » وهو في ديوانه م١٠١‏ » والكتاب ؟/4مم متوياً إلى المجاج * 
.راين عقيل «/١؟‏ ء والمحمع علء.» » والخزانة 4/6؟؟ ٠‏ والدرر ؟+/بما؟ . والبعل : الزرج * 
.والحلية : الزوجة » والحاظل : الماتع من التزويج ء يعني أن الخار يلم أتنه من حار آخر » 
م « حاظلا » في الأصل : خاضلا : وهر تحريف . 


3 


0 


قلا أرئا ث3 ولا تحلائلا كد ولا كن إِلّا حاظلا 

الموضع الثافي : قوهم : « له على" كذا وكذا درهياً ع "“', ف وداء في الأصل. 
اس” اشارة والكافة زائدة” » إلا" أنها ركنا تر كيبا واحدأ » وجملتا 5) 
كناية" عن الحدد » قإذا قال القائل : د كذا دراه » 7 مل على ثلاثة لأنه أقل* 
العدد المغاف إلى المع » ويقع عليه إلى العشرة » وإذا قال : « كذا درسم ». 
“حمل على الماثة التي هي أقله العدد المشاف إلى المفرد ويقع على الآلف » وإذا 
قال : م كذا درهناً ع *حمل على / العشرين ©» لأنبا أكلة العدد المفسر بواحد 
منصوب إلى التبعين » وإذا قال : د كذا كذا درهماً ,» سمل على أحد عشسّر 
لأنها أقلء العدد المر كب » وإذا قال : د كذا و كنا درهاً > حمل على واحدر 
وعشرين لأنه أقل العدد المعطرف إلى التسعة والتعين » وإذا قال : م كذا كذا 
درم , مل على ثلاثاثة » لأنه أقل العدد المضاف إلى المفرد » وهكذا تعتير 
هذه الكثايات” في الإقرار فاعامه . ' 

وهي كناية مبمة” مر كبة في الأصل 5 «١‏ حبذا » بعنى الحبوب » والأصل” 
فيه : آحب" أو تحب" وذا التي للإثارة » ركبا وجعلا بنزة لفظر واحد 
جار على المذحر والمؤنث والمفرد والمثنة واجمع ٠‏ لا فرق بدنه) إلا” من 0 
الكناية وعد مها . 

ولا تتعلق الكاف*بشيء لعلها مع ما بعدها كلفظ واحد » وإِنثما حكمئنا. 


علها بالقركيب لوجود *' كل" واحد منها على انفراد قبل هذه الكناية قاعم . 


(1) انظر مر المناعة 6/: + (5) في الأصل : «حملا» رهر تسريف , 

() في الأصل : « درثم » ودو تحريف » وانظر في هدا التفصيل اأغنى 8.» 2 وقد 
قسبه إلى ققباء الكوفة , 1 

(:) العبارة في الأصل :'ه والأصل فيه أحب أي حب وحب ردا» رفيا« رحب ج, 
متحمة , وحية وأحب” لفتان » انظر : أبن بعس اند ١‏ 


)0 في الأصل : « لوجودة » 8 


لاوم د 


الموضع الثالث - قولهم : « كأيئن' من رجل عندك » » ومنه قول” تعالى : 
دو كأ”ين' من دابة لاتحمل' رزاقهاء '٠'‏ » وقول الشاعر ") 


18م - وكائن ترى من صامت لك" معجيبٍ 


رو بي 0 >ه و يورا عاعش 


زياد ته أو نقصه في التكلم 
وقول الآخر : '" 
9 1 وكايئن بالأباطح ين صديق_2 تراني لَوْ أصبْت هو المَصلا 
ومعتاها معنى دم » فبي كنار عن عدد مبهم واقع, على جميع المعدودات 
ومعناها التكثير” » فبي ؟ دمع الخبرية في نحو قول : © 


. 
ل هام 


واكم دون بَيْتِكَ من صدصّح< وكثيان رمل وأعقادها 

وهي مر كة” من كاف التشبيه المذكورة و «أي» الاستفبامية » إلا أنهما 
مجعلا لفظأ واحداً منذلة [م ] المذكورة . 

وإذا بقي المعنى في المركب على ماكان عله قبك صم لنا أن" نناعبه » وإذا 
لى يسَغ” لا ذلك لم يصمٌ لنا أن نناعيه » ألا ترى بعضهم قال : « مها» في الشرط 
مر كية” من وامةه” امه" 6 تمعنى ١اكنف ١‏ كقف 04 وهذا معنى لايصح بقاوّه 5 
الشرط > فإذا جعلناها مر كبة من دما ماء وأبدلنا ألفَّ وماء الأولى هاء 
صم لنا ذلك لأن معنى وماء الشرطية هوجو في الترصكيب © كان قبل . 
)١(‏ المتكبرت ٠٠١‏ 


0 البيت ازهير من معلقته عل رواية الزوزني ١١١‏ وليس في ديوانه برواية ثعاب » وهو 


َك سر الصتاعة » ال اال وابن بش ١١5/4‏ 


ع تقدم يرقم بأة ١‏ (4) البيت للأعشى رهو في ديرانه ٠7‏ وروآايته فمه: 
واكم دوت بيتك من ضصقصف ودكداك رمل وأعقادها 


وهو تقسير القرطى 15؟؛ . والصخصح : الأرض المسكويه الواسعة 3 والأعقساد :2 ٍ 
عقدة رهور المعقد من الرمل المتراكب ٠‏ 


ده ء لا د 
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وفي د كاين » لغات : إح داها ما تقدم 3 والثانة في قوله ١:‏ وكائث 
بالأياطم » » والثالثة ه كاين بهمزة سا كنة بعدها باء ونون على مثال « ثأ*“ي ع »م 
والرابعة : كتياء باء سا كلق بعدها همرَة* ونون” كشديء » والخامة : كي على 
مثال طي” بباء مشددة ونون بعدها| » وهذه النون هي تنوين” « أي» المذ كور 
أملاً » ذم كأبن » هو أصل' الثر كسب “مم تصرافت العرب” فبها بالتقدم والتأخير 
والتينشف دنا كثر استعالها » ما فعلوا ب ١‏ اين أن » حين فتحوا همزتها و كسروها > 
وحذفوا نوتها وألفها وباءها وتركوها على حرف واحار » فاما سهناوا مرا 117 
وصارت ألنا بقيت الا طرفاً فقلوها همزة* لتقوى »م فعلوا بكساء ورداء 4 
تم تقلوا الهمزة” عن موضعبا بالتقديم فقالوا : « كأنين » ثم خفتّفوا الهمزة بأن 
سبتّلرها يا وقالوا : ه كني » » ومن قال ١:‏ كانين'0 كتناءي توفتف” فحذف" 
الياء الاغة وتسكثن 9" الهمزة” » وكل؛ ذلك ليتردوا استعاللها كثيراً في بابه 
التكثير كما فعلوا ب داين الله » كما ثذكر في القسّم فاعلمه . 

الموضع الثاني من موضعتي' الكاف المفردة : أرتف تكو نه حرف خطابٍ 
لا موضع لحا من الإعراب » إلا أنَها أبدآ تثفئتم لمذكر وتكسّر للمؤنك » 
وتلحقها هيم النثثية وألفها وميم ابتمع وواوها ونون جماعة المؤنث © كما يُفصل” 


أيكاف الضمير » وهي أبداً تكون بعد الكلمة أو بعد ضير الفاعل الضمير المتصل . 


فأما التي بعد الكلمة فالتي بعد أمماء الإبثارة كلها ء التي أصوها ذا للمذكرع 
وذي ولي للامؤنتث ") » وذان لهذ كريئن وتان للمؤئئئن وأولى مقصورة” ومدودة* 
شع المذ كرين واللؤنثات » ثم قد تدخئل هاء التنبيه عليها “مم »ثم تدغئل” كان* 
المطابٍ المذكررة علها آخراً » ثم قد تدشئل” الحاء' والكاف” معاً وهو قليل , ثم 
قد تدخل اللام' زائدة” ينها وبين الكاف للتوكدر . 





)١(‏ أي : كأن. (؟)في الأصل : « رتسكين » وهو تحريفا. 


4 005 
(؟) أقفحمت : «در5 » في الأصل » قل : « رذان ». 


سلا لد 


. فإذا قلت : ذالك وذانكة وذيْتك" وتيك وتانكة وتيئتك وأوائك نلامحل* 
للكاف في ذلك كله من الإعراب ‏ وإما هي حرف” دالت* على الخطاب طالتاء 
في أنتة وأنت وانتا وأنن" . 0 ا 0 

وتلحق أيفاً هذه الكاف” في د هاءك » مدودة” ومقصورة”" يق قاع 
وحكمكها معبا في الخرفية وإطاقر الم والألف والواو والثون حكم" أل بعد 
أسماء الإثارة . 1 

وتلدق أبشا في قولمم : «النجاءك» بعنى انج » وحكسها حكم” ما تقدم . 

ومن العرب من يفتم” العاف" ويفر دأها بعد أمماء الإشارة سواء” كان الغخاطب” 
مذ كرا أو مؤننا مفردا أو تثنية” أو جا » والأول أكثر . 

وات حكما على هذه الكاف بالمرفية وأنها لا موضع لحا من الإعراب لكوتها 
لمست صيغة” ضير 57 » ول هي صبغة* فمير . منصوب | كضربك » أو فورض 
3 رر*ت” بك » وااتصب لا <ظة له فب بعد > أسماو الإمارة لأنا "2 لبت عواملً 
في المفعول به » ويعد را لا لأن مفعوها يأل بعد ذلك تتقول” : هاك درعماً » 
ولا تحتاج إلى مقدواين » وإِما تتعدتى إلى واحد لا غير » وبعد « التحاء» لأنها 
في معنى انج فبي لا تتعدثى . 

ولا تمع 5 الخفض يعد أمماز الإشارة "' بالاضافة لأسا معارف” بالإشارم »4 
فبطل” العمل جمة”» فلم يكن لها تمحل”” من الإعراب فبي جرف . 

2 الاف” الي بعد الفمير في قرهم : «١‏ أرأيتك زيدا ما صنع» ٠زف]‏ 
المحنى : أرأيت زيداً ما صنع 4140 وفي 07 : لتك زيداً » المحنى : لست زيدا» 





.: أي ؛ لأن أساء الإشارة‎ )١( 

(,) في الأصمل : «هاء » وهو تحريف . 

م( أقحدت « إلا” » بعد قوله : « الإثارة ». 

(غ) ذهب سيبويه إلى أن الكان” هنا حرف خطاب © وذهب الفراء إلى أتا فاعل 
والتاء حرف خطابي 6 وس كي عن الككسالي أن الكاف مقمول. به والتاء فاعل © انظر 
المنى عس ء المتغني ١548‏ 


”ا لد 
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العاف في هاتين حرف* خطاب لأيضا لا حل“ لها من الإعراب » إذ لا بصح” أن 
تكون” صنغة” الضمير المرفوع » ولا تكون في موضع نصبر لأنة منصوني* أرأيت 
بعد العاف » وهما : زيداً ها صنع » وخبر لس أيضاً بعدها » وهو زيداً . 

ولا يبص أن يكون 2١‏ بدلاً من الكاف على أن تكون ' خير لبس » لآن* 
اتخاطب واضم فلا ينبْدل منه لوضوحه » ولا بصح أن تكون الكاف في موضع 
خفض لأنه لا عامل خفض قبلها يخفيضها ء فنا بطتل العمل جملة صييّت* حر فِيْتها 
في الموضعين » فاعرفه وبالله التوفيق . 


باب الكاف المركبة 
أعلم أن الىاف تترحكب مع الحمزة والنون مثددة” : كأن" » ومع اللام 


المشدكدة والألف » كلاةء ومع المم والألف :لم ؛ ومع الياء : كي 


2 
باب نْ زاوف 


اعلم أنه قد اختلف أمّة' النحوبين في « كأن” » : هل هي حرف” مر كبة” 
أو بسطة” » فذهب الخليل وبعض الصريين المتآخرين إلى أنه مر كب” ع وذهب 
أكترم إلى أن بيط ا 3 وعضد أبو الفتح اين” حى المذهب الأول 60 لودود 





. أي : أن يكرن « زيداً » رفي الأصل « تكون » رهر تصحيف‎ )١( 

(0) أي : أن تكون الكاف وفي الأصل « يكون » وهو تصحيف , 

(») انظر في كأن : المقتضب ٠» ١٠٠١١‏ ه/م١٠‏ » ابن يعيش 1/6م »+ الى 
59 2 الفتي م.؟ 

(:) يل إن معظم النحاة يقرلون بالتركيب » حق إن بعضهم يقول : لاخلان في أن 
« كأن » مركية » انظر الجني 89> 2 ولمغني م١٠؟‏ 

6 انظر مر الصتاعة م.م 


2 00 ل 


كاف التشبيه وحدها '١'‏ » ولوجود « أن" » التي لات وكيد وحدها [ ومنع التركيب ] " . 
وقد قلنا في مواضم من الكتاب : إِنّه :إذا “وجد المعنى الذي كان فى الإفراد 
مع الثر كيب نصح ادعاؤه » ولكن هنا يُعَنْضْد في الباطة مذهي الأكثرينة لوجوه : 
منها أن" الألفاظ” في الأمل بسيطة ” والث ركيب طاريء” فالالتفات” إلى الأصل 
أحدن » إذ لا ضرورة” توجيب” التر كيب | ولا قطئع موجبر . 


ومنها - وهو الأقوى - أنه لو كان مر كب] لكانت الكاف” حرفة جر » 
فيازمها : بم *" تتعلّق” قبلها » إذ 'لبست زائدة” » ألا ترى أن المعنى عند الخليل 
.ومن عضد مذهبه في نحو : كأن” زيداً الأسدْ : إن زيدأ كالأسد» وهذا وإن' كان 
المعنى عليه فالكاف” [ لها ] في التأخر متعلئق”» ولب لا ذلك في -التقدم . 


ومنبا أن" الكاف” إذا كانت داخل على « أنه » لم أن* تكون وما حملت” 
فيه في موضع مصدر مخفوض بالكاف »> فترجع' انمه التامة* جزء جمة فيكون 
التقدير في : كأن زيداً فام” : كقيام 2 زيد » فحتاج إلى ما يت اله > 
واو كأنة زيدآ قَامم 14 كلام” امم بنفسه لا عالة . 

ومنها : أله لا تتقدر' بالتقدم والتأخير في بعض المواضع » تقول : كأن*” 
.زيدآ قام 4 وكأن" زبدا قْ الذار 4 وكأن" زيداً عندك » و كأن زيدا أبود قائم ”> 
ولو كان على التقديم والتأخير لكنت” تقول” : إن أصل ذلك : أنة زيدآ كقام » 
وأنة زيداً كفي ”* الدار » وأن" زيدآ كعندك » وأنة زيداً كأبره قائم » وذلك 


لا يحون" لأن” الكافة التي لتشبه الاركة” لا بيصي دخرلها إلا على الأسماء لا غير » 


)0 أقحم بعد قرله : ه وحدها » : ومتع « التركيب » وذلك من قبيل انتقال النظر ,. 

(؟) كذا في الأصل ٠‏ وهذا يناقض ماذكره عن مذهب ابن جني قبل قليل ٠‏ رهو 
.الذي قصله في سير الصئاعة -.ع 

(؟) في الأصل : « بيما» وهو تحريف . 

(:) في الأصل « ككقام» والتصويب من ثقل الجنى عن المرلف 5٠٠١‏ 

(5) في الأصل : « لقي الدار » وهو سير. 


لله« لد م- ١]‏ 
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قدلك ذلك على أمَبا لست مركة ا ذههوا إليه » وإن" كان المعنى يعطي ما يعطي. 
لت ركبب” من التثببه والت وكيد الموجوديّن قبل التر كيب » ولا حجة في العمل, 
رفع أو نصا لأنله قد “وجد ذلك في « لعل" » و ه لبت» وهما غيره مر كبين 
من وأنة » فاعلم' ذلك . 

فإذا نت يمت البساطة” فانة و كأنة » تكون” مغددة” وتيقاف »> فاذا كانت. 
مشددة “نابا تعمل" عمل ١‏ أن » المفتوحة المثددة » ولافرق بينها في أكثر الأحكام. 
المذكررة في بها » إلا" أنها لا تكون” في موضع معمول مخلاف «أن » إذ هي 
مصدريّة” م “ذكر » وهذه مع ما بعدها كلام” قاتم” ينفسه » فتكون” في ايتداء. 
الكلام كقولك : كأنة زيداً قَام” . 

ويجوز" وقوعبها في موضعر وقوع امل إذا كان المعنى على التشبيه > وابفل, 
تقع: صفة” لموصوف » وصلة” لوصول » وخيراً لذي خير » وحالاً لذي حال » 
فتقول” في الصفة : مرئرت” برجل كأنه قائم”» وفي الصة : جاء الذي كأننّه “٠‏ قائم”2 
وفي الخبر : زيد كأدّه قات » وفي الخال : رأيت” زيداً كأنه قام” » ومن الال 
قوله تعالى : و فا لَب" عن ؛ دكاو معار_ضين كام خثر” ملتتتثفرة )"اع 
ومن ابر قول الشاعر ا 


و 2 


الاك وهن كانمن نعاج دمل يسوين الذيول عل الخدام 
ومن أحكامها : أنّها يحون" أن تعمل في المال لوجود معنى التشببه تشب فيها كقوله © : | 





6 ف الأمل : « الذي هو قائم » , 

6 المدثر 9غ عه 

)0 البيت للدابغة 6 رشو ف ددواته ١6:‏ ( مطموعة بيرت ) . والخدام : 2 اخادامة. 
وهي الاق .ء وتعاج الرمل : الجميلات الوامعات العيون, . 

١ وأمالي الشجحري‎ ٠ 0000 / البيث اذابغة رهو قِ دنوانه دلء والخصائص‎ ): ١ 
. لشترى‎ ١ رالةود : جديدة دثرى دبا 0 والمةتتاد‎ 53 ١ والخزانة على‎ 


اك 


كن واس ا 6وره . 
"3 كانه خارجاً من جنب صفحته 


دك خا م ى. ادهو 
سفود شر بر نسوم عند مُفتَأدِ 
وإذا كانت مخففة” “محم أيضاً عليها با يحم على « أن6» المشدثدة من الأحم 
المذكررة في بابها » إلا” أنّها يجوز أن يكون اممها ظاهرا وضير أمر وثأن » كقول''' : 


جك واس . . 
ف 5 كأن وريديه رشاة خلب 


يف © 00٠0.66.60...‏ كأن ظَبِيّة تنطو إلى وارقر الل 
على رواية تمن" نصب « ظبية » » وروي فيا الرقم؛ على أن يكون اسمها 
مضمراً قف اختصارا » أراد : « كأنها ظبية »» وثروي فيها الخفض؛ على أن 
تكون الكاف” جارةة و «أن» زائدة” وهو شاد . 
وقد تقدّم إحالة ما تجتمع د إن" » المكسورة” مع أن المفتوحة من ” الأحكام 
في بابيها » فقس أحكام هد كأن” » على أحكام المفتوحة في غير .) استثنى هنا تصب" ”14 . 


)01 البيت لرؤية » وهو في ديواته ١59‏ وقيله: 
سء ا “مه . 59 هدم 
و معملر ؤخل غليظ القلب 
١1‏ والكاتاب الكده » والمقرب 1١٠١/1١‏ » والإئصاف مدردء و«الخرانة ) “لدوم 
والوريدان : عرقان في الرقبة » والرشاء : الحبل ٠‏ والخلب : الليف أو البثر . 
(؟) تقدم برعم ١‏ 
رع ف الأصل : « هع »6 رهر تحخريف . 
(ع) قال ابن اللسيد : «إذا كان خبر « كأن » فملا أو جه أو صفة فبي للظن 
والحسيان ٠‏ نحو : كأن زيدا قام ٠‏ وكأن زيدا أبره قائم » وكأن زيدا قائم » , الجنى ١١‏ 


(|"# ا - 


ياب 0 لق 


اعلم أن* « كلا » في كلام العرب معناها الزجر” والردع؛ ''' ولا تع 
سوهي بسطءة” عند التحويين إلا" أن ابن” العر يف *" جعلبا مراكة” 
كل ولاء وهذا كلام” تخف”» لأن د كله »لم يأت لها معنى في ا- 
كلا سيمل إلى أدعاو الثر كيير من أجل دلا » إذ لا يدعى الثر ك 
فيا يصع له معنى في حال الإفراد » فهذا كلام” لم يرافق' فيه أحدا م2 
اركب في غيره . 


فإذا قال القائل' : اقثل' زيداً » قلت له : كلة , أي ارتد ع* ع 
أو ازادجر' » ومنه قوله تعالى : « يقول” الإنسان' يرمئذ : أين المفر* كا 
وقوله تعالى : « كلا" » بل' ران على قلوءهم ماكانوا يكسبون » ”ا وهي 3 
في مواضع حكيرة. . 


وهل يرقف علبها دون ما قبلبا أو على ما قبدبا دوتها 9 فله انخته 
والمحبح أنه يوقف علها في بعض المواضع مع وصل ها قبلها بها » وق 
المواضع يرقف على ما قبلها » وذلك يحسب مواضعبا من المعنى » وهذا لا 
إلا" بتتبّع مواضعها واحداآً واحداً ؛ وهذا يطول وتخرجًا عن المقصود » 


الغرص” هنا تقفسير المعتى الذي وأضعءت”* له وقد حمل فأعللنه والله الأوذق 


6 انظر في كلا : ابن يعيش اولدداء الجتى مم5 ء المني ٠١6‏ 

)() الحودت آرام أخرى في مع تها 2 أنظر الجنى سال المغني 0 

(+) الحسن بن الوليد القرطي ٠‏ كان نموي مقد) ء خرج إلى مصر ورأس فح 
ودع . انظر البغية لألكه 


(:) القامة 5.٠.‏ (ه) لمطفقين ١1‏ 


الات 


باب "3" 


اعم أن" ويا » تكون” تارة” مركة” من كاف اتبيه الجارة و وما 29» 
الموصولة وهي الي ععنى الذي كتورلك : د ضربت” حار كما فرئما ©“ أى 
أي كاخارر الذي ضربتاء [ أ ] و ما المصدرية » وهي التي ما بعدها معبا في تقدير 
المصدر | » كقولك : غريئت” كما غريت » لمعنى : كفربك » ومن الأول 
قوله تعالى : « كما أنزلانا على المّقت.مين » ”" » ومن الثاني قوله تعالى : م فاسئتقم 
كما أمر'تة , 14 أي استقامة” كالاستقامة التي أمر*ت” بها » فالكلام' علها هو 
اكلام على ال حاف المفردة قِ باما . 

وتكون و كما حر سسطة * وفي مقصدانا 34 وها ثلاية مواضع 5 

الموضع الأول : أن تكون معنى فى ( قتتصب “هابعدها كما تنصب. 


وي 7 ع سكتواك : و أمكرءئئك كا تكرمي » »2 أي ي تكرمني ». 
قال الشاعر 7" 


مغ 
)00 انظى في « كا »: الجتى :ود ء المي 6و١‏ 
)0 في الأصل : « وإهتا» وهو تحريف. 
6 الححر 5٠‏ 6 هرد ١١1‏ (ه) في الأصل : «ما» وهو تحريدف .. 
)0( هذا مذهب الكرفييت » ولا ييز البصريون ذلك » ريتأولون شواهد الككوفيين ». 
انظر الإنصان ؟/٠8ه‏ 


(07) البيت لعدر بن ألي ربيعة وهو في ديرانه ٠١١‏ © وروايته : 


إِذَا جِدٌت قامتم طرف عَيْنيك يد 


وهو قي ثعلب «#بورء والجنى ١١١‏ ؛ ٠.‏ وال 1 :6 والأشموفي . .وه ء ورشواهد 
المهفدي مذدع > والهمع /3 » والخزانة مإعوة 


لدبم]#7 ا 


ا آل قاس ييه َّء 
- ورك إنما _جثتنا اممف ' 
عد 0 
أي : كي محسبوأ 0 
الموضع الثاني : أن تكون بعنى و حكأن' ٠‏ فقول : «شتمني كما أنا أبغض » 
"أي : كان أبغضه » ومته قول الشاعر 37) 
2 و* اس 0 َ. م0 عاء 
1 _- تددن يحندك من بعيدٍ كا أنا من خزاعة أو لويم 
الموضع الثالث : أن تكون بمنى لعل" تقول : لاتذرب” زيدا ما لايضربك » 
بومنه قول الرامد (؟ 
لاا لاتشتم الئاس كا لا تشم 
أي : لعلك انغ » وهي في هذين الموضعين الأخيرين غير عامة لفظأ وإن' 
كانت في موضع عامل من جبة المعنى '" . 
واعلم أن" « ماء قد تككون مع الكاف زائدة” دخوها كخروحها كقولك : اضرب" 
كما خرلي أي كضرلي » فلا تكونانٍ من هذا الفصل بل من فصل الكاف المفردة . 
(1) م أقف عل هذه الرواية إلا قبا نقكه صاحب الجنى عن اأمؤلف في معرض رده 
-علية و5١ ٠‏ دفي توادر «د أن زيد لبعضٍ ائئمشلمين 1١15‏ 
[ق ( البيت . ف ملحقات وان رؤبة “م١‏ رقله : 
وشخّصت ؛ أنصَارم وأجذموا 
رهر في الكتاب ١إبامه‏ ء والآثموني ١هه ٠»‏ رالخزانة 2/6 ؟ ط بولاق » والدرر ؟/40 » 
مرررد في الأصل : « وتثمم ع عرض من « رلا تشم » وهو 0 
في تقل صاحب الجنى هذا الموضع عن المولف ١6‏ » : ديم أر أحدا ذكر 
سا ا رت ا م 
هذه الواضع الثلاثة مركبة من كاف التشببه أر كاف التعليل و « ما» ثم يذكر تأريلات لبعض 
ما امتثيد به الؤلف . 
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بابك 07 
اعلم أرت لدىي» في كلام العرب موضعين : 


الموضع الأول : أن تكون حرفاً جار" » نحو قوم إِذا استفهموا عن 
شيء : حكييئمه ؟ أي : لأي' سبب فعلثت » أو لأي علدّة فعلثت » ولم 
لمحي" جارة” إلا" مع وماء الاستفبامية المذكورة خاصة فعناها البسة كعنى 
اللام » [و]ذلك" إذا قالوا : الم حت ؟ ونحوه. 


فعلى هذا إذا دخْلت' على الأفعال المضارعة ولم تدخل' علها اللام ولا 
أرادها المتكلء؛ اتتصب ما بعدها بإضار « أن » فإذا قلت : جنك ي تكرمي» 
ا#عئاه لاحكر امي 2 والتقدير” لأن تكرمني »© و د أن" » وما حملت" فه في موضع 
المصدر الحفوض كأنك قثت" : حنتك لاكرامي » قال ان تعالى : ه كلا 
.يحكون دولة” بين الأغنباء متم ع ©! ف دلاء نافية” زائدة” هنا . 

الموضع الثاني : أن تكون حرف نصب بنفها » وذلك إذا دخلت علها 
اللا الجارة أو أربدتت” » حكقولك : جئتك لكي أكرتمك ؛ المعنى : لان 
أحكر مك 4 فكى هنا ععنى أن* 6 وهي وما عملت" فه في مو ضع مصدر يقوص 
باللام » التقدير : ولأن أحكرمك » والمعنى | لاكرامك » قال لله تعالى : ولي 
لاتأسّو"ا على ما قاتج »**) ع وقال الشاعر "2 : 
حب" أرذتة لكيمًا يَثْ الناس أنها 

سراويل قيس والوفود شود 

* ٠١4 الجنى‎ » ١4/1 انظر في « كي » : القتضب 6 » وء ابن يميش جوع‎ )١( 
"١٠١ المغني ومودداء المع ؟/+‎ 

)2 ذهب الكوقيرن إلى أن دي » لا تكوث إلا حرف نصب ولا يجوز أن تككون حرف 
فش ء وذهب البصريون إلى أنا يحوز أن تكون حرف جر . انظر الإنصاف ١ه‏ 

(+) في الأصل : « لذلك ». (4) الخشر ا (ه) الحديد ؟؟ 

)3 الييت لقيس بن سعد كما في الكامل 5ه ع ٠رهو‏ في اللان (مدل ). 


ا هط" د 


فإذا ل تدنغل* علا اللام؛ احتملت” أن تكون الأولى الخافضةة المقدترة: باللام 


قتمص فا بعدفا باخهار ة أن* » لل وأن تكون” الثانة” الناصية” بنفها + المقدرة 
ب هد أن'» 3 نحو : جنتك في تكرمني "' , 
ورعا دخلت” علمها اللام” وه أن" 2( بعدها زائدة سُدوذاً نانف كقوله فل : 


ه 
ل - 


حمس 2 هك ما 2 
فتتركبا شنا _بسسد اه يلقع 


ولا قلنا : إننّها إذا نصبّت وهي بعنى اللام بإشمار « أن" » لوجين : 
أحدهما : أن" معناها معتى اللام البة وهي جارة” فلا يجوز دوا على القعل 
تعمل فبه لاختصاصها بالأساء والختص* لادكون غير مختص* » تكك) قالوا : 
كمه ؟ كما قالوا : المأه ؟ لم يحز* نبا للأفعال بنفسها » فإذا أضمرنا فلا 
يُضْمَر إلا" ما صر بعده مصدراً » وذلك إمنًا «وماء» وإممًا « أن» فهءئًا ظبر 
النصب” بطل إضار: «ما» إذ لا تنصب” ويبقى إضمار” « أن" » إذ هي ناصية” 
وتعير' ما بعدها مصدرأ مخفوضاً بى » فبقى الاختصاص” بالأسماء فيها لها كان 


. » العبارة في الأصل مضطربة « بإضار أن تكون أن رأن تكون‎ )١( 

(؟) نخلص من عرض المؤلف عن حالات « كي » مايل : 

١-إذا‏ جاء قبلبا اللام في نحو ( دك لي تكرمني ) فاللام حرف جر لتعليل 
وكي هصدرية تاصبة والمصدر مجرور /اللام . 

؟ - إذا ل يأت قبلبا اللام في نحو : جئتك كي تكرمني ٠‏ فيجوز تقدير « كي » 
في إحدى حالتين : 

أ) إذا قدرت أن اللام قيلها » فكي حرف مصدري ونصب والمصدر على نزح الخاقش, 

ب ) إذا لم تقدر اللام قبلها » في حرف اجر التعليل بثدلة. اللام » والفمل متصوب بأن" 
مضمرة بعد كي » رالصدر مجرور بي ألتي هي بنزة اللام . 

(ع) في الأصل « شاذ» . 

() في الأصل : « كقرلك » » والبيت ل أهتد إلى قالله » وهو في الإنصاف ‏ .مهء 
وابن ميش ١/9‏ » رالتني قكذ١ا‏ ؛ والأثموني 6ه 2 والعيني وأوء٠ع‏ » وشواهد المقكني م20 وه 
والخزانة لإثى١‏ . وألشن : القربة اليالية » والبلقع : المقفرة . 


اانا 


والوجه' الثاني : أثَا قد وتجدانا أن" بعدها م أن, تلم ''! في بعض المواضعم 


كا قال الشاعر 2 : 


ل خ مه 227 3 


ا 5 ع ا ا ا ا 0 ٠‏ كما أن تغر وتخدعا 

أي لأن تغر وتخدعا. 

وإنثّا حكمنا أن" « كي 2" تنصب” بنفسها في الموضع الثاني لأن" الأصل. 
في كل” ما ولي شيا وطلبه » وأثر قيه العمل* أن يكم بالعمل له ما لم ينعثه 
مانع” من اختصاصر أو غيره » و[ واجب ] تقدير* اللام قبلما لأمها لا ستقي* تقدسر ” 
غير [ ها ]ء إذ تظبر قبلها في بعض المواضع »م ذ كبر في قوله تعالى « لكلا 
تاو" » 24 » و كثيراً ما 'تحذف حرف” الجر" مع ١‏ أن' »» وخا كانت ي .. 
جاز اضمارها معبا 2 م وز مع «أن') تأمه . 

جد »د بهو 
واعل أنه يقي من باب الكاف ار كبة لفظ” واحد وهو «كان » الزائدة في قوله'"": 
8 - سراة بني أبي بكر تساما على - كان المسَومةٍ العراب. 

وفي قولحم في التعجب : « ماكان أحن زيداً » » وقد تقدثم الكلام عليها 

مع أصبح وأمسى » في آخر أبواب الحمزة » فائظر' إليه هناك واث الموقق . 





)1( قرله « تليها» : غير واضح في الأصل , 

(؛) البيت جخيل » وهو في ديواته ١١٠‏ وعامه : 
كَيَالَت* : أكَلَ الناس أصبَحْت ماع لساتك» كيما أن تغر وتخدعا 

وهو ف ابن يعيش ١4/9‏ » والمغني قهرء والشتورر وى؟ ء والأثموق عم » وشراهد 
المفني اجءه ء والدرر ؟/ه 

(+) في الأصل : «أن» وهو سبو . (4) الحديد + 

(ه) كلمتان عغرومتان م أتبينها ٠‏ يحتمل أن يكون تقدير العبارة « وما كانت كي مثل 
أن' » أي في العمل . 

(د) أي إضار اللام مع « قي » قبلبا . (7) تقدم برقم ١١0‏ 


اال 


زيل 


باب لام المغردة 37 

| اعلم أن" الام المفردة” جاءت في كلام العرب امعان تتشعتي” وتكثر 2 
قعددها بعضهم ثلاثين لاما وعددها بعضهم ثانية"» وعددها بعضهم أربعاً » وأاتف 
بعض البغداديين فنها كتابا معام و حكتاب اللامات »29 , عدثد لها فيه تحو 
الأربعين معنى حب اختلافها أدنى اختلاف . 

وقد أمعثت* النظن فيها فوجداتها على تشعب معائها تُحئصر في قسمين : 
قسم زائدة » وقسم غير زائدة » فالقسم* غير الزائدة قسمان : عامة” وغيّر عامل 
والعاملة” ثلاثة”* أقام : قسم” عامل” خفضاً وقسم” عامل” نصبا » وقسم” عامل جزماً . 

والقسم” الزائدة* قسمان :أقسم” عامة” وقسم” غير عاملة » فتحي” جملة” أقسامبا 
ستة” : غير زاتدة عامة” خفضاً » وغير” زائدة عاملة” نصاً » وغير' زائدة عامة” 
جزماً » وغسر زائدة غير' عاملة » وزاتئدة” عامة”» وزائدة* غير عاملة. ‏ 

القسم الأول : غيرث الزائدة العامة” خفضاً لها ثانة” مواضع : 

الموضع الأول : أن' تكون” اتخصيص » وأنواع هذه المواضع تتشعتّب” » والذي 
يجمعها النسبة » فحيث كانت جاز أن تَتسْب لا بعدها يبا » فنا الملك” 5 , 
نحو : الثوب' لزيد والدار” لعمرو » والفرس” لعبد ان » ومنها الاستحقاق ©2, 
نحو : الباب للدار » والسرج للدابة » والمحراب لاساجد» ومتها النسب 260 نمو : 





. كتاب‎ 21 ١+ ؟/لا - 4غ » سر الصناعة : الورقة‎ + 5/١ انظر في اللام : القدذ لمقتضب‎ )١( 
أمالي الشجري ؟عه » ابن يعيش مله - دا ول., » مم2 6بى‎ ٠ اللامات للرّجاجي‎ 
86 الجنى هم ١ء المغني م" » المخصص 6١/.هء ؟‎ 

(؟) هو أبو القاسم الزجاجي » والذي ذكره احدى وثلائرن لاما . 

(؟) قرله « الملك : » غير واضحة في الأصل , 

(:) قال ابن مشام : « ملام الامتحقاق » رهي الواقمة بين ممتى وذات ٠»‏ حو المد لل » 
انظر المقني 78+ 

)0( قال صاحب الجنى : « ولس فيه تحقيق ٠‏ وإنما اللام في هذه للاختصاص » » 
انظر الجنى 1م : 


-58 ل 


الأب لعبد الله والابن” مكالد » ومنها التبعيض”» نحو : الرأس لحار والكُم؛ لاجبة » 
ومنها الفعل تمو : الضرب” لزيد » والتسبيح” لعمرور . 1 
وأنواع” الندبة لا تتكاد؛ تُحْصّر لكثرتها » ومنها قوله تعالى : « أحل؟ 3 
اله الصيام ٠١»‏ 71 وقوهم لا وترياً افيف وتجددلاً له وواعاً ل 29 , 
وتدخل في أنواع هذه المواضع على الظاهر والمضمر فتقول” : الغلام” لزه 
والغلام لك » وحكذلك باقي الآنواع . 1 
الموضم الثاني : أن تكون في النداء للاستغاثة تحو : با لَرِيدٍ لعمرو "© » 
بويا لخالدر لعد أ » ومنه قوله 2٠"‏ : 1 1 
١8‏ فيَالررَام رَشْحوا بي مقَدّما إلى الخير خواضا إِلْهِ الكتّائيا 
وقوله لفكئة 


8 - تكتّقني الوشاة َارْعجُوق قا للناس للواشي المطاعر 





. (؟) خرم في الأصل‎ ١6107 البقرة‎ )١( 

(0) في الأمل : « وترإا لعدل » رالتصويب من اللامات ١١١‏ 

)0 اللامات ف هذه الأمثة هي للتبدين عند الزجاجي » انظر اللامات ؟5+١‏ 2» ١١+‏ 
ويحتمل أن يكون قد حدثك سقط يعد قرله : « وهتها» فتكون العيارة : « لاتكاد تحصر 
الكثرتها ٠‏ ومنبا التبييت نحو قرله تمال ٠ ٠ ٠‏ » 

(ه) قال الزجاجي ١١‏ : «لام المستفاث به مفترحة » ولام المستغاث من أجله مكورة 
فرت بينها ». 

(1) اليبت لسعد بن ناشب كا في الجاسة ١3/١‏ » وهو في أمالي القالي ء واللمان 
د( كرب )ء والخرانة ع/4؛4) 

والرواية : « إلى الموت » عرضا من « إلى الخيد » . 

(؟0) البيت لقيس ين ذريح » وهو في ديوانه عدو . والكتاب 5/درءع ء والكامل 
دوءو » وكتاب اللامات جمء وابن يعيش 91/9 » والقرب ٠ ١4*/١‏ واللان (لوم) 
برالسني 555/64 . وتكتقره : أحاطر به . 


ل 


وقول” عم رضي ان عنه مثا طعنّه” العلج أو العبد : يال باللامشاين ام 
ومعتى ذلك كله الدعاء' لامع أن “بغيث” فيجيب الداعي لأمر أتفق عليه من حرج 
أو حوفر ككل أو سبي مال أو أهل أو نحو ذلك [0.. ف على مَنْ” 'يفعل به 
ذلك أو 'مخاف فعله منه . 

ولا يحوز' دخول” هذه اللام على المضمر » وإن" كان أصل؛ الملادى الذي. 
تدشل عليه مشمر] لأنه اللخاطب* أو تمن في حكمه » لأف الممستفاث به 
القصد” به سهرئه » قلا 6 من ذكر أمية أو سهرته 3 واللام” دلالة” على ما أريدة: 
من الاستقاثة . 1 

الموضع الثالك : [ أن تكون ] للتعجب وهو يكون في باب النداء » نحو 
قولحم 0 بالتُعحب » » وقول الشاعر "! : 

سه م 50 وك ٠.‏ 

٠.6...6..... . 2. 584‏ ا ايا للكبول وللشيان لعجب 

وهذا لفظي » ويكون معنوياً كقوله © : 

2 دك تو و ل 0 >8 8 

- فَيَالكمن ليل كأن تَجُومَهُ بكل مغار القدل ُدت بيذبل 

وقول الآخر لف : 

. انظر اللامات »م » رابن يعيش ١/وم١ (؟) خرم في الأصل‎ )١( 

)2 ' أحتد إلى قَاثْله ٠‏ وصدرهة : 
ماه 0_5 و1 م 3 وم 
كيك ناو بعِيّْد الدار منترب 


وهو في اللقرب ٠ ١84/١‏ واللان (لرم) ء والأثمرني 455 ء باليمع انوا ء 
والعبتي ؛/لاه؟ ء والخزانة ؟/عه١‏ 
(4) الببت لامرىء القبس ء وهو في ديوانه ٠ ١5‏ والمفني »+ » والخزانة ١وهه.‏ 
ويدذبل : أسم جيل . 
(ه) البيت لطرفة » وهو في ديواته 1 ( مطبوعة بيررت ) وبعده : 
7 ءُ 
خلا لك الجو فبيضي واصفري 


وتسب في اللسان ( ا ) إلى كلب بن ردمعة 0 وهو قي المتصف م/م وأدب الكاتب ار 


لال 


+8؟ ‏ يالك من قيرة بِمَعْمَرِ 00 
ويكون في المدح 'كقولك : يالك رجلا صالاً » وفي الذمك [ كقرلك : 
يالك رجلا خبثاً وتدخل” في هذه المواضع على الظاهر والمضمر » وتكون مفتوحة 
مع الظاهر فيه وفي الموضع قبله١١)‏ » لحلثة تبن آخر الاب إن" شَاءً الله . 
وتكون' لتتّعحب أيضآً في القسم كقوحم : ل لايقومٌ » وله لقومن” 
يزيد” » قال الشاعر 59) : 


.ع 


6 2 ِ - 3 
17ه؟ - شه يَبْقى عل الأيامذو حيدر بمُشمخر .به الظيان والآس 


أراد لايبقى » فحُذرف المىلم بذلك» كقوله تعالى : « تاه تفنت]” تذكر” 
يوسف- ع7" أي : لاتفتاً . ا 


الموضع الرابع : أن تكون بعنى «على» » وذلك موقوفة على الاع » 
لان" الحروف” لا يوضّع” بعضبا موضع بعض قناساً » إلا إذا كان معنباهما 
واحدا » ومعنلى الكلام الذي يدخلان فيه واحداً أو راجعاً إله » ولو على ' بعد . 

فمدثًا جاء من ذلك في اللام قوله تعالى : « ويخراو نت للأذقان شهدا ,0م 
وقال الشاعر 2*0 : 


مهم 


588 -2.2.22.. 0200.200 قَخر صريعا لليّدين وللقب 





)01 قال ابن هشام : « إذا قيل : بالتزيد بفتح اللام فبر مصنغاث وإن كسرت فهو 
متغاث لأجل والمستفاث محذرفى ء قإن قيل يالك احتمل الوجبين »» انظر المغني ١4١‏ 
)0 تقدم يرتم ١4‏ لق يوسف هم 6 الإسراء ٠١‏ 
ره البيت للأشعث الكادي كا في الأزهية ٠55‏ وصدره: 
تتَا ولت _بالرمح الطويل, ثيابه 
رهر فى أدي الكاتب ولعء واللان « كور» والجنى ب«جم ٠‏ والمغني 58# ء وشواهد 
'المغني 0 


- الل تن 


ل 


ع | 0.002.620 أخْتا للكلاكل. فارتمت 1 


وقول الآخر إفذ 35 


ودس 5 


+19 كن مشََاهَا على تفناتبا2 مُعَرّس تقس _وقعت' للجَناجن_ 

ا موضع امس : أن تكون ععنى «١‏ إلى » » وذلك قياس »2 لأن" «إك » 
يقرب” معناها من معنى اللام » و كذلك لفظنها » آلا ترى قوله تعالى : « وقالو أ 
الحدث الث الذي أودا'نا لحذااغ)" موه تهدى »6 تعتثى ب إلى » م قال - 
د وهديام إلى صراط متقم 7 » فالحداية* في المعنى أوصلت" المبدي" إلى 
الصراط المستقيم » والوصلة هموجودة” في معنى ١‏ إلى » واللام » وهي موجودة” 
فبها حيئا كانا » وإن" كان بدنها فرقه من حيث إن" « إلى » لانتهاء الغاية 
واللام عارية” عنها » فائلام أقرب الخروف لنظأ ومعنى إلى « إلى » من' غيرها 
قلذلك قلنا إن دخولة كل” واحدة منها في موضع الأخرى » آلا ترى أن" قوله 
قعالى « فادفعوا إلهم أموالهم » *؟ و وادفعوا لهم » يتقاريان » فاستعال' إحداهما 
في مرضع الأخرى جائز* ما *ذ كر » ومنه أيضاً قوله تعالى « وأو'حى ربك إلى 
التحل ‏ اا » وقال في موضعر آخر : دو بأن” ريك / أوحى لجاع (") 





غ٠ تقدم يرقم‎ )١( 

(؟) البيت لاطررمّاح وهو في ديرائه ووع » وأدب الكاتب ؟.غ , والجراليقي >٠١‏ 
وأنخرى : من نخرى البعير إذا تجافى البروك » رالثفنات : عا أصاب الأرض من البعير إذا برك » 
والمعرس : هرضم التعريس وهو النزول فٍ السحر ء والجتناجن : عظام الصدر . يقرل : كأن. 
ميرك هذه الناقة عل قوائمها الأريع رصدرها آدّار حمس من القطا وقعت عل صدرها. 

(+) الأعراف م (4) الأتام بده (ه)الناءمد (1) التحل مه 

(؛) الزلزلة ه ٠‏ وانظر في دشول حررف الفض يمضبا مكان يءش : المصائص 
«إداجعء أمالي الشحري «/باد؟ + الجنى ١٠6‏ 


ري 6 


المو ضع السادس : أن تكون عدنى د همع) وهو مسموع لابةاس” عليه 
ليعتر معلييها ولفظيها » وما ممع من ذلك فول الشاعر 230 ١‏ 
1 فلمًا تقرفنًا كأنيومالكا لطولاجياع ل ثبيت للها 

أي مع طول اجتاع . 

الموضع السابع : أن' تحكون بعنى «١‏ من أجل » نحو : تمك للاحان 
ورعيئك ارعي » قال الشاعر ” : ْ 


5-5 


9 7 فجيدّت وقد نضّتْ لتوم ثيابا 
الدى السثر إل البسة المتَعَّْل 
أي : من أجل نوم » قال الشاعر ”") : 
9 تسمع اللْجَرْع إذا اتتّحيرا للماء في أجوافها خريرا 
ويُقال هذه اللام لام العلة ولام السبب » وهي في كلام العرب كثيرةة » 
وهي الداخلة على «ى » التي بمعنى « أن » والتي « كي » بمعناها رهي بمعى 
وى » التي تتدتر « أن" » بعدها ما تقدّم في بابها . 





511 البيت ل متمم بن نريرة كا في اللفضليات 07+؟ وهر في جبرة أشعار العرب‎ )١( 
وأمالي‎ ٠ والكامل لمكد١آا١ج 4 وأدب الكواتب +24 والأزهة 4ع 1 راتخصص هه‎ 
0 الشحري ؟/01 0 رالمفتى ع# كا ء والرمع ذل ء والدرر‎ 

6 البيت لامر ىء القدس 0 وهو 3 ددواته ١+‏ > وشرح القصائد أده »6 وراك _لدرر 
م1156 والأثمرق 15 

ع المست للعجاج » رهو ىِ ديواته هو؟ » وررايئه قبه : 

7 مه د 1 و شاه 8 0 ٠. ٠.‏ 
تسمع لماع إذا استحيرا للجرع قي أجوافها خريرا 
وهو قِ أدب الكاتب #اع »> والجوالقي. دام »2 نصف اب وردت الماء . والخرع : 


بلع للاء ٠‏ واستسيرا : أدخلته في أجوافها * 


رةه 


الموضع الثامن : أن تكون معلى « بعك ©» وهو أضاً موؤوف” على السياع 
لقلّه ومنًا جاء من ذلك قولهم :و كتتت لس خل-وان من الشبر » ولست 


830 


مضين منه » أي بعد خمس وبعد ست » وقول الشاعر 
6 - حتى ورذن لتم مس _بارئص_ ل 00 

أي : بعد عام مس 9 1 

ل تن 

القسم* الثاني غير الزائدة العامة نصبا » لها ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول : أن يكون "' يعدها الفعل المضارع منصوياً يمار « أن* » 
ع معنى د كي ع المذ؟ ورهة 4 نمو : : حلتك الككرمتني » وأحستت'إليك لتشتكر أن » 
قال الله تعالى ٠:‏ تبلل أن' قد أبتغوا» ؟؟ و « لسجعل ما يلقي الشطان”**ل, 
ولا دوز الرقف فق القران على ماقبل هدم اللام لأنتها عامة” لما قشلبا 6 الى 
إن وقع آرأس آبة . 

وهذه اللام لا يكون ما قبلبا إلا“ كلاماً قاءآ بنفه » ويهذا تخالف لام الجدود 
المذكررة بعد', وتكون قبلا امل الاممية [ و ] الفعلية الماضية والمضارعة » و 
قرلك : ريد "قاتم” لمحسير' ن إلنك » وزيدة قام ل بحسن إلنك» ونس قوم لمحسين إليك . 





: وعجزره‎ ١+. البيت لاراعي وهو في ديوانه‎ )١( 


عو ام 


جدا تعارضةٌ السقاة وبلا 
وهو في جخبرة الأشعار ءءء وأدب الكاتب فلم هء والواليقي وباج ء والأزهية 
٠.خ‏ »؛ واخصص + واللان ( : لمم )ا ء رمعط اللالىء مه؟ . والخس : أن ترد الإبل 
للماء في تمام خخمة أيام ٠‏ واليائص : اسايق اليميد » والجد : اليئر » والوبيل : الوم 
)0 أغفل الؤلف لام التبليغ » وعرفها ابن هشام بقرله : « رهي اطارة لاسم السامع 
لقول أر ما فى معناه » نحو : قلت له وأذنت له وفسسرت له » المغنى م" 
(؟) في الأصل : «تكون » وهو تصحيفا. 


)0غ الجن ٠١‏ )) الحج عم 


3-0 


وهي ناضبة” ما بعدّها بإضمار « أن" » لأنتّها 7 حرف” جار » فلا يعمل 


عملين لاختصاصه بالأسماء » فا بعده مع م أن' » منزلة امم مخفوض .ها كأنك 
إذا شه : شد لتكرمني [ تقول ] اجثت” لأنا تكرمتي » أي جنت” 
للإكرام وقد يشان هنذا في باب «كي» »2 فقف عليه عناك » ويحوز دخول 
بعد" [ل. لام :على و كي » إذا كانت بمعنى « أن" » » وحذثها للنلالة عليها يا بسن هناك . 
الموضع الثاني : أن" تكون بعنى الود 2 » وهو النفي” » وذلك قولك: 
ما كان الرجل” ذهب » وماكان عد الله ليخرج” » المعنى : ماكان عبد الله 
ليخروج » وما كان الرجل' للذهاب » تال الله عز” وجل : « ماكان الله لينر 
المؤمتين” ع" » « وما كان ان لعذيَبم'» ”4 , المعنى للترك » وما كان الله 
للتعذيب ء فبذه اللام كالتي قبلا في دخوفا على الفعل امضارع ونصه بإضمار 
بع أن" ع ”2 وتقديرها معه . بتأويل المصدر الحفوض بها » إذ هي حرف حار أبضاء 
لأنها عنتدة بالأسماء » وهي لام الءة المد كورة قبل ؛ إلا" أنتها إذا دخلت* على 
الأفعال المذاكورة وقعّت' مع ما بعدها في مرضع أخبار «كان» النفة ب «ماء»» 
.وبدذلك تالف لام وى » الذ كورة قل » لازومها ذلك 2 ولام 07 
اكلام دونها » ويجوز أن تقتمها الإيحاب والنفي” مع «كان » وغيرها » فاعامه . 
الموضع الثالث : أن تكون يعئى العاقة » كقولك : أكرئ”ه للشتمتى 
.وأعطيه ليحر متي » قال الث تعالى : «١‏ فالتقط” آل” فرعون” لكون لهم 
عدوةا وحونا ع 'أأو درشا الِنْفْدوا عن شييلك » 170 ع المعتى : فالتقطه 





. في الأصل : « إلا إنبا » رهو تحريف‎ )١( 
قال التحاس : « والصواب تسميتها لام اانفي لآن الجحد في اللغة إتكار ماتعرقه لا‎ 0) 
1 مطلق الإتكار »ا ء انظر المغذي‎ 


)ع آل عمرات 9لا١‏ (؛) التوبة وه 
(0) ذهب الكوقيون إلى أن لام الجحرد هى الناصية بنفسبا » انظر الإنصاف 58 * 
6 القصص مم/ 


0( يوثس هم >2 ولص الآدة « وقال موسي : ردنا إنك آتت فرعرن رملآه زئة 


وام في الحياة الانياء ربنا ليضاوا عن سبيلك » 


نما - 


آل” فرعرن فكان عاقة* أمرهم أن كان” هم عدوا وحزنا » وأنك آنيت فرعون> 
وملأك زيئة” وأموالاً في الماة الدنيا » فعان عاقتهم أن صَلُوا عن سببك , 
وهي مل لام ديْ» ولام المحود المذ كورتين 4 ف أنبا داخل” على الأفعال المضارعة » 
وتنصب” بعدها بإخمار , أن* » ©» و « أن” « وما بعداها ف موضع مصدار 
مخفوض إذ هي حرف” جار” مثلها للعلّة في الظاهرة » وتفارقئها في المعنى خاصة . 
وأما قول الثاعر 29 : 
6 7 لنا هضبة لا ينزرل الذل وَسطبا 
5 0 .8 و .2 وم م 
وياوى إليها المستجير ليعصمما 
فقال بعضهم : إن" اللا لام العاقبة كالتي في الآبتين » وقال بعضهم: هي 
ععنى القاء أن أملّه : فصا 600-١2‏ وقد روي كذلك 04 والصحيح أنئّ) 
لام , 4 المتقدمة” الذ كر 4 أله ها معنى العه ع والصيمة تقدير”ها د 5 7 
وبَدّل؛ على ذلك أن الروايةة قد حت" بالفاء في موفعها وهي فاء السب 
الجوابية* » إلا" أن" نصب بعضهم بها وقع في الواجب » فقال بعضهم : ذلك 
ضرورة” » والصحيع” عندي أن” نصبها - وإن' كان في ظاهر الواجبر ‏ على 
معنى الشرط المقدارر » أن" التقدي : إن يأر إليها المتجير* يْعتْصم”' » والفاءة” 


ماهم همه 


تنصب” في معنى جواب الشرط على ماين“ في باما إن" شاء الل مستقمى” . 
عم اا 
القسم الثالث غير الزاتدة العاملة جزماً » لهافي كلام العرب ثلاثة مواضع + 
الموضع الأو ل: أن تكون للأمر » ف جزم بعدها الفعل المضارع على أنواع 


6 الست (طرفة 2 وهو ف ديرانه و9+١1اء‏ والككتاب ولد واللسان «دلك » 
متريا إلى الأعثى ., 


ا 


لليتكام والاطب والقائب »2 حر : لأكرم" » وتتشكرتي* » وتتكعر '' , 
والبكرتم”" » وعلى الميني للفاعل الغائب . / 

وهل تدخل: على المتكلم وحده أو مع غيره 9 فيه اخلاف” » والصحيع” جوازاه 
لوروده من كلام العرب » ة فتقول : لبقم زيد » ولخرج' جمرو » قال أيه عز وجل : 
ولنفق ذو سعة من سعّه 207 وتقول” لأقم' والتقم” » وأمنًا فعل” الخاطب. 
فالتغاللب” عليه المطترد” أن" يجيه بغير لام » نحو : اضرب واخرج وقم وأقعِدٍ » 
وقد جاء في الحديث قوله عله اللام : ه لتأغذوا مصافّع , " وقرىء قوله تعالى : 
« فبذِلك فتْتفرحوا » ”" على الخاطبة وكلاهما تأدرث . 

واخثلف في هذا هذا نعل المني للفاعل التخاطب إِذا كان بغير اللام © : فذهب 
البصريون إلى أنه قائمة* بنفها » لا مدخل للاتم ‏ فيها » وأن” الذي باللام. 

صيغة” القع المشارع ٠.‏ دخلت عله اللام للأمر فحزتمتثه * » والأول” مبى على الوقف 

والاتخر* معرب” بالمزم . ْ 

وذهب الكوفيون إلى أن" كلها واحد » فعل” مشارع” في الأصل معرب” بالمزم 
باللام ظاهرة” أو محذوفة” » قياساً على سائر أفعال الأمر 

وذهب المتأخرون إلى أن الصحيص أن” ما فيه اللا مضارع” معرب بالجزم 
لوجود المشارعة فه وهو التاء والاء والثون والأاف التي أعرب يسببهاء وما لبس 
فه اللا صبخطه صيغة” أخرى » وهو مني” لا مدخل للا فيه ولا شبّه بينه 
وبين الاسم كما كان في المشارع من الإبهام والتخصيص الموجودثن فها » إذ تلك. 





) 6 الطلاى ؟ 
()0 أقف عل هذه الرواية » رالذي في الترمذي ( تير سورة ص) : «قال لنةا 
عل مصافكم 5 ألم » . 
(+) بوتس مه 2 رهي قراءة اين سيرين روقتادة © انظر الختسب "١+/١‏ » 
رالقرطي ؟*١١ام‏ 
)ع انظر اللامات -و 4١6‏ (ه) في الأصل : « للأمر » وهو تحريف . 


#لال7 د 


كل 


ع سل امل 


الصغة*-لا حرفة مفاوعة فيها توجيب” لها الإعراب” ولا شه ينها وبين الاسم 
من جبتتي" الايهام والتخصيص المذكورين "١‏ » بل هي صيغة” مخلاصة” للاستقيال 
بتقنها قبي أصل” قام” ينقه . ْ 

فإن' جما أن” لاء “المزم. محذوفة” مع حرف المضارعة فأحاويرا : بأنته لا 
ا“محناف” حرفان " , أخدثهها يوجب” علثّة” تكون” أصلا في شيء » ويبقى حكما 
كحرف المشارعة » واللام” حرف” :واحد” شديد* الاتصال با يعده » حار مث 
اكعض حروفه» فلا يحوز حذفه إلا" في الفرورة وحده كقوله " : 


- 


لحن # # الهاا« اا#و الع« اله اله ا عه اوه اه .ا اه . ... أويبك من بكى 
وأممًا حنافها معأ في كل” موضع مخاطة للفاعل قلا . وكل” ما جاء من" ذلك 
على كثرته في كلامهم هو بغير لام » ولا حرفة مضارءة ‏ إلا” ما 'ذكر نادراً 
فلا بقاس” عله » وهذا كله جربان” على مذفب ال.صريين . 
والصحيح” مذهب' الككوفين » وقد أتْت* بالدلائل عله في غير هذا الكتاب . 
واعلم أن" هذه اللامّ لثدة اتصالها با بعدها حتى صارت” كبعض حروفه جاز 
:فيها التككين” لخفتها إذا اتصل بها واو' العاف أو فاؤم 0“ » كقوله تعالى : 
« وليوفوا نذورهم » وللطدّوفوا باللدت العتدق » **2 على قراءة تمن* قرأ باتسكين » 





)00 انظر : ص 7ع 
(؟) الحرفان هما : اللام الجازمة وحرق المضارعة , 0 
(؟) البيت ل :ءتمم بن نويرة كا في الكتاب ١/ولاع‏ وتمامه : 
و 5 013 - 0 ماه 
على مثل. أصحاب البعوضة فاه شي 
7 0050-7 كن 25 خ* ااه ع 
لك الويل حر الوجه أويبّك من بكى 
ددو في أمالي الشجري ١/75؟‏ ء راين يعيش 9/< ء والإنصاف »سه ء والمفني مغ +اء 
وشواهد المقني فذه ١‏ والخرانة #إلوكد. والبعرضة : اسم مكان 
(:) انظر أبن بعش ليل زه الح ١.‏ 


دخ - 


و كذلك / قوله تعالى : « فيذلك فيفر حوا » ٠‏ فاجري ذلك محرى تخد وكيد 
حين قالوا : قيقد أو كلد 14 باسكان آللاء وألاء 6 نف لاجتاع المتخر كات أ 


ويُتقبح ذلك فبًا مع حرفر منفمل » نحو « ثم ليقطع » "" ون ليقضراء 9 . 


وكذلك الي" في الواو والفاء مع «هرء و وهي» و «ثم» في نحو قوله 
تعالى : م ثمة هدو يوح القنافة من المحضّرين » '*) على قراءة قاللُون ) والكائي 0" 
من السبعة بالإسكان في الفتم » بنزلة : « 7 البقطم" ‏ 8 1 وما ذلك لشدة 
اتصال الواو والفاء ما يعدعما لأتا كحرفر منة وانفصال « ثم » إذ هى كلم * 
قائمة” بنفنها من. ثلاثة أجرف فاءله . ١‏ 


ا موضع الثاني : أن تكورن” للدعاء 04 و قولك : 0 لتغفر" أزيد ولتر"تمّه : 
والأ كثر' : اغفر' لزي وارحته » لأنها في الفعل بنزلة لام الأمز » والمية فيها في 
المافخل 53 مها قال الله تعالى : م فاغفير” لنا وارحتنا , تقاء وقال الغاعر 239١0‏ 


بع - لقنت تب فيقث رمظلية فاون ليك ملام الله يمر 
وإسَا تفارقئها في المعنى , وذلك أيه الأمرت هو' طلي” من الأعلى إلى الأدنى > 
والدعاء 'من الأدنى إلى الأعلى 21١‏ . 


٠٠١ الحج‎ )+( 7١١ يونس مه (+) انظر الممتم‎ )١( 

)ع( الدج وم ء وال صاحب الخثى + : «ومحجرز إمكاتيا بعد «ثم» ولس 
يضميف ولا مخصرص بالمرورة » خلافا إزاعم ذلك » وبه قرأ اللكرفيرن «قالرن «البذى. 

)2 القصص و- »ء وانظر النشر 7 

(1) عيسى بن مينا » قر على نافم ٠‏ وتمئي قالون بلغة الروم : جيد هو قارى» 
المديمة » قوق مئة .#+ ء انظر النثر ١1‏ » طيقات للقراء 51١5/١9‏ 

(,) عل بن حمزة إمام أمل الكوقة + كان [مام الناس في القراءة في زماته + ترليه 
مئة وجهوءدءانظر النزهة +50 » النشر ١/*؟١‏ » البغة ع«/١١‏ 

)2 المج ه١١‏ )5( المقرة 51” 

)٠١(‏ البيت للحطيئة » وهو في ديراته ٠١+‏ بالكامل ؟4* 

(١3م‏ قال صاحب اأمى ١‏ :«واإذا درد الرعاء من الماري قبر التماس »> 


لات 


وجب" الأمر أنة الام الداخلة على صيغة الأمر تكذون” بحسب ها وضغدتت 
المبغة* له فن ظلب أو إباحة: أو تفعيز أو تكوين "' أو غير ذلك ما أحكمه 
الأصوليون في كتبهم » فلا معنى لتفريق مواضع ذلك إلا“ اعمري؛ على تنويعهم في 
الاصطلاح '؟ » وإلاة فالطلب” يكون من الأعلى إلى الأدنى ومن الل إلى الكل 
ومن الأدتى إلى الأغلى ''' » ويكون ذلك بصيغة الأمر وبالمضارع باللام يجزوما » 
هذا هو الق' » إلا" أن" النحويين على صبغة « افعّل"» أمواً » وبعضهم من المتآخرين” 


. 


تحناق فزاد الدأعاء » وحقفقته "2 ما ذكر'ت” لك .فاعامه ‏ 


الموضع الثالث : أن تكون اوعبد نحو قوللك : لعقثل' زبداً وأنت” تعلتيه 
ما تلقى وللتضربه” فسوف تعلمة » قال الله تعالى : « ليكفزوا يما تنام 
وليتمثعوا فوف يعامون » " . 

وأ كثر' ما تأني الصفة” [ على ] صيغة 9 افعل' ؛ » وقد تككون ضيغة المضادغ 
باللام » المي فيها كالحتم في لام الأمر والدعاه » وإننًا الفرق ينها في الممنى » 
لآنة في معنى هذه التبديد وهي راجعة” إلى ما ذكرنا من اارعيد ولا طلب فيها 
إلا في ضرورة ا'أمر » فلذلك يطلق النحويون علها أمرأ » ونظيره [4] ذلك 
كوله تعالى : « اجملوا ما سْثتم » '' » فاولا قرينة” الخال في الكلام لكانت الْصغة 
واحدة” مفهوماً منبا الأمر [ عن ] أول وهل . 

وفي صيغة «افعّل'» بين الأصولين اختلاف”: عل اللفظ' مشترك” أو هو في 
الطلب أظبر* 2 أو ف الموجب هله ؟9 ةلقن "7 ف علم أصول الفقه 1 

جد عد لد 

. كذا في الأصل وم أهتد إلى ممناها‎ )١( 

() في الأصل : « الإصلاح » وهو تحريف . 

(؟) في الأصل : « ومن الأدنى إلى الأدنى ».وهو سبو . 

(4) في الأصل : « رحقيقة غ وهر تحريف. 

) 


ه) المتكيرت +51 (5): فصلت .ع )02( قي الأصل : «احتيقةم. 


سمو 


القسم الرابع : غير الزائدة غيره العامة : 

أن تتكون للتا كيد أي لمكن المعنى في الفين » ولها في ذلك ثلاثة*'٠)‏ مو'ضم ٠‏ 

الموضع الأول : أن تدخّل للابتداء في البتدأ وما حل" موضعه من القعل 
المضارع له » فالمبتدأ نحو قولك لزيد قاتم” "! ولتعبد” الله خاريث ولبقوم” زيلك . 

وإنّا قنْدّمّت أولاً اعتاداً عليها في التوكيد لما بعدها , لما تقدكم همرة” 
الاستفهام ودإت » المكورة المشدادة » و دما النافة للاعتاد غلمها في معاتنها 
التي وضعت” لا ء ولذلك كانت حروفاً معلقة” لما قلها عن العمل" فيا بعدها » 
أي قاطعة لهم وذلك في باب ؤ ظنتت” وأعلت” : وقاطغة” عن حمل مانقدها 
خا قبلها في بعاب الإشتغال » فتقول : ظننثت” ازيه قائم” » وأعل زيد لعبد” 
الله متطلق” » وزيد التضرايه » وإما ذلك يم ذكر'ت” لك هن أنه خرف” 
عبر » قال الله تعالى : د لأنم أشة رهة” في ضدورثم 1 عو وقال زهي "2 . 


56 -.ولأنت أَشجِمٌ حين تتجّهُ أ | أبطال" من ليْثْر أبي ألجر 


وقال آخر :)٠7‏ 
>جهمه وم سل وي دوع 
58 فلبو أخوف عندي إذ أكامه . 7 > + + ح ‏ 2 م 0م 





6 كان عل المؤلف أن بعدها أريعة »2 كا سترى حين مبردها. 

.() ذهب الكرفيون إلى أن اللام في قرليم : «لزيد أفضل من محرو » جواب قسم 
عقدر ٠»‏ والتقدير : وال لزيد أفضل من محرو ء فأضمر اليمين اكتقاء باللام متها » وذهب 
البصريوت إلى أن اللام لام الابتداء » انظر اللامات .»ا ء والإنصاف 145؟ 

(؟) في الأصل : « العتل »© وهو تحريف . (:) الخشي ١١‏ 

(ه) الديوان غ4 ء «السان : ( أضم ) » وشواهد الشافية .0 . وتنجه : يراجه 
ععضبا عضا في الحرب ٠‏ وأجر : سج جرو وهو ولد الكلب »؛ وكل شيع . 

)0( البيست لكمب دن زهير ء وهو في ديوانه د(جده وتماأمه : 

لئ ال 5 .8 
وقبيل إ نك مسبور ومسؤٌول 
والبيت في المقرب 71/١‏ 


إل 


١*+-ه‎ 


ومااحلة محل المتدأ هو الفعل' المضارع” إذا 'صدر به » نحو قولك : ليقو 
زبد » ولخرج” حمرو > وكذلك الفعل الذي لايتتصرف 1١‏ 2 نحو : نعم 
ومس وقعل التعجحب 4 فتقول * التعم الرحل زيد. ولشن الغلام عمرو ©[ وتلزم 
في فعل التعجب طريانه عحرى الأمثال ] '' » قال الله تعالى : « لئس ما كانوا 
يعملون .ا لاع وقال الشاعر زطق : 

رح ومعساأه8 5ك 3 2 تيم س0 و7 2 شه 

*7 - وَليِعْم حشوالدرع أنت إذا دعت نزال ولج في الذمر 

وإتنا- ذلك لمشابية_ [: جع ذلك ] **! الاسم ؛ أما المضارع؛ ففي الإبيام 

ورمًا دجملت” اللام عل مايدخل على المتارغ من' د أن”» الناصة له نحو قولك : 
لأن' تقوم خير” لك من أن" تقهد.“ولآن' المعنى. : لقبامك فبي في موضع مبتدأء 
فلذلك عرملت" في ذلك. معاملته » و كذلك حكيئ؛ مابدثخل على المفارع إِذًا 
الخلاصه للاستقيال.» نحو : « لوف يقوم زيد”» » قال الله تعالى : « ولسوفه 
يعطيك رابك فرفئ ٠‏ "'. 

وأتما قوله تعالى : « لسوف أخترت” حا" ١‏ فهبي جواب” قدم عحذوف 


ويه 8 78 0 - 
1 ب ليك بها » دولوف» (1) مو_ضع” باكر 0 





)١(‏ دخول لام الابتداء على الفعل أمر اختلف الملاء فيه ٠‏ قال ابن هشام » « فأجاز 
دلك ابن مالك وللالقي وغبرهحما » زاد المالقي اللافي اطامد > انظر المغني ؟ه, 

(؟) مابين معقوقين لم أهتد إلى توجيبه ٠‏ وقيله في الأصل بماض بقدر ثلاث كامات » ولعله 
يقصد نحو : الظدّر”ف زيد" بمعتى ما أظر قدء قال ابن هثام : « رعندي أنها إما لام الابتداء 
وإما لام جواب قسم مقدر » » انظر المغني <١‏ ؟ »ء الرتحل ١٠٠١‏ 

)ع المائدة: +٠‏ ِ 

ع البيت لزهير م« وهو في ديوانه 5ه ء والككتاب ؟/+؛ ٠‏ وأمالي الشجري ؟/١١١‏ 
وأبن يعيش 6/<؟ ٠»‏ واللدان (نزل) » رالخزاتة /؟5 ء والدرر ١/ه؟٠‏ . يقول : نعم لابس الدرع 
أنت إذا اشتدت الخرب وتراحمت الأقر ان فتداعوا بالنزرل عن اليل والتضارب بالسدوف . 

زه) زيادة ليست في نقل. الجنى عن الؤلف . (1): الضحى ه (؛) مريم 1ه 

(4) في الأصل : « تلقى » وهر تحريف ٠.‏ (4) في الأصل : « رلسوقك » رهر تحريف . 


-2 


الموضع .الثاني : أن تكون في خبر المبتدأ وذلك_قسمان : قسم قيامي وقسم 
موقوف على السماع . 

فأما القيامي ففي خبره إذا وقع خيراً ل « إن » المككورة التي للتوكيد 
المذكورة في بابها » نحو قولك : «إن' 6 لقائم وإن عبد الله ارج » » 
قال الله تعالى . «'إن الله / لغفورة رحم » )١١‏ دوإن ربك للسربع العقابر » ٠١1‏ 
وإنه ' لغقور رحم » ") 

وهده اللام هي جائزة الاخول في هذا المكان لا ؤاجية » لا "راد من 
المبالغة في التواكيد إدا هو حاصل » فإن؟ علا في الأصل المتدأ الذي [ هو ] 
اسم « أنه » إلا أن اتفق تنام ثم من ذلك زهو أنه لما صخلت" « إن على 
البتدا وايتت وتطلة” “ه ». وكانت مشي بالفعل كا ذ كر في تاببا وجب أن تعمل 
فه وضارت معه كالمتدا "' إذ 1 تخير هن معتى الابتداء شئا > "ا هي لتو كيد 
خاصة م وهو زائد عل: الإبتداء فوصت “للام الداخة على اجمة الي قباه إن؟ » 
أن* تكرن مقدقة” علبا- . 

وبما يو”ضح ذلك أنها تجتمع معبا مقدءة 55 همزة” د إن" , هاء كما قال الشاعر 0؟': 


- الاياسنا بْرْ قعل قلل_المى بتك من برق غل كريم 
على أنك لعض الحأخرين في « لبنك » كلامآ ضعناً *" » قد “ذكر منه 
شيء” فما تقدم . 
فإذا ثيت ان اللا أصلئها في الدخول أن' تكون” قبل «١‏ إن*» ثقل اجِتاع 
حرفي مؤ كلدئن » تأزالوا اللامت من ذلك التلحل ووضعوها في موضع لا كرون 
شه ثقل” وهو الخير في الأصل لتأخيرة عن الاسم » خقالرا : دإث زيداً لقائم 6 > 


و د إن" عمل الله اشاخص »> 8 





() التحل ها (؟) الأعراف ١١9‏ 
(+) في الأصل «إذا» وهر نحريف . ()) تدم يرم ذه 
(ه) في الأصل : « كلام ضعيف» وهو سهر. 


لول 


ثم تدخل في الاسم إن' دصل بنه وبين « إن" » بالظرف أو المجرور » نحو قواله 
تعالى : ه« إن" قِ ذلِك” لأحكى , ١5اع‏ د وإن" قي ذلك لعيرة” ال اع دوآت* 
له عندنا لَرثثفى » 0 ء لأنه قد زال موجب” الثقل بالاجتاع مع « إن » . 

ثم إِنه قد يجوز" دخولما فيا محل محل" الخبر من ظرفم حو : د إت 
زيداً لعندك » أو رود نحو :« إن زيدا لمن" بني تمر » أو الفصل الذي بعت 
امعها وخيرها » نحو : « إن زيداً لهو القائم » وفي المبتدأ من اجخملة الواقعة بآ 
ها » تحو: « إن"زيدا لأبوه قائم” » » وفي. الفعل المضارع الواقع في موضع الخير > 
نحو « إن زيدآ لبقوم » وفي الماضي إذا كان غير “متصر”ف نحو : « إن" زيدآ 
لبئسى الرجل” » وإن” عمرآ نعم الفتى » » وفي معمول الخبر مع وجوده وتأخير.» 
عنه » حو : « إن" زيدا لعندك قائم » وفي جمرعها نحو قولك : « إن زيىآ 
لفي الداو لقائم” » » قال لله تعالى : « إن" الإنسان لفي “خسري .140 م ووإت» 
وتيك لالمرصاد ع *' » وقال تعالى : «وإن" ربك ليحكم بهم » ""' ء وقال 
تعالى : و إ“نك لأنت” اطليم” الرشد” *"» » وقال الشاعر ‏ : 


55 


00 8 2 م.م ا“ -< - ع .8 

6" إنكأمرا خصّنىعندا مود ته عل الدّنائى لعندي غير مكفوري 

وإئما دهلت اللام ق هله المواضع كلبا مبالغة" للثو كيد 4 ذو 7 وإذا 

بولغ فيه فلاياس أن تكون من جهتين » إذا لم يككن اججاع اللتين '" التو كيد 
لآن“ الإجتاع” قد زال فزال الثقل” . 

وأما ماذكر الزجاجي ١١‏ أن اللام دخلت في الكلام الذي فيه « إن > 

تو كيدا للخير » ا دخلث” و إن" » توكيدآ لاجمة فغير صحيم لدخول اللام 


4٠ مورة ص‎ )©( ١١ سورةق 0» (؟) النازعات‎ )١( 
عود رام‎ )0( ١١6 التحل‎ )1( ١6 المعصر + (ه) القجر‎ ):4( 
. (ه) تقدم برقم م6١ () في الأصل « التي » وهر تحريف‎ 


)٠١(‏ انظر اللامات 5٠‏ © وقسبه إلى سيبويه. 


سااخ#ي لد 


في اسم « إن » مع الفصل / كا ذكر »وفىي غير الخير في المواضم التي ذ كرا مع .1و 
م إن » إذا أبدلت من ههمزتها هاء كي ذ كر ء وإتا هو كلام زواره وتمّقه . وكدلك 
مانضككى غن بعضبع 2١‏ من أن ذلك مناظرة ل وماء النافة مع خيرها في الكلام 
الذي ذكره فوم” مردوة يما ذ كرنا. 

واعلم أن" عدة اللام قد تلزم' وذلك في خُير «١‏ كان + الواقعة خيراً ل ١‏ إن » 
التحففة من الثقبة المكدورة كقوله تعالى : ذؤإن كنت هن قبل ان الغافلين ع 8 
و-« إن كنا لفي ضلال مين غ ' لأن الفرق بين النافبة وبينها لابقع إلا بها © 
وكذلك في خبر كان وففهولي ظنكت” وأعلمت” الأخيرين والفصل "© » إِذا دغلت 
على ذلك كله « إن" » المذكررة” » نحو : إن ظنت“*زيدا “لقائمآ » وإن' أعلمت” 
عمرا غبد أت تلنطلعاً + وإن كان زيدا لقنم + وإن زيعا لبو القائم 
للعلة المذكورة . 


ويحري حرى د إن" » في القباس « تكن" » لأنها داخة على الخبر "2 م ولا 
“تغير معنى الابتداء تك و إن » » إلا أن" ذلك فيها قليل لارتبأطها بماقليا » 
قال الشاعر 9" : ش 


6 عر القرا. .م في اللامات 5٠‏ 6 يومف م )ع( الشعراء اة 
)ع( أي : إن الفرق بين ( إن ) النافة ( وإن ) الخفقة لايقم إلا ببذه اللام . 
(ه) أي خمير الفصل . 

)03 أقحم في الأصل : «المبتدأ والخير ع بعد قوله د على الخُبر » 

(97) البيت لا يعرف قائله ٠‏ وصدره في الجلى 1:35 


٠. . 2‏ . 1 0 
تأومونيى في حب ليلى عواذِي 
رهو في الإنماف بو. م ء والان ( لكن ) ٠‏ والغني بهم » ء رابن عقيل 511/١‏ 
ىر الأثموني ١41/0‏ » وشواهد المفني 5ه 78 » والخزانة ١/9‏ ء والميني ؟/492؟ 


7 ا د 


واه 8 والمء ا م مرعرن 
والبصريون يقفون في هذا مع السماع لقلته » والكوفيون يجيزونه قياس ٠١‏ , 
والمحبح عندي أنه قاس” »2 لأن” العة المذكررة موج_ودة فيها » وهي التي من. 
1 1 1 1 . ه. 3 . م هه 
أحلبا حاز دخول اللام يي خار ١‏ إنة 1 وعي عدم تعمر معتى الارتداء 4 والاستدراك 
لسن بمغسر للاتداء 4 وإلما قل مماع” داك فها ٠.‏ وف صاعة الحو م_واضع 
جائزة” قاساً منوعة مماعاً » وعكس هذا » وذكر''ها هنا يطول”' » وقد ذاكرها 
أنو الفتم بن جني في حكتاب «الخصائص » له فانظر إليه. هناك 9! . 
وأما القسم السماغي ففي خبر اليتدأ إذا ل يككن خيرا؟ ال «١‏ إن » باقاً على. 
اطيرية له » أو خارجا إلى غيره + والباقي خير؟ ‏ نحو 'قؤل التاعر ب" 5 
4 #ى اس > ى الاو 
5*4 أم الحليس لعجدوز شبربه 
قال بعضهم في قوله تعالى : م إن" هذان لساحران» '* إن ٠‏ إن » بمعتى (5: 
عم 6( دووهذأن 2« متدأ و «ساحران 4 خير 4 ودخلت” عليه اللام” ناذآ » وقال 
بعضهم” : اللإم في الأصل داءة على مبتدأ محذوف تقديره : لبما ساحران » وقال 
يعقصم : إن الام على قياسها من الدخول على خبر « إن" » « وهذان » 
متصوب امم] لبا على لغة آمن' يجري التثنية في النصب والخفض محرى الرفم 
قال : 08 
- إن أبَاها وَأبَا أباها من بلغا في الجد كايّتاها 
سي 
)١(‏ انظر الإتصاقف حإم.؟ (؟) انظر الخصائص ١لرووج‏ 
(*) البيت في ملحقات ديران رؤية ٠٠‏ » والخزانة »هعم وقال : إنه ارؤبة أو لمنترة. 
أبن عروسن » وهو في اللسان ( شيرب ) ٠‏ دابن يعيش ٠١١+‏ » والمغني 6ه» ء رابن عقي-ل, 
ذلحف * والأثموني 5 * وشراهد المغني ع.1 ٠‏ والدرر ١١‏ . وأم الخليس : كدي 
أمرأة » والشهربة : المجوز. 
(:) طه م . رانظر ص عم 


(0) في الأصل : هلمن » رهر تحريف . (1) تقدم برقم + 


- 


تر ضى من اللجمر ربعظعر الرقه ْ 


م 


وهذا هو الظاهر لعدم اتتكاف 2 و ثبوت” تاك الاغة فاش » وقلة دخول اللام 
في خير المبتدأ "١‏ وحذف ما اعتمد عليه في التو كيد والأخار"» وهو لتنا 
المضمر لتناة.ض المقصدين » ولذلك لايجوز أن يِوْ كد الضمير الحذون فى نحو 
قولك : «وزيد فريت نفه » بالاصب تريد : ضربته » وإذا قبع' حذف المتدأ 
في صلة الموصول في غير صلة / «دأيء » وإذا لم يطثل الكلام نحو قوله تعالى > 
« مابعوضة" » '" و ١‏ تاامآ على الذي أحسن” » 7؛' بالرفع في «بعوفة » و 
أحدن » » وليس في الكلام توكيد » فهو ما فيه توكيد أقبع» فإن قدمتة 
الخير على المتدأ في مسالتها جاز دخول اللام عليه لتصدير » وإن كان المراد به 
التأخير أ كقرلكه 0" : 


2 
- 2 


سمه كه يهو ال - و 
056"” د لير أنتة عند الناسرمنا إذَا الذاعى المتَوّب" قال يلا 
وأما دخولها فها ترس عن شير المتدأ إلى غيره فخير « "أن" » المفتوحة 
كقول الشاعر لل 
جد جره فسا سه لس 8 م بج امس سريت 5ك * ال ني 
وقرىء في الشاذ : ١‏ إلا أ“نهم أكون الطعام '؟ » بفتح البمزة » وذلك 
موقرف على السماع . وخبر « أمسى » يا قال الشاعر : 0 . 





()هذا رذعل المأهب الأرل الذي يقول: « إن" » يعنى نمم , 

(؟) هنا رد عل المذهب الثاني الذي يقول : إن اللام دخلت طل خبر مبتدأ محذوف ٠‏ وقوله : 
ه الت وكيد والإخيار » غير راضم في الأصل . 

(ع) البقرة 1 ٠‏ وهي قراءة الضحاك رابن أبي عبة ورؤبة كما في القرطي 5١+‏ 

(:) الأنعام عه ١‏ ء والرقع قراءة الحسن والأءش كما في الاتحاف ١٠١‏ » وقراءة يحيى ين 
وعمر وابن أبي إسحاق كما في القرطي هلاه؟ 
(ه) تقدم برقم 6م 

(1) ل أعتد إلى قائل » وهر في الخصائص ١/ه١”‏ » واللسان ( مطا) ٠‏ رامع ١4١/١‏ 

(؟) الفرقان +٠‏ ءونسبها في المغني لاه ؟ إلى سعيد بن جبير . 

(4) ! أمتد إل قائلكه ء ردرفي الخصائص ٠» 5١/6‏ وأبن بش وإندءراين عقل 


1 والأشبولي أعل »> رلدرانة ع/. سم ء والدرر ا 


اللو مم 


ملدلا 


08 - مرو اعجالآفقالوا: :كف صَاحبكُم' ا 
قال الذي سَألوا : أمسّى لجبسودا 
وخير دومازال» 4 | قال الشاعد ٠١‏ 
و_ومازلت من للى دن أن عرفتها 
عه 0 ل م 
لكا لبائم المقصى ربكل سبيل. 
وكلة ذلك شاذ لااقياس عليه في العريية . 
الموضع الثالك : جواب القسم سواء كان حمل" أمة أو فعلية عاضة أو 
مغة ء لكين لابن أن تكون موحة » نحو قولك : وال لزيد قائم ووافر 
لقومن” 6 4 ووالر لقد قام زيو” » ووللم للحم الرجل” زد ” ولبئس الرجل 
حمرو*» قال ان تعالى : « وتاك لأكيدن” أمنامم ع "2 وقال : « تلله لقد آثر > 
أله علناءع 9ع ومحوز حذف” جل القسم » وتبقى جملة اللو اب باللام لتدال"* عل 
ذلك » ومنه قوله تعاق . « تلوق أموالج وأنفج ء ' © و ولتعلمن نأه بعد. 
حين ‏ ' “اء وقال الشاعر 3 
+451 لعن قلت 0525 لقمته بريد بى حن بير قة صادر 
وقال الل تء الى : « ولدار” الآخرة خير” وللعم دار* المتقين » "' + وقال. 
)١(‏ ايت لكخير »وهو في ديوانه ه«؟ ء والمنصف #/؟ه ء وروايته فيه : 
ومازلت من ليل لذن طرّ شاربي لكاطاتم المعْصّى يكل مكان_ 
رهر في أمالي الشجري ١/؟؟؟‏ ء والفني 00؟ ١‏ والأشموني ١61١‏ ء رامع ١61/١‏ ء 
والخرانة ع/. مم 
(؟) الأنساء بره (*) يوسف ١ه‏ (:)1لعراتن 5د () سورة ص عم 
(1) اليست للنابغة » وهو في ديوانه ع ١:‏ وروآية « برقة »© فيه : « ثغرة ©». 
(؛) في الأمل « ولنعم دار الآخرة خير» رهي الآية . + من النحل » وقد نص” المؤلف عل أن 
اللام أي تقترن الماضي الجامد هي لام الابتداء وذلك حين ذكر لام الابتداء » ولكند رم الآن 
فم هذه اللام جواب قم محذرف » وذالك يبدو في شواهده الثالية ٠‏ ثم يعود قيمدها لام ايتداء 4 
وقد تؤرل ذكرء للشواهد عل أنه سمعرضها ثم يحم عليا . 


2 


تعالى : « لبس ها كنوا يعملون خرن » وقال الشاعر 9؟ : 


. > اوعدت شيا لدي ما 
١‏ -_- نعم الفتى تعسيوو إل ضوء ناره 
2 وخ اخ« سوسمد الى سصشةء 

ٍ وإذا دخْلّت” هذه اللام على الماضي المتصرف » فلا تكون إلا" جوابة قم » 
! وآمثًا غير* اصرف ا قفدشيية © من جو عدم التصرفر فتكون لام" 
ايتداء 1-19 تقدثم (4) 1 

وإثّا دخْلت اللام في جواب القسم لتَلقى بها" مبالغةت في التو كيد » 
إذ القسم تو كيد المقدم عليه »و كذلك إذا كان المضارع باللام والنون "3 لازم أن* 
يكون جواياً للقسم كما تقدتم » لأن” النون” مخلدة لذلك ”'؟ » وهي لازمة لواب 
القسم '* عند بعضهم » وبعضم لا يعتقد ذلك لقول الشاعر"" / 





1 المائدة : ++ 

(؟) لامرىء القيس ٠»‏ وهو في ديرانه ٠ ١4+‏ وروايته فيه ؛ « طريف ابن مال » عرض) من 
دعم بن مر »> وهو ف الكتاب ؟/عه» وان عقمل 8/6" » رالأثمرني باباع ء وأشمم كللوكن 
والدرر “اه١‏ . تعشو : تصير في الظلام » والاصر : شدة اليرد , 

0( قِ الأصل : «وتششيبهع ولا يستقم المماى عليا . (غ) انظر ص ١م؟‏ 

(0) في الأصل : ور به » ولمله تحريف . 

(1) أي : تكون اللام في أوله » والنون في آخره ثقيلة أو خفيفة » انظر اللامات ١١١‏ 

6 قال في اللامات ١١+‏ : اعم أن الفمل المتق.ل إذا وقع في القسم موجاً لزمته اللاع في 
أوله والثوت في آخره » وقال في ص ١١6‏ : « إِما جمع بين اللام والنون هنا لآن اللام تدخل لتحقيق 
الحارف عاعه» ولزهت التون في آشر الفعل ليقدلل بها بين فعل الحال والامتقمال فبيدليل الامتقيال » . 

(م) في الأصل : « لاجواب للقسم » وهو تحريف ٠‏ 

(ه) البيت لزيد القرارس الذي كا في الخامة 1/5؟ » وهو في المقترب هء واليمار 
الحمط 5 عع + وقطر الندى؛ ؟؟ والخزانة 6/١١1؟‏ » والدرر 53/8 . وتألى : حاف » والفائد: 
عيدان الحديد التي يشوى عليا اللحم » يشير بذلك إلى خسن . 


وخ« 


يت +ع 4ى 5-2 وي ون 8 ' 5 2 م اسه 9 

6 تآألىابن أوس حلفة ليردفيى ‏ إلى نسوة كاتينٌ مفائى 

وهذا عندي لشرورة الشعر » ولم يأت في الكلام تحو: « وان ليقوم زيعث » 
وذلك مخلاف الام » فإنّها غير لازءة لأنها في القيقة لام” الابتداءء لأنها لا تدخل 
في موضع [ لا ] “تصلح. فه «إن"» المكورة » ولام الابتداء لا تلزم في الاتداء 
فلا تلزم في الجواب فهذا وجه”ء ووجه” آخر أنه قد حصّل التوكيد يه الققسم 
فلاضرورة إلى تو كد غيره إلاة مبالغة” خاصة” » يخلاف النون فإسها لازمة” لجل 
التخليص للقمية والاستقبال » ألا ترى أنها ‏ أعني الام - جاءت في القسم تاوة” 
وحذفت' أخرى في قولة تعالى : ه قد أفلم من" تزكاهاء 237 و د تل أصحامي” 
الأخدود ريق ونحو ذول الشاعر ما 

َ وأس- عم 8س > تا ل اسك اس 0 

"١‏ وقتيل مرة أثأرن فإنه حق وإن أباتم لم يشأير 

وقد لزت أللام ف ,2 عكر اهو 2 0 دلالة" على القسم ولزوم الايتداء شه 
إذ لا مرج عنبا » فإن أزيل عنها حنذ فت اللام وفتحت” علنه ضمت“ ء ولشح”ة 
نتصاذًا بها جعلها بعضهم كجزر منها كنى أثبتها في القلب »حين قال : د عمتلك » > 
ذكما تدل؛ ”*'في المواب على القسم كذلك تدل؛ في القسم على الجواب » وإذا تأمّكت> 

هذه اللام فبي لام الانتداء ف النصن قل هذا ولام التوطئة بعد هذا نل ٠.‏ 
)000( الشمس ١‏ ؛ وقبلبا : « والشمسٍ وضحاها » . 
(؟) اليررج ؛ ء وقيلبا : « والسمامر ذات البروج . 
(>) البيت لعامر بن الطفيل كنا في المفضليات 14 . ورواية العجز : 
قراغ وإن أخامم لم يعَصّدٍ 

وهو في أمالي الشجري +515/١‏ » بالدرر #/«؛ » وللفرغ : الرأس العالي في الشرفه » 


(:)قي الأصل : « لعمري الل » رهر تحردف . وانظر اللامات حب 
() أي : الام , 
2 


5) اتكر صاحب الجنى ١ه‏ عل المؤلف هذا الرأي . 


2 


| داعم أن ه : . 4 ٠‏ اول ١‏ إذا وقعا في حواب القسم لزم جوابها اللام 
حو قواك : زا والله لو قام زيد لاحستت” إللك فى دوالر ولا زيدة لأحصسثت” 
إلك » قال الشاعر "'' : 
4 واش لوكت“ لبذا خالصا لكنت عَيْدآ آكل الأيارصا 
وقال الآخر ""' : 
ها" - فواش لؤلا الله لاشيء غيره أرعز_عَ من هذا الترير_تجواذبه 
وإذا حُّذذف القسم قبلها بقيت اللام” في جوابيا تدل" عليه كقول الشاعر "'' : 
5 - فل أن قؤمي/م يكونوا أَعِرَةَ 
بَيْدُ تقد لاقت لايد تتْرعا 
وقال الث تعالى : ١‏ ولولا رَعْطتك” ارتمنم الت ,40 وم لولا أت لكننًا 
مُؤمئين ج20 ٠‏ قذلاكت كقوله تعالى : ه ولتعتلمءة نأه بعد حين علأأاو للثنة ل 
وزعم حل" التحبويين آرت" ولو» و ولولاع حيث 'وجدا تازم اللام” 
جوابها على كل حال » كان قسم أو لم يكن" » واستشبد يعضهم بالبيت والآيتين 





)0( ل أعتد إلى قائله » رهو في أدب الكاتب ١+5‏ والجرالقي 4 ؟ » رالمخصف ؟/5+م؟ » 
راين يعيش ٠/4‏ 
0( “نسب قٍ المغني م.م إل امرأة ورواية الصدر : 
ََّ 3 + ووم - 
قوالله لولا الله تخشى عواقبه 
وهو في ابن يعيش 4/” وشرح شراهد المغني 34 
(+)لم أهتد إلى قائله » وهو في الفراء ؟/-؟ 
)ع هرد : 4١‏ (0) سيأ : ١م‏ (1) مورة ص :هم 
() آل مران 5و2 ولتمة الآية ه في أموالم رأتقم ...». 


١1١ م-‎ 35 


1١1 


كقرل الشاعر ٠‏ 
- فلو أنا على حجر ذربحنا 2 تجرى الدّميان. بِالْخَبّرٍ اليقينر 
وقول الآخر 5 


- آولا الحياة وّما في الدين عِبتى 
ِبِبَحْض ما فيكنا إذ عبتما عوّري 


والصحيح أنء اللامّ لاتقمع' في جوابها إلا" [ إذا ] كنا بعد قسم_ ظاهرر أو 
مقدار”" ؛ ولس المو أب" إذن لما بل للقسم » فُحسث "وج دا دون" قسم ول” 
تقديره ل تدخل اللام ي 2 حواءها 34 ولذلك قد ده حوانها مع عدم القم بخ 
اللام تأمتث” 

الموضع الرابع : : أن تكون توطئة "واب القسم وتو كيدا ثيابة” عنه في ذلك » 
وذللك إذا تقد حرف ' الشرط الذي هو 3 إن" 6 الحقفة ا الكدورة نحو قو لك ٠‏ 
أن فت لأكر متك ولئن خرحلت” لأخ رجن" معك » قال الله تعالى : « لتن 
أخْرجوا لامترجون معسم » ين قوتاوا لايتصرو نهم” » ولئن" نصرومم, 
اللولة الأديار” 0م 4 وقال الشاعر 6١‏ 





)١(‏ تسب في أمالي الشجري ؟/؛ 4 + إلى المثقب العبدى . وفي الخزانة 5/١‏ ؛ م إلى علي بن 
بدال» وهر فيالإتصاف هع والستع 6+ ه واللسان د أخاء؛ وان يمي 5 ء والأشموني ودب 

(؟) البيت لتمم بن بن مقبل وهو في ديوانه 7*5 ؛ وقبه « ولرلا » عوضاً عن « ومافي» م 
واللقرب ١‏ 5 ؛اوقه « ولاق » عورض) من « ومافي © والبحر المخبدط /١‏ /غ4غ؟ »ع 
واللدان : « بعش » . 

(؟) ظامر هن كلام المؤلف أن اللام بعد ( 1 ) و (لرلا) لام جواب قسم مقدرام 
وهر دأي بن جني » ؛ دلا ووافق معظم العاناء على هذا الرأي . انار المننى وه ب 

(؛) المشر ١‏ )0( تقدم بركم باب 


1959م - 


5 9 ليْنعادَ لي عبد العزيز بِئْلِيَا وأمكتني مثها إِذَنْ لاأقينًا 
ولا تازم”هذه اللام بل يجوز إثبائئها سكا ذ كر وحذفيًا »ا قال تعالى : د وإن» 
لم ببنتهوا عا يقولون ليمسكّن” الذينت كفروا منهم عذاب أليم » 2٠١‏ » وقال الشاعر "2ج 


شاه 53 
[لينسه ‏ 0125م م د فقوو 


*" ل فإن لم تغير يعض ما قد صنعسم 
لَأنتَحِيّنَ بالتظم دُو أنا تمارة 
وقد تْشيّه « إذ » به إن » فتدخل علها اللام المذكورةيا قال الغاعر ', 
١‏ د عَضِبّت على ود شربتا _بجيزة 
فَلإدّ عَضِبس لأشرين ريخروف 
اما سْبنه الآنغر « ماء النافية بالموصولة فأدخل عليها اللام للتوكيد ققال © : 
”لال لاعت شكرك فاتتصذني2 وكيْف وَمِنْ عطاثئك جل مالي؟. 
ولا ايقاس على ذ ينك . 
وقد “تضمّن” و علمكت” » ٠عنى‏ القم » تتدخل اللام فيا بعدتها دلالة” على 
ذلك ء» كقوفم : « عامت “لمن” قام لأذخربته » ومنه قوله تعالى : « ولقد علموا 
كلمن اشترام مالله في الآتذرة من" تخلاق,!" . 


() للائدة مب | 

(؟) البيت لعارقى الطاثي قبس بن وجرة 5ك في اللان : ( عرق ) » رررايته فيه : « للعظم » ٠‏ 
وهو في اين يعيش م/م 4 ١‏ . وأعرفه : انتزع اللحم منه , 

(ع) ل أهتد إلى قائله ٠‏ وهو في أمالي القالي ١/م4١ ٠»‏ والمغني ٠ 51٠١‏ وشراصد. 
المغنتي ١+‏ ء والبمع +/6؛ . وفي الأصل « قلئن » عوضا من «فلاذ» وهو سبو. ٠‏ 

(؛:) ' أحتد إلى قاثله » وهو في متازل الحروف ١ه‏ ؛ والصدر قيه : 

ا ألخلفت” شكر َك فاضطيعي 
وهو في الغني بمب ٠‏ وشراهد المفني 5هة ٠»‏ والدرر ١١١/١‏ 


)0( المقرة ا ١‏ 


سكت 


وأا قوله تعالى : د يدعو سكن شاه أقرب' من نفئيه ليتس الموللى و لبئس- 
العشير” ع ١3ك,‏ ف وبدعرع معلاقة عن العمل لأنها محنى « يقول » جماهي في قرله0") : 

6 > و - .5 ع2 8 و . 5 - كم 
3 يدون عنتر وَالرّماح كأنها ‏ أشطان يئر في لبان الادهم_ 

على روابة "من" بنى « عنتر» على الضم لأنه منادى » أي يقولون : يعنت . 
واللام لام الانتداء في دلن'ع ا وخاره عذوف سن القول 0 كَأَنْه » في التقدبي : 
يقول لنذي ضرثه أقرب” من نفعه يقال فيه : ليشن المولى وليثس العشير » والقول 
كثيرا مايحذف في أقرآن ©*» وقد تقدّم ذكر ذلك في مواضع من هذا اككتاب » 
وقد قبل في الآئة أقوال” أحتها ماذكر'ت” لك . 

جد عد عد 


القم الخامس : الزائدة العامة : أن تكون مقحمة» تو كداً ولا في ذلك موضعان : 


0114 الموضعالأول : أن تككون مقحمة بين المضاف والمغاف إله نحو : ياويحم / 
ازيد » ويا بؤس للحرب 2 والأصل : باويح زيدر ويا بس الحرب © فهو 
كا عبد ال , إلا" أنهم أيقو! الإضانفة وزادوا اللامء توكيدا للتخصيص » 
قال الشاعر " : 


4 - لاؤس للحرب التي وَضعت أراهط فاشتراالحوا 





(0) الج م 

(؟) الببت لمنترة . وهو في ديواته *“» © وششيرج القصائد وهم . والشطن : الحبل 
والبان 2 الصدر ٠.‏ ْ 

(؟) إثارة إلى الآية الكريمة : « يدعو لمن شرم » . 

)0( انظر أمثلة عل ذلك ف كتاب « إعرابي القرآن > اللسوب اجاج ١4/١‏ ومايمد 

6 البيت لمد بن هلك يا في الحامة ,5و١‏ © وهو في الكتاب 8/لا. جما ء 
واخصائصس +/1 ١١‏ »م واللامات ٠٠‏ ع والدذيل 5 ٠‏ والعنى 


ه١51‏ اع وأبن دسم > 
هر6» ء واللسان اتسين 


: ( رهط ). وشواهد المغني ؟مه 


7544ل 


وقال الآخر كار 
امه 5 5 1 002 
. قالت ذو عامر_خالوا بِنِي أسير 


5 2 1 07 7 
يابوسن للجيل ضرار؟ لأاقوام 
وفي باب «لاء التي لتيرئة نحو قرلهم « لا أبالك » و ملا أخا لزير» » 
والأصل : لاآباك ولا آخا زيد» لأن* « لا » التي للتبرئة تتصب؛ المضاف » 
وكانت القيقة' فيه : لا أب" لك ولا أخ” ازيد » ابا أضيف اناتصية قصار : 
لا أياك ولا أخا زيد "ا 6 م |قيدمت الام تو كداً التخصص أشا وأدة بقدت* 
الإضافة على حكمبا "؟ » وقال الثشاعر 9» : 0 
0 0 2 مرو وه دن د لاه 7 
وقال الراد: ١ : )5١‏ 
3 أتزل علينا العيْثَ لا أبالكا 
واختلف التحويرن : هل العمل في هذيئن البيتئن لثلام أو للإضافة ؟ فقيل: 
نه لاثم » لأنك الإضافةة معنوية” واللام لفظي » والعامل, اللفظي أقى من. 
المدنوي 2« ولكن يبقى حك” الإضافة ولذلك حّذافة تنوشه ولصب » وكأن"” 
الإضافة” فه إلى مضاف إلله محذوفر دّل؟ عله الجرور باللام » ولا يجوز 


إثاده » لن" الثانى" كالحوض مته إذ يفيد إفادته . 





() تقدم يرم و.ع 0 () في الأصل : وولا أخالزيد» رهو كريط » 

6 انظر في لغات « أبالك » وأوجه إعرايها : الكامل جوومهاء اللاماأت ١٠١5‏ 

(4) البيت لجرير ء وهر في ديوائه ٠ 5١/١‏ رالكتاب ١/عه‏ » والمقتضب 555/6 
وتوامر أي زيد ومو ء رالخصائص ٠ "40/١‏ واللامات ٠١١‏ » والأزهية 40؟ » 
وأمالى ااشجري «إعمء رالات ( أبي ) . والأشمرني به ٠‏ والعيني "4١/6‏ 

لمع نب في الكامل إلى رجل عن الأعراب ١0و‏ وقبله : 

قد كت تسقيتا نما بدا لكا 
وهو في الخزانة م/+١٠‏ 


دو" سه 


وقل : إن" الم في العمل للإضافة » وهو الصحيه” لوجبين : أحداههما أن" 
#تنوين” الأول إِننّما “حذذف” للإضافة وهو السابق في اللفظ قبل اللام فينغي أرف 
.يكون المّراعى » والثاني مخفوض” لإضافة الأول إلبه » ودخلت اللام بدنها مقحمة” 
على طريق الت وكد» وتبقو*ي ذلك ظبور الألف في « أباء و « أخاء والفتحة 
في ديا بؤس» ولا يكون” ذلك إلا" مع الإعراب » وموجبه” الإضافة” » وهذا 
بهو الوجة” الدافى قاعامه . 

الوضع لثاي الثانى : أن تكون مقحمة” بين الفعل والمفعول نحو قوله تعالى : « قل 
عسى أن ٠‏ يكون” ردف لي بعض' [ الذي 5 تستعولون '' | » . 

وأمنًا قوله تعالى : « ما بريد الله لجعل عللم من تحرج ولكن بريد 
طبر عم > (15اع وقول الشاعر *" 

ا 2 واس ا مادءةويّة 2 هن 
88" أريد لإنسى حبها فكأنما لي ليل ربكل سبيل. 
فاللام” في الآية والدت السببة المذ كورة قبل التي بمعنى « كي » » والمفعول #ذوف » 


تقديره في الآنة : « مابريد ال" ذلك كي يجعل » ولكن* بريد ' [ ذك ]| في 
يطب ركم » » وتقديراه في البدت : أريد” الاوء أو تركتبا » أو نحو ذلك في 
أنسى 2 فحذف العم نه . 
وأمنًا قوله تعالى : « وأنصم 8 « 
1١‏ ومن يقول : أنصحم لحلاف" حرف ار 6 حلاف في قوله "2 : / 


0 » فاللام حرف جر غير زائدة » 


+ الشمل :+ ؛ وبر اين هشاع أن «ردف » "ين مشى «داقترب > انظر التني‎ )١( 

0( الائدة + 

(ع) اليبت لكثير » وهو قي ديواته »2 ١4‏ + والكامل +؟ه ء واللامات ١١١‏ ء والذيل 
٠‏ ء والختى + ١‏ والبحر الحيظ 6/+4 » والغني <+؟ ء وشراهد المغني 16 

)ع الأعراق +4 

(ه) البيت الجرئر وهو فٍ ديوانه ١/م+؟‏ ء ورواية الصدر فيه : 


الم ظٌّ > على بور داتس 
والقرب ١١0/١‏ ء وابن يعيش ه/دمء ء وابن عقيل +/+ه ء والخرانة م/1١107+‏ 


-75450 ل 


ةشه > ساس مو * ورع 0 7 8 
8 - تمرون الديار وم تعوجوا ‏ كلامكم علي إذآ حرام 
والأصل : « تخرون على الديار » > والدليل على أن أصل : أنصح » أرت 
يكون متعداياً يحرف الجر تحو قولك : هذا منصوح له » يا تقول هذ! مقصود 
إليه وبجرور به . 
وأمنًا قوله تعالى : « إن" كتتم لارؤ'يا “تعثيرون"» 2١١‏ فإمًا أدخل” حرف الجر" 
في « الرؤيا » » و « تعبرون » لا يتعدى به لكونه قد قدّم عليه فضعف” عنالعمل 
فه فصا ر كرر"ته » فلذلك دل حرف المر في مفعوله . وأمثًا قول الشاعر '" : 
7 سبي ل 5 5 وكو 
٠م‏ _ هذا سعراقة للقرآن_ يدرسة 
وَالمَره عِنْد الرّت' إن يلقبَا زيب 
فإن" الما قه ضمير المسدر الذي هو الدرس المفووم من د بدرس” ع ووللقرآن» 
كالرؤيا في الآية قبله » تددى الفعل إليها”" يحرف الجر" لشعئفه بتقدامه عليه . 
واعلم أن" اللام في هذين الموضحيّن وإن" كانت زائدة” فإنما تخفضت ما بعدها 
بالشتّه لغير الزائدة لأنة اتصافتا كاتصالبا » ولفظها كافظها » فبي في تلك بنرلر 
'الباء الزائدة » وقد “ذ كرات في بها » وهذان الموضعان موقوفان على الياع » 
لاوز قئاس” غيرهها علها لثذوذهها وخروجها عن نظائرهما . 


عد عاد بي 





)00 يرسق 9خ ٠‏ 
الي قال قي الخزانة /. : «من الآبسات المن الي ا" يقف على قائلبا [حدد2 رهو 
فى الكتاب ١/١ا3ه‏ > وأمالي الشجري 1/١‏ 7؟ » والمقرب ٠ 1١١5/1‏ واللان ( صرق ) 
ا 7 ذم قداء 
والغني ع" وعجر َه 000 00 
يقطع الليل تسبيحاً وقر 1 تا 
والرشًا : ج رشوة . 
6 أي : إلى اللام 


ن[)”# د 


القسم السادس : الزائدة غير العامة » وهي الي لاحاءة إلها » ولا قاس" 
لأمئة ما تدخل عليه » وها ستة* مواضع : 
الموضع الأول : أن تدعل” على 1 اتعد» في قول الشاعر ٠١‏ 
جوج تاه - 0 # وح هيم ون #ل *س 
3١‏ - والوأن قوميل/ يكونوا أعزّة لبعد لقد لاقت لابد مَمى 
فجواب القسم « لقد » واللام في « لد » زائدة » تقديره : و لقد لاقست. 
بعد لايد مصرعا 0 » . 
الموضع الثاني : بعد لام ار توحكددأ » كقول"9 2 : 
فلا والش لا يُلْقَى لا بي ولا للماربنا ادا دوا 
أراد د لما» فزاد” اللام الثانية توكيدا »ده تقول : إنثبا الأولى » لآن”” 
الاعهاد على الزايده تناقص » فلا سعتق به م تزاد 
الموضع الثالت : أن" تدخل على « لولا» في قول الشاعر ”” 
سماو 2 020 7 مم هار # هم ر وى م هسه 7 5 
#"الاا __ للولا قا قدأ مس لقد جرت عليك يذ عت 
ولا فأسم ود ملي جر : وم 


وقول الآخر 8 
عت ىار وو مال مهو ساو 5 7 م - 2 - ل 
84 9 لل لاحصين عقبة أن أسوىه وأن بنى سعد صديق ووالد 


أراد : و لولا » فرزاد اللام تو كيدا كأنه راعى الابتداء. 
الموضع الرابع : أن تدخل على و علة » نحو قوله تعالى : « 'لعلي. 
آتبع2 وهو لعي أطثبه” » “3 و ١‏ لعلي أبْلُغ'» صا وجميع' ماجاء 


في القرآن منها كذلك ء وفي قول الشاعر "6 





( تقدم يرقم ١١1؟‏ 0 تقدم برقم "35١‏ 

( م أدتد إلى قائل » وهو في الخزاتة :/؟ ٠‏ »2 وقيه « يسبل » عوضاً من « مسيل © .. 
؛) ) أمتد إل قائله » وهو في أللان : « هماع . 

)ا طة (1) القصص. مم (؟) غافر ++ 

تب في الخزائة ؟/.م: إلى عمرانت ين حطان »2 وهو في المقرب 3٠١١/١‏ كم 
وابن يعيش ٠١/+‏ 


1 


00 


| 
) 
) 
: 
: 


6 ومائفس أقول لها إِذَامَا تناز عني لي أو ساني 


والأصل في ذلك كله م حل » قال الشاعر ) 
00 - لاكبية لكرج علكة اذخ ينا والما كذ راقتة 
وقال الراحز 0 
30 بايا علّك أو عسّاك 
وقال آخر ” 
م - عل رد فَالدّهرأوذولاتبا يِدِلَنا المَّهَ من لَايها 
/ وقال بعض التحويين : إن اللام في « لعل” » أصليّة*» وتتلاق* تخفيف] 
فقال ه 7 ع »6 والصحيم” أنها زائدة 47 لوجبين : أحدها : أ التخقيف 
بالمذف إِنم) بايه الأسماء والإأفعال لا المروف ممودها وقلة تصرفها » وإِنًا 'يخفف 
مئبا المضعدّف” باط_ذف : أن وإنةت ولكن” و كأن » والثاني : أنه قد 
مجربع في معناها م “غ.» ع 2 بالغين ولم يُدخلوا علها اللام » وقالوا في معتاها: 





وأمالي القالي 0/0 .و » وابن يعيش 4*/5 * ٠‏ والكسان (قفى)ء والإتصاق ٠١‏ ل ١‏ » والمغني 
هدو 0+ رشواهد المغني ج«وع » والرواية المشبورة : « الفقير » عرفا من « الكرم 6 

ف تقدم برقم -- ١‏ 

(-) ل أمتد إلى قائك . وهو في الخصائص 1/١‏ ١م‏ ء واللامات ١4‏ ء واللان ( علل ) 
والحتى دم؟ » والمتني ١317/١‏ ؛ والإنصاف .»ع والأشموني .0ه ع وشواهد المي 
ومع ء وشراهد الثافية م؟١‏ »© باتع (لم) . ورردت « عل » قي الأصل : « على » 
ور تحردف » والدرلات : حمم دولة : الشيء الذي يداول ريدلننا : من أدال أي تصر 
واللمة : انشدة ٠.‏ 

(غ) ذهب الكوقيرن إلى أنبا أصلية 6 وذهب البصريون إلى أنبا زائدة » انطر 
الإنصاف غ+؟؟ » واللامات ١53‏ . 

)م( انظر في لثات لمل : الأهالي للقالي ٠١١/9‏ والإتصاب ؛4؟؟ *» 5598 


44ت 


١15 


لعن" و>لأنة باللام » وغير التي باللام أكثر» ولمنًا كانت أول الكلام “روعي فيها 
الايتدائية فلذلك دتخلت اللام . 

الموضع الخامس : بين أمماء الإثارة ١‏ وكاف الطاب لمذذكرر أو مؤنث » 
أفرد أو تثنية أو جمع » نحو : ذلك وتلك وذكىا وتلا وذلم وتديم وأولام 
وأولايا وأولئك وأولالك "22 قال الل تعالى : « ذلك لمن" تحاف مقاميع "ع 
وقال : « وتلك النة التي أور تُْمُوها » 4" 4 وقال : « ذلك ما عَلتّمني ري »**م 
وقال : , ذلكىم كم ا 2( إلى 6 وإننا دخلت”" ذو كد الخطاب ومراعار 
“بعد المنشار إلبه في المسافة . 

ال موضع السادس : في يناء الكلمة من غير سيب كترام في “عبد لي : عبئدةل» 
وقال بعضهم : مقتطعة من : « الله ©» أراد عبد الله »؛ 5 قالوا : عبتشمي وعبدري 
في التب إلى عبد تمس وعبد الدار ولا دلبل على هذا » وإنثما هو 5: سبط 
وسمططار 6 ؤاعايه 1 

فبذه حمة أقسام الام وجمة مراضعها إن" شاء الله » فإن' جاء شيء يُوه»” 
خلافها قإليها يرجع” فتفبمها وال المستعان . 

وأما لام التعريف فكان حقها أن تذكر في باب اللام إلا أنها قدم لما باب 
في باب الحمزة اليب المذاكرر فيه فقف عليه . 


#6 عر 





)00 وسماها في اللامات : ١6١‏ لام التكثير 

(؟) وهر « أرلئك » زيدت قبه لام التكثير » انظر اللامات ع١‏ 

(©) إبراهى 1١:‏ (ع) الإخرف وى (5) يومف سج (1) فاطر ٠١‏ 
0( أفحمت « في» بعد «عبد» في الأصل, 

(4) سبط الشمر : امترسل . 


عد و7 ا 


ويقي ': في باب اللام ماألتان لايد من الرقرف عليها للاتفاع بها في هنأ 
الباب وفي غيره ما يشا كلها . 


المسألة الأولى ٠‏ : إن" أصل الام الفتم أو غيره » وإذا كان أصنها الفنشم 
فلأي” شير تخرج عنه في بعض المواضمم ؟ والمواب عنها أن أصل اللام حيث 
كانت السكون وكذلك سائر اروف المقردة م ولا يأل عن هذا لأر:” 
الستكون عد الطركة فهو أصل” إذ هو لاثيء من المركات » وإنثّما يأل عن 
وجود المرة لم ") هو ؟ فلأل" هنا عن اطركة في اللام لأي فيء واضعتت” + 
ول اخْتمدّت” اللام وماكان نحوتها من الحروف كراو العطف وقائه وكاف 
الخر وتاء القسم بالفتح ؟8 ولما'؟“ كتير من ذلك م(" تسر 3 

ذامثًا علة اطركة فا وأمثالبا ما ذكرنا فللاتداء بها » إذ لا يبدأ با كن» 
ولا يمكن النطق به » فاحِتتلبت اطركة لذاك » وهذا أحد اللواضع التي احتبي 
إلى اطركة في اروف بسيها » ودر اللام وسائر الحروف التي هي مثلما بالفتح 
:يفا / إذ الفتحة* لاستثقل مع الضمة في « ظرئف » ولا مع الكرة في «علم» » 
روإد هي هن وسط الفم بين الضمة والكسرة . 

ولا ريم من هذه المحروف إلى الخم حرف” » وإنمًا درج إلى الكسرة 
لعائة نذاكرها > والذي مخرج منها إلى الكسر لازماً الباء الجارة قشبيراً لها يعملبا » 
إذ لاتعمل أبدا إلا" الخفقض ء ولا تخرج عنه أصلا » وسواء فى ذلك دخوليا 
على الظاهر ؟ « يزيد » أو المضمر 5و به ويك » وحتكى الالحثراني * الفح فيا 
يناد" » قالوا : وله ”» 4 ولا يقاس عليه . 

واللام المذكورة في هذا الباب قد '"" تخرج إلى الكسر والسكون الذي هو الأصل » 
فتشك سر مع نوعين : مع الامم والفعل . 





(5) انظر اللامات 0ه (؟) في الأصل : « لما هو» . (ع) في الأصل < لما » . 
() في الأصل : «دولمعء و «ما» هنأ اسم مودول. (5) في الأمل > « ينا » 
(1) علي بن المارك » أشن عن الكائي والأسممي » ول الاوادر الشبورة » انظر البقية +/ ١8‏ 
020 قَ الأصل : و وقد » وآألواى مقحمة * 


اوه« مه 


1١17 


أمًا كسرها مع الاسم فة قفي الجرور إذا كان ظاهراً أو في 2 الظاهر ». 
تحو : «١‏ هذا المال” لزيد » » والذي في حكمه نحو قوله تعالى : « وإن كان. 
مكرثم لذو ل- منه المبال ع "2 لأن المعتى : لزوال الال منه » و كذلك 
اللبهات نحو : امال هذا » أو الموصولات نحو : لمن" ولما لأنتّها في ححكم. 
الظذاهر » وإنمًا كرت فق هذه تشبيباً بعملها كالباء . 

وفتحت“' في غير ذلك من المضمرات على الأصل » وقراق” بينها وبين لام 
التوحكد في الظراهر وما في معناها المذكورة » إذ يقع الالتباس مع الفتسح إذا 
قبل مثلا : هذالمومى وهذا لهذا وهذا لمن“ تكرمك »2 فلا “يعم المعتى لو 'فشحت” 
قإن"' قبل : ظبور الجر فيا بعدها يفركق بين المعنبين فبقال : الظواهر” من الأمماء 
صتق” واحد » وأصنافها من المتقوص والمقصور والمفاف إلى المتكلم والمني كثيرة. 
فأجري القليل على الكثير تبعت ل وغلبة الكثير عليه . 

فإن' قبل : فقد نجد هذه العة تتتكسر '' في المستغاث به والمتعجب منه في. 

نحو : بالزيد لعمرو » وباتارجال للعجب فتفتم اللام معبا في الظاهر + فاطواب. 
أن" المتغاث به والمتعجب منه ظاهران في موضع مضمريئن إذ النادى في موضع 
مذمر. عخاطب » ولو دخلتت' على المضمر ' لم تكن إلا مفتوحة » فعوم_ل 
الظاهر الواقع موقعه معاملته , 

واعلم أن من العرب تمن" مخالف هذا الأصل” ففتم اللام ©' مع الظاهر فقول : 
امال لزيد « وقرأ , عضوم : « وإن' كان مكرام لوول منه الال لعا 
بفتح الام » ما أن منهم من يكير اللام مع المضمر فبقول : المال له» وذلك. 
كله شاذ” * فلاقاس” عليه . 





)١ ١0)‏ إبراهم 1ع ١مك‏ عند لعجي فصلا خاصاً للحديث عه ن اللام في الآية » اللامات وبدوء 
(؟) أي لاتجري 0 قوله : «المضمر » غير راضم في الأصل . 

() في الأمل : «فيتتج ماللام» رمو تر 220 

0( إبراهم ١غ‏ ء ولم أجد من ذكر هذه القراءة غير أبي حبان بدون أن ينسيها ممم 


كك 


وأما كسرثها في الفعل 2١١‏ فقي فعل الأمر ''' والدعاء والوعد التقدم ذكها 
كا ذككر » وكان الأصل” أن تكون فيه مفتوحة للع المذكورة فيها مع الاسم » 
إلا أنها كسرت' مع هذا الفعل لأنه بحزوم » واطزم في الأفعال نظير الحقض 
في الأسماء » وتحمئل” النظير على النظير والنقيض على النقيض معاوم” في مواضع من 
كلامم » وقد تقدام منه شي 5 في بعض ماتقدم / من الشمروف » وكذلك 
'تتكتسي* في الأفعال مع المضارع المنصوب لأنه مع ناصبه في م الاسم الظاهر 
نحو : جدت التقوم » فحخكمه في ذلك ح؟* الظاهر . 

وأممًا خشروحها إلى الحكون ففي الاسم والفعل أيضاً : 

أمًا الام فلام التعريف »> وقد تقدكم حكمها في باب أل . 

وأمنًا الفعل ففي الأمر على اختلاف معائيه من دعاء ووعيد : على ما ذ: كر 
إذا دخْلّت” علها الواو والفاء »ا ذا كير في فدولبهاء وقد تقدمّت' علنّة ذلك هناك 


المسألة الثانية : هل يجوز ”" أن تحذى اللام وهي عامل" غير .زائدة ويبقى عملبا 
أو'لا ؟ . واطواب عن ذلك أن أصل اللام وغيرها من حروف النصب وحروف الكقض 
وحروف المزم ألا" تحذف وتقى معمولاتيا » وألا" تحذف معمولاتها وتقى هي » 
وإنّا ذلك لأن" احرف الختص" بالشيء العامل" ففه كجزء منه لشدة اتصاله به 
وطلبه [ له | » وقد قلنا في غير موضع من هذا الكتاب © : إن” المجرور وحاتره 
رمعا في موضع معمول متصوب للفعل وإن“' كأن غير متعد إلى منصوب في الاقظ 
نحو : مرر'ت” بزيار ودخلت” إلى ممردر » ومن ' أقوى الدلائل عل ذلك إقامشها 
معآ “مقام مالم نسمة 5 فاعله فى نحو : مر بزيدر وتدخل إلى جمرو » و كذلك حكتام 
الخازمر مع بحزومه في في الاتصال » والناصب مع منصوبه حكذلك . 





)3 في الأصل : « العمل » وهو تحريفا. ' 
الف ؟) أي : الضارع الذي اتصلت به الام الأمر نحو : « لتذهب » 


(ع) في الأصل : « تجوز » رهو تصحيف . ) وانظر مر الصناعة ١43/١‏ 


لاونم - 


اا 


فإن “وجد شيء منها يُحنآف” فبالدلالة ١١‏ القامة عليه » و « أن ». الناصية 
في باب القاء والواو فق اطواب 6 وفى' باب 00 حى 1 وبعد هك 8 زفق ولامها: 
ولام الجحود » وقد قَنُدم الكلام في بعضها ؛ وسسذ كر بعد” فيا ليقي الكلام فه 


وبا كد الاتصال من الأروفم ف هو على حرفر واحد ا , فاطذف” شه 
الكلام على لحناقه و لام > 5 »2 5 لوسك » كالمرض من تيا إقتي ا 

وإذا شعفت الدثلالة؛ في الكلام شمف اللذف” وقتلة » فهمنًا حداف من 
ذلك وأبقي تمل الباء' في « خير عافاك الله » في جواب من قال ٠‏ كيف أصبحت » 9" 
وفي القسم في قرهم : « اثر لألتي”» قش ل أ للدم يد» ال في قول الشاءر '* 
أكون - لاه ابن عمّك لا أ فضلْت” في >< ديع 


مه 
هه 


عنى ولا أنشة دياق قتخزونى 
و راب" 2 ف قول الشاءر 0 


حمس امم 86 


عاسم 2 .و 


0 ه 5 ٍّ سر | صم‎ ٠. 
رسع دارر وققت فِ طلله كدت أقضى الحياة. من . جلله‎ 14 
الخرور إلى النصب إذا محذرف حائره هو القباس' نحو : نصحت" زيدا'‎ * 





)١0(‏ في الأصل : « بالالالة»ءه  )١(‏ في الأصل :«ركي» 

(>) قوله « راحد»: غير واضح في الأصل . 

(») هنسب هذا الخير إلى رؤبة » إنظر سر الصناعة ١5/١‏ 

(ه) البيت لذي الإصبع العدراني كا في الفضليات ١١١‏ ء رنيه البروي في الأزهية: 
#ة إلى كعب الغئري . رهو في الخصائص 6/مه؟ ء وأمالي القالي ١/؟‏ 4 » وأمالي الشجري 
؟داء وحجالس العلماء وبا » رالتخخصص 55/١6‏ ء والمقرب ١597/١‏ © والغني ١١+‏ ء 
واين عقيل وال » وشواهد المغني لجعاء والخزاءة لايس . والديان : القاهر والمالك ؛. 
وخْرّاه : ساسه وقيره . 

3 تقدم بيرم ووو 


س هلا ب 


وقد اطترد حدفه مع دإن” » و«أن"»» واختدلفة : هل هما وما يعيفيا 
في موضع نصب أو خفقض إذ لم يظبر' فيها إعراب” ؟ والقياس على ما ظبر فيه /) 1١5‏ 
الإعراب” أن تكون كل* واحدة منها في موضع نصب . 

وأمثًا تحنلاف” المجرور وإبقاء' حرف ار" فأقلءُ من الأول بل هو أوالى أن 
لا يحرز الاعتاد' على حرف دون اسم » فإن' جاء منه شيء” في الضرورة حو قوله 0 : 
4١‏ 60696 .4.6.6.6666 ولا للما يتا أيدا دوا 

وكذلك الفصل” بين الار” والمجرور لا يجوز إلا" في الضرورة كقوله2؟ : 
ذف 83 0 وليس إلى متها الزّوال سبيل” 

وقالوا :-1 أ بأرى 9" اا درثم » وذلك ساد ” ) ومن الضرورة قول © : 
رةه 06606666660660 على كان - المسومة العراب 

وحم جلف ره الحازم ف عدم الخدف - الخافض للعلة المذ كورة 2 فان” 
“مر ف" وأيقي المزم فبابه الضرورة "2 » كقول الشاعر '* : 





"6+١ تقدم برقم‎ )١( 
م أدتد إل قائلك » وهو قي الخصائص ؟ هوم وصدره قذده:‎ 6 
52 ام ره و ااه هه ءٌ‎ 
لو كنت فى خلقاء أو راس شاهقر‎ 
: رصدره فيه‎ ١9 ال/١ والمقترب‎ 
لات اله وامم .و ا دي‎ 
حلّفة لا يستطاع ارتقاؤها‎ 
٠ ريعني” بها الصخرة‎ ٠» والذلقاء : الملاء‎ 
١310 في الأصل : «أرى » رهو سهو (:) تقدم يركم‎ )+( 
٠ (ه) في الأصل : « الحذف » رهو تحريف‎ 
في الأصل : « حذقت » وهو تحريف.‎ 5) 
انظر أمثة على ذلك ف الإنصاف .+ه‎ 6 
واللات‎ ٠ والإتصاق معه‎ ٠ ١.8/١ م أعتد إلى قائله » وهو في مماني القرآث‎ )) 


جر . والمزاعر : الأسباب لقي لمثمة ٠‏ 


د هوه"”ا مده 


5 م8 
وقد .3 


ده و 55 0 
"23> من كان لا راثم أن شار فيدن هي ندي4ه المزاجر 
أي : فليدان” مني » وقول الآخر ١”‏ 
م عل مثْل أضحابالبُعوضة فالحمشي 
لك اليل حر الوه أُوبَك من بكى 
أي : لبك ء وقال آخر *” 
11 35 0 0 ولكن يكن ن للخير_منك تصيب 
أي : لمكن » وقال آغر " : 
كركن لسها ا مه 7 اس © ام 5 3 2 
4 محمد تفل نقسَك كل تفسر إذا ما خفت من أمرر دبالا 
وأما في الكلام فلم بأت منه شيء” فيا أعلم إلا" في الأمر المخاطب فإنه قد 
اطرد حذفه مع حذف المشارعة لدلالة المخاطبة عليه » والحذف من الكلمة للزائد 
عليها وما هو من نفها للدالالة لا 'ينتكر » و كذلك لا أعلم من حذف المجزوم 
وإبقاء جازمه سثا » وبال التوفق . 





40 تقدم برقم‎ )١( 
(؟) ( أمتد إلى قائه » وهر في ثعلب .مع وصدره:‎ 
قلا تستطل مني بقائي ومدتي‎ 
والمغتي ه4؟ » والجتى *6اء وشواهد المغني /اوه‎ 
» قال في الخزانة والكل : د اختلف في نسمده بين أبي طالب والأعثى وحسان‎ (0 
وهر في الككتاب ١إدلاع ء وباللامات عه ؛ وأمالي الشجري همه 0م 2 وأسرار العر بية‎ 


. > والإنصاف 3 وابن وعيش بلقم 6 والمقرب اإعبام؟ ل والمغفني 8م28‎ 0 5١ 
, والشال : سوء العامة‎ ٠. وسواهد المغني باةة‎ 


0 


باب اللام المركبة 


اعلم أن الام" قثر كنب مع الألف : لا » ومع الأاف والاف والنوت 
خفيفة” : لكن“* , [د] سديدة : لكيه » ومع المم : لم » ومع الم المشددة 
.والألف لمنّا » ومع النون : لن ء ومع الواو : لو »م ومعبها ومسم اليم 
[ والأاف] : لوما » ومع الألف واللام : لولا » ومع الياء والتاء : ليت » 
.ومع الياء والسين : لبس" > فحمة ذلك أحد عشر حرفا . 


باب ل للق 
اعم أن" لها في كلام العرب أربعة مواضع : 


الموضع الأول : أن تكون حرفا ناا » وتتقسم في النفي قمين :قه” 
عاطفة ” وق.” غير عاطفة . 

القسم العاطفة : هي التي “تر'د* الاسم على الاسم » والفعل على الفعل » فتدخثل 
بينها مشر”*” في اللفظ من رفع ونصب وخفش وجزم » واسية ونعلية » 
.وتخالف” بينها في المعنى / لأنها تترب؛ ما بعدها من أن* يدل في حك ماقلبا 
من إثات الفعل » نحو : قام زيدث لا عمرو » ورأدت زيداً لاعمرأ » ومرارت” 
ابزيد لا عمرروء وليقم' زيدُ لايقعد' » ويقوم' زيد لا يقعد؛ » وأعجبتي أن تقوم 
لا تقعد” » قال الشاعر ") : 


5-5 عات 7 مم و 7 اسن م 35 م 8 5 رات 
م5" فإت تدا عتبا حقية لا تلا قبا فإنك ما أحدّثت بالمجرب 


١١5/٠ والأزمية مهدء,أمالي الشجري‎ ٠. انظر في ولاء: الكتاب +/عبا؟‎ )١( 
١١ ال421٠‎ .0/*8 وابن يعيش‎ » ٠١4/١ 4لمهه ء بروس ؛ رالقرب‎ ١١/١ واللقتضب‎ 
+++ .والجتى ددوء والغتي‎ 

(؛) البيت لامرىء القيس » وهو في ديواته +: ٠‏ والسر الحيط ١41/6‏ 


لزه ع - ١7‏ 


1 


ومن' شرط هذه العاطقة 2١‏ : ألا يكون قلبا نفي ثلا" سد معناها إذ هي 
لانفي » وألا* تعطف ماضاً من الأفعال على ماض لثلا" لتبس” اكير بالطلبر 
لا تقول : قام زيد” لاا عت 298 

القسم.غير العاطفة : قتقسم” قسمين : قم داخل” على الأفعال » وقسم” داخل” 
على الأمماء . 1 

فأمنًا القب> الداخل” على الأفعال فلا تدخل علها غالاً إلا" مضارعة” فتخلصها 
للاستقبال *" » حو قولك : لا بقو” 0 ولا يقوم عمرو” » و كأنمّها جواب* 
سيقوم أو سوف يقوم » قال الله تعالى : « أن انشُ” لا يظام ' مثقال” رثن ع 5ك 
وقال تعالى : « فلا تعلب” تقر ما أخفر” 3 

وتلذم في القم جواياً له » وربما حّذفت* للدّلالة في القسّم » إذ جدوابه 
القسم في الإيحاب باللام والنون ء فقال : «تاش لابقوم' زيد » »ء قال الله تعالى : 
« تفتا تذكر* رسف ع )١‏ أي : لاتفتاء لأنه الأصل* » قال الله تعالى : 
«وأقسموا باذ الحهكد > أعانهم لا يبعت انا تمن' عوت*» "'' , وقال : «١‏ الذين. 
أقسممم لا ينائبي” اين برحجة؛ له 

وقد تكر'ر” ولا » هذه قل القدم ترطئة” لاحواب » كقولك : لاواشر 
لايقوم' زيد” » » قال الشاعر 5 


4 فَحَالفْ ف" والله تهيط تَلْعَة 


5  ينغلا انظر‎ )١( 

(؟) وأجاز بعضهم ذلك إذا اقترنت به قرينة تدل على أنه إخيار لا دعاء . انظر الجنى 18د 
(+) هذا غير لازم فقد يكرن المنقي بها للحال . انظر الحتى م١1‏ 2و5و١‏ 

)0( الساء ٠ع‏ )( السحدة ١‏ 

3 يومف همه (لسا) التحل م+« )١(‏ الأعراف 41 

(5) م أحتد إلى قائه ء وهو في الكتاب ١/1مه‏ 


ااؤرنة” سد 


اودلاء محذوفة من اللواب » أي : لاتمبط » لا على التقديم والتأخير ي! 
زيم بعضتهم » لآن” التي للتوطئة ثانية* مع التي تاجواب ء ألا ترى قول الشاعر ”" : 
 "6*‏ قلا وال لا يلفى يا بى عاعاءاءاماء ا والاءالء 

وقد تدخل « لا » التافة على الماضي قلملا” ع قال الله تعالى : ١م‏ فلا صداق> 
ولا صلى ع '' لأنه في معنى : لما صدلاق وما صانّى » وقال : د فلا اقتحم> 
العقبة » ل ” أي : ما اقم » وقال الشاعر د 


“١‏ -. إن تغفر اليم تَفْفِر ما وأ حر لكت لا كا 
أي : ماألمًا , 


وربما حذفت” اجملة الفعلية بعدها في الجواب لدلالة الؤال علها كنوب 
مناب اطلة » فتكون كلاما بذلك » كقرلك في جواب هل قام زيدث ؟ لا» 
أي : ماقام » وفي جواب هل يقوم زيد : لاء أي لايقوم » ومنه قول” 
ذى الرمة "ا , 
١‏ ع اوم يه ار الم 
7 فقلت لبا :لا إنأهليى جيرة 2 .. قلع ا م مايه 
وقد تقدكم 29 البتان ل في باب وأمع»"! © ودلاء هذه في المواب ثقيضة* 
نعم وستبين في بابها . 
نل 


- 


ورما فايت” ١‏ لا » الافة” متاب” كلام متقدمر علها تقتضي نفيه | مقدراً » لدلالر 


ما بعداه عليه : كقولك لا أقوم” ؛ ف جواب من أقدر قد يقول لك : تقوم » فبي 





)1( تقدم يرقم 00-0 6 القدامة ١م‏ 69 الزد ١١‏ 
(؟:) المنت لسة بن أبى ألملت ا ف الخزانة فلل » رهشو في الغني اح منويا 
إل أبي خراشي البذلي » والأزهية م5 » وأمالي السبيلٍ ؟م ١‏ والإتصاف دب رالان : 


لم رشواهد اللمغني 78+ 00 
ره دم الشاهد برقم ١.4‏ 60 ق الأصل « تقدمت »ن» وهو لحرنها, 


69 ق الأصل : « أن » ردر تحر يف لأن السمئين وردآ ف باب «دأم» 


ب وهطلا - 


-جوابة ورد » ومن" ذلك قوله تعالى : ولا أَُقسِم” بوم القبامةع "' » وولا 
أأقم” بهذا اليد "'» كأنتها رد لمن قال : لا تجتمم” عظام الإنان ولا تخلق 
-مرةة ثانبة” » ولمّن' قال : لا يخلق الإنسان* في حكد , و كأن” المعنى : لس 
كا تقولون » ثم أقسم بعد ذلك . وهو أو'لى من أن" تُجعل « لا» زائدة في 
أول الكلام » إذ الزيادة” مع التقديم متناقفان » إذ لا يُقدتم” لفظ” بابه التأخير 
.إلا* '" اعتناء" به واعتّادآ عليه » ولاخفاء بتناقض هذا مع إرادة زواله » فاعلم" ذلك . 

وأمنًا القم الداخل على الأسعاء فنه ما يدخ لى على المعارف ومنه ما يدخل 
-على التكرات . 

فأمنًا ما يدخل على المحارف فلا تؤثرث فيا لأنها غير مختعثّة بها ويازّم' تك رير'ها 
نحو قولك : لا زيد في الدارولا عمرو” » ولا عد الله ذاهي” ولا أخوه خارم” 0 
“قال الله تعالى : و لاعن حل لهم ولا م ببحلون لمن" ١‏ © 


ورسّما بنى الشاعر” المعرفة” معها لأنها في معنى التكرة » حكقول 1 : 
الاه؟ __ لا يتم اليلد للْمَط _ 


لارجل يتمتى بيثم فهو 9 معنى التككرة » وأمنًا قول' الآخر "" : 


)١(‏ القيامة ١‏ . وائظر مذاهب النحويين في : الأزهية ١5+‏ وما يهد. 

(؟) اليد ١‏ (+) في الأصل : « لا» وهو تحريف ١‏ (4) الممتحنة ٠١‏ 

(ه) قال في الخزانة ع/ده « من الأسين التي لم يعين قائلبا » وبمدء : 

ولا فتى مثل ابنر حيري 

وهو في الكتاب ؟/1ة؟ ٠»‏ رالقتضب 6)(/+م » وأمالي الشحري ١/5؟”‏ ع وابن 
5ض ١٠0‏ و لأثموني ٠ ١4/١‏ وأسرار العريية ٠ +,٠.‏ والهمع ١5/١‏ » والدرر ١4١‏ 

(1) الببت لابن الزيير الأسدي كا في الكتاب ا" ٠‏ وهو في الأغاني 5 والأضداد 
٠ © »-‏ والقرب اإكذ١ا ٠‏ وأمالي الشحري دلوم" ٠‏ وابن يعدي ١٠١‏ والشدذرر ٠جراء‏ 
.والأثمرني 65 ؛ والبمع ٠*5‏ والخرانة 1١/6‏ . وابن خبيب : عبد الله بن الزير 


داه لآ ندم 


0 0 م.م ره 
غ6" _. أرى الحاجات عند أبي حَبِيبٍ 
تكدن ولا كمي لللاد. 
فانتة ما دخلت عليه «لاء محذوقة "' لاعم به » وأقم دأسةع ممقامه » 
كأله ٠.‏ دولا مثل أممة للبلاد 8 4 ولا "نقاس” على ذلك . 
ومن العرب من" ينصب” المعرفة” بعدها قْ قوهم , لانوئدك أن تفعل "6 
لأنة ذلك في معنى : لاينبغي لك أن تفحل » قال الشاعر " : 


2 وهو 


7م سلاج وترم مع د وه . 05 7 9 ”5 ه 
6 فلم يك نولكم أن تقذءوني ودوني غارب ور_بلاد حجر 
| أي : فلم يك ينبغي ل> » فكانها دخلت' على الفعل » ولا يقاس على ذلك . 
وقد جاءوت المعرفة بعدها غير مكررة ضرورة” » قا لالثاعر ©) : 


6 مم 


#60 يكت" تحزنا فاستراجه 


أت 
33 
0 


تكائثها ألا إلينا رجوعبا 

وأمتاما يدخل على التكرات فلا ذاو أن تدخل على مضاف ومفضاف إله ء 

أو مشللّه بها » أو لا تدخل” ء فإن” دخلت' فالعرب* في الكلام فيا طائفتان : 
منهم تمن" *يشبهها ب « إن » قبنصيب” بها سما ويرفع' خيرأ * » خلا لنقيض على. 
النقيض » إذ «إن » موجبة” [ و] ولاء نافة” ء تقول : دلا غلا » رجسلر 





)1 الأصل : « محذرفةاى رهر تحريف لأن المقصرد يه « مثل » 

(؟) انار المقرب ١/ةه١‏ م اين يعيش ١١1١/8‏ ء التسبيل 38 

69 البنت للثابغة » وهر قي ديوائه 45 وقمه « عازبي وجبال 8 عرضاً و 
« غارب وبلا » : : : عا 

)) الست من الخدين الى لايعرف قائلبا . وهر في الكتاب +/١و؟‏ ء وفيه « جرّعا > 

١ ”‏ . 3 . 3 5 :نآ 

عرفا من د حزئا » » راين يعيش لاله وفيه قت وطرا عوضا من « بككت حز د 
وآذتنت : أشعرت ل الركائب : ج ركرية وهي الراحلة تركب . 7 

)0 العبارة ق الأصل مخطربة : « قنتصب بها وبرقع | وخبرا » 


[ع9” سم 


أفضل” منك » و ولا خيرا من زيد خيرث منك » كا تقول : إن" غلام” الرجل. 
أفضل” منك » وإن* خيراً منك خير” من زيد . 

ومنهم من 'يشبئهها ب « ليس » فيرقع” بعدها الامم” وينصب” الخبر” إذ هي مثلبا» 
وداخلة” على امل الاممة مثلها » إلا" أنيم لايفعلون ذلك إلا" يششرطين : أحدههما: 
أن" لايتقثدم الير | والآخر: أن لا تدخل عليه « إلا » » فإن' كان واحد” من 
تك ارتفع” ما بعددها بالابتداء والخير . وساغ الابتداء؛ بالتكرة تقش حرف 
النفي » فتقول : لاغلام” رجل أفضل” منك » ولا خير” من زيد خيرآ منك » 
كا تقول : « لبس غلام” زيد أفضل” متك وليس ٠١‏ خيرة من زيد خيرآ منك » « فإن 
قات » : لا أفغل: منك غلا“ رجل ولا خير” منك خير” من زيد » ولا غلام” 
.رجل إلا" أفضل' منك ولاخير” منك إلا" خير” من زيد » رفّعئت” لضعف التشبيه 
بده لس » إذ هي ذعل و «دلاء» حرف. 

وفي هذه اللغة "2 تدخل التاء على «لاء» تقول : لات المين من قام ا 
:قال تعالى : « ولات” حين” مناص » *" ع وامعها في الآية مضمر” دّل"عليه الخبر» 
حكانه '؟' قال : لات اللين؛ » ويحوز* أن" ترفم- المين” بعدها » وتحذف> اشير- 
للدلالهة أيذاً . 


حفن 


- 


ومن العرب تمن' مخفض با المين” أو هافي معناه تمثببة على الأصل من 
الخفض ء إذ ما مختص باسم ولا يكون' كجزء منه أصله أن يعمل فيه اطر» 
قال الشاعر اي 


سام ممه 5 2 > لاه : 3 - 
لاه" طلبوا صلحنا ولات أوائر فأجِيْنا أن لات حين, بقاء 





)١(‏ في الأصل :«لا»ع وهر سبو. 
(؟) أي : على لغة التشبيه ب «ليس » (*) الآية » هن سورة ص. 
(:) في الأمل : « لأنه » وهو تحريف » . )2( تقدم بركم ع؟؟ 


ل لاا 


وقال آخغر “29 : 
0" فلمًا علِمت أن قد قَلتّه ندمت عليه لاتساعة مندم 

قال أبو عسدة " : ولاتء أصلها : «لاء»» وززيدتث التاء لوقف ء فقبل: 
لات » ثم أجري الوقف “بحرى الوصل فأئبيتّت” وحكيم لها يمي هاء التأنيث » 
والصحيح أن" التاء حرف تأنيث للفظه كثلها في : تبنت وتتمت » وما ذ كر 
"أبو عبيدة” متكلف” . 

فإن“ دتخلت” على تكرر غير مضافة ولا مشبهة بالمغاف فلا تخاو أن ثراة 
النفى* الخاص” أو النفي” العا » فإن أريد النفي' اخاص” ارتفع ما يعدها بالايتداء 
والخير » نحو : لا رجل” في الدار ولا امرأة” » قال الله تعالى : ولا يلم قبه 
ولا شيّتة” ولا مفاعة » 9" على قراءة من" رفع البيع” الث" والشفاعة” » و كذلك 
قوله تعالى : ولالعية قبها ولا تأئم » '©! على قراءة من رفع « الاغو واتأئم » . 

فإن أريد" النقي” العام؛ فلا يخاو أن فصل بين « لا » وما تدخل عليه 
أو لا 'مفصل' » فإن' “فصل ارتفع بالابتداء والخبر وازم التكرار لهاء كقولك : لا في 
الدار رحل”» ولا لك مال”» قال ان تعالى : « لا نبا غو'ل”ولا هم عنها 'بثر فون » '”. 


وإن لم ”يقامل فلا تخاو أن بكرن لا بعدها عامل” مقكر” ") أو لا تكون 





)1 البيت لقتال الكلابي » وهو في ددواته ذمء وررأشه قيه: 


2 0 13 ساه عم ضوعم ىا ءابه تخ # راش هس 
5 -غه ّ.:.. - له أ ٠.‏ م . 
ولما رأيت أن قل 4 ندمت عليه أي ساعة مندام_ 


والجاسة 9/ة 

(؟) هو معمر بن المثنى عام بالأنناب وأيام العرب والشمر والغريب » توفي مسا 
مء. بج ء انظر قيه السيراقي جما ء والترهة ع.لء واليغية 9/+؟؟ 

(>) البقرة 806 ء قرأ ابن كثير وأبو مرو بالنصب من غير تنوين» وقرأ الباقرن 
بالرقع رالتارين . انفار النثر ؟/4: ٠١‏ * والقرطي ٠١4‏ م ولا١٠‏ 

(:) الطرر +؟ (ه) الصاقات 40٠‏ 

)5 في الأصل : « يتقدمه » وهر تحريف ء كا سيرد بعد قليل . 


سم 


فإن' كان بقي على عمله فيا بحدها » كقولك في غير معنى الدعاء : دلا أهلا وله 
رحاً» أي : لا أصادف أملا ولا رحا » فإن* [ قصدات ] معنى الدعاء خرحات” 
عن الباب من النقفي . 
فإن' لم يكن له / عامل” مقدسّر “بتي على الفتم 2٠0‏ وجاز أن تكرتر تارة” > 
كقولك : لا رجحل في الدار ولا امرأة” » وعلمه قوله تعالى : ولاياع قبه ولا 
ا ولا شفاعة > "ا و د« لالغة قبا ولا تأثي: » ('' على قراءة 9 قتعم مأ بعد 
ولاه » وألا” كرر أخرى » كقوله تعالى :والم » ذلك الكتاب” لاريب “فيه لكأي 
وإفا بْني معها لأنه اقر إلى « من" » مقدترة قبل » لأنة التّفي العام يكون يهاه 
فالتقدير” : لا من رجل في الدار » لأنه كالحواب لمن قال : هل من رجل في 
الدار » فابنًا حتذفت” « هن » وتضمسّنها ما بعدها بني لذلكء لأنه (*' ما يتضمنه 
معنى حرف 'يينى »مالم ينتعثه من ذلك مانع "' » وبني ما بعدها على حرك » لأن 
له أصلا في التمكن ‏ إذ هو 'معئرب” في الأصل » وكانت المركة” فتحة”» إذ هي أخزه 
المركات » ومن يقول : إن" هذا الاسم منصوب” بغير تنوين فخاري عن قوانين العربية . 
وهذه الفتحة* في هذا المبني ري مجترى حركات الإعراب في الاتطراد » ولذلك. 
جاز أن* ادبع عنصوب ء ألا ترى أنك تقول : كلة نكرة دخشلت” عليه رلا 
على الشروط المذ كورة فهو مفتوم” » | تقول كل مقعولٍ منصوب” » ومثل ذلك 
حرك المنادى المفرد » نحو : يازيد ء لأنك تقول : كل* منادى مقرح هبني ” على الضم > 
كا تقول : كل؛ فاعل مرفوع”» فلذلك أتبع” برفوع » نحو : يازيد” الظريف” » وأما 





)١(‏ ذهب الكوقيون إلى أنه هبني عل الفتح » انظر الإنصاف 3م ء وئسب صاحب 
الكنى 5 برأي الكوفيين الوارد في الإنصاف إلى الزجاج والسيرافي » وانظر كتاب الأمتاذ 
مد خير الحاواني عن « كتاب الإنصاقف » » إذ يرى أن كثيراً من آراء الكوفبين الواردة فى 
« الإنصاف» ليست لبم وحدثم , ' 

69 المترة ع ه؟ (ع) الطور مم 

(4) البقرة -١‏ ؟ » دفوق « لاريب » في الأصل : زايد . - (ء) الضمير للحال والشأن _ر 

(1) انظر أسرار العربية وه ء ولعل المؤلف يتقل عنه . 


- عم - 


الككسرة نحو : «١‏ هؤلاء » فلا تطترد” » إذ لا يقال :كل كك وؤاء ٠"‏ مبني”” على 
الكدر » فلذلك لا 'تتبّع ممنفوض » فقال : جاءني هؤلا العقلاه . ' 

ولك أن تقول في تبعّة المبني مع « لا » بالنصب إننّه على الموضع © إذ 
امم' « لاء منصوب” تشبهاً له بَ ه إن” » م تقدم في المضاف والمشه به . 

و اعلم أزثه إذا كان هذا الاسمث المني* مع دلاء مثنى أو جموعاً تملع سلامةي 
لمذكر أو لمؤنث » فإن” لفظه كلفظ المنصوب في غير هذا الباب فتقول : 
لاغلامين لك ولا صالاحين في الدار ولا صاطات في المنحد » ويحوز ح_ذف 
النون في التثنة وابمسع المذكر المذكور على تقدير الإضافة ا بعد لام الجر" 
كقولك : ١‏ لاغلاامي” لك ولا صالحي ازيد »» على أن تكون اللام' متحمة” » وقد 
تقدكم ذلك في باب اللام . 

واعك' أنه ابر في هذا الفصل إن كان ظرفا أو روراً نالعرب كللمم 
ينطقون به » وإن' كان ظاهراً اسم فلا ينطى به بنو كم أصلا » ويقداروته 
مر فوعاً » فقولون : لايأس » وأهل” المحاز يظبرونه مرفوعاً » فقولون : لارجل. 
أفضل*” منك » وعلى الحذف قوله"' : 





)0:0 في الأصل : « كذا » والصواب ها أثيتناء . 
6 البمت حاتم الطائي غ٠‏ وهو في ديواته بإ وصدره قه: 


. - 2 0 م و58- 034 - 35 
إذا الام عَدَت' مُلْقى أمِرّمَا 
وهو في الكتاب +/9؟؟ وصدره فيه : 
سر ووم ”اه وال © ام 
ورد جازرتم حرفا مصرمة 
وهو في أمالي الشجري : ؟/؟١١‏ » وابن يعيش ٠٠/9‏ ء وابن عقيل ؟/4١‏ » 
والعيتي رودم ه والخزاتة 4:/م3 , والشاعر يصف الجدبي . والحرف : الناقة الصلبة * 
والصرمة المقطوعة اللبن لقلة المرعى > والمصبوح : الذي فقى الصوح وهو شراب القداة 
رقد قدر المؤلف قرله « مصيرح » تمت لاسعبا عل الموفم والخير محذوف » ومحوز أن يكرت 


« ممبرح 6 غير ل دلا» 


وس 


فرق 


٠ - 00007 -‏ > هو و 
4 ا م دولا كرمم من الو لدان مصيوح 
ومن العرب تمن" ,يثري ولاء في هذا الاسم العام مجرى « ليس » فيرقع 

ما بعدها امم » وينصب الثاني خبراً للعة المذكورة / في المقاف والمثيله يه » 


[د] عب قوه "1 : 


.5 
هاس 


8م 8 
٠‏ ب من صل عن ننراح+ا فاأنا ابن 


1 قَيْسر لا براح 

واعك؟ أن النحويينة اضطربوا في هذا الاسم الذي بعد «١‏ لاء مبنياً » فنهم 
من" يقول : هو مني معها » ومنهم آمن' يقول : هو مبتداً » ومنهم من” 
يقول : هو امعها بغير تنوين »© والصحيح أنه مبتدأ في الأصل غيئراته « لا » 
إلى النصب »© قصار امم لها منصوياً كاسم « إن" » ثم “بني معبا للعلّة المذكورة » 
وصارت" « لا » معه بنزلة مبتدأ » يما أن* الاسم الذي بعد « إن" » مرفوع” 
5 الأصل بالايتداء » ثم دخلات' عليه «١‏ إن" » قتصلكحه ع و تكن" لنائه معبا 
عثّة* فُِنى كلاسم بعد ه لا » » ثم إن" « إن » صارت مع اممها في موضع 
مبتدأ » فكيا قالرا : إن زيداً قائم” وحمرو” » وقال اله تعالى : «١‏ إن" اش 
بريء هن اشر كين” ورسولله »'" » وقال الشاعر 9" : 


)١(‏ الست لعد بن مالك كا في الكتاب ١/مه‏ » رهر في الحامة ١/مه١‏ ء واللامات 
٠غ‏ وأمالي الشجري ١/م»»ء‏ والإنصاف 09 ء وابن يعيش :٠١8/١‏ والمغني 56 ؟ » والاسان : 
(برحع) ا ء والأثمرى ه66١‏ ء رشواهد الغني .مه » والترانة ٠ 4719/١‏ والبراح : أن 
زول من مكان وسارحه ٠.‏ 

69 ظاهر من كلام المؤلف أن ثمة قراءة بكسر ممرة « إث » ورقع « رسوله » » وم أحد 
من نص على هذه القراءة ٠‏ غير أن أيا حيان قال في البحر ه/+ : «فرأ الحسن والأعرج 
وكسر البمزة على إخمار القول » لم يوضح أن الحسن والأعرج قر؟ بالإضافة إلى كسر همرّة 
« إن » برقع رموله , 

اما القراءة الشبورة فبي يفنح همزة « أن» ورقع رسوله + ولبا تخريحات كثيرة » اتظر 
القرطي ه١٠‏ 2 والبحر > رهي الآية ؟ هن التوية , 

0 البيت لضابىء البرجمي كما في الكتاي 75/١‏ »2 وصدره - ا 


5 


َ َس 2 - 
خض سا ااه وهاه .اه اه لقاع وهاه فإني وقار به لغردسه 
فحطفوا على موضع الابتداء الذي هي وامعها .عله » كذلك فعلوا في العملف 
على « لاع واممبا المنصوبة المني معبا ©» لآنها معاً في موضع الابتداء » فرفعوآ 
فقالوا : لارجل في الدار ولا امرأة ٠‏ وقال الشاعر ١‏ 
ل ا ٠.0.6...‏ الاأم ليإن كات ذاك ولا أب" 
والئعت” مثله كقوله ا 
ةا 0٠6٠6666...‏ ولاكريم من الولدان مصبوح 
فاعامه وبالله الاوفش . 
الموضع الثاني ' : أن تكون نيا » فسجرم الفعل المضارع بعدها بها » نحو: 
'لاتقم' ولا تقعد' » قال الله تعالى : م فلا تكن من المتشرين "2 د ولاتتار 





ماه و و5 
ع دمن يك أمسى بالمدينة 5 حاه 
وهو في الترادر ٠؟‏ * وتعسلب ++» ء راين يعيش ١/هه ٠»‏ بالإنصاف 4و ء واللسات 
قير ). وامغني هه والأثعوني وا © وشراهد المفني بحم ء والخزانة عل+؟؟ . 
)00 نسب فى الكتاب 558/9 إلى رجل من بتي مذحج رصدره: 
17 م 0 3 و 02 
هذا لعم ركم الصغار يعيئه 
وتسب في الجاسة الشحرية 5/5 إلى همام بن مرة ٠‏ وفي اللسان ( - مس ) إلى هلني” بن أحر 


"أر زرافة الياهلي .وهو في اللامات *٠ا.ى‏ ء واللمغني 505 » والشذوو 65 والأثعري ١5١‏ . 
عقيل ؟/7 والبمع »وس ماء وشواهد المغني وووء والخزانة ع مج ء والمني لومم 
6 تقدم بركم مه؟ 

65 كان الموضع الأول في السطور الأرلى من باب « لا » وهو أن تكون حرفا افيا . 
عانظر ص لاهم» 


)0 كل شمرانت ٠‏ 


دراين 


روس 5 


قهم إلا مراء” ظاهر] ولا تنتفات فيم منهم أحداً » ”' وه لا تقئتروا على. 
اكه كذباع "2 , وهو كدير » قال الشاعر 9 : 


00٠666666606005 5‏ يقولون: لا تلك أمى َمل 


وقال آخر 9 : 
رك 0 02008 و 6 9 سا ثموو. 

0 لاتَلْمي إنها من نسوتر رقدٍ الصيفر مقاليت نزر 

وإننًا وز قت" قِ هذا الموضع لأنها اختدت * بالفعل و تكن' كجزر ملة- 
ُو : السين وسوف 4 وكل* ما 60) أختص" بالفعل وم حكن كجزء منه فيايه. 
المزم” الْختص؛ بالفعل 2 كما أن ما اختص” بالاسم » ولم يكن” كجزء منه كالأألف 
واللام التي للتعريف فبِابُ الحفض” الختص؛* بالأسماء » وأما ما ينصب” الأم__اء. 
والأفعال من المروف فالشبه لغيره » وقد ذ'كر منه شي » وسيذكر” منه 
فى - إن" ساء الله . 

ودلاء»هذم تخلص” الفعل المضارع للاستقال لأنها نقضة” له تلفعل” 3 الخلصة 
إإحال 7ع فإن' قلت : ملا تفعل الآن » فعلى معنى قرب المستقيل إلى اطال ع 
كما تقول : «١‏ لتفعل الآن » لذلك . 

الموضع الثالث : 'أن تكون حرف دعاء فيكون حكم-ا في الدخول على 





() الكيف 1 () طفوي 
9 ألمت لادرى” القسس وهو ف دثرائه ذ؛وصدره: 
٠ - . ٍ‏ قاس م 
وشرح القصائد + ؟ 
)) السيت لطرفة » وهو ف ديراته ؟ماء, والبحر الحخدط اده . ورقد الصيف : هن , 
مكفيات » والقاليت : ج مقلاة » وهي التي لا يعيش لها ولد » والنزر : القليلات الأولاد. 
(5) رسعت في الأصل : «دكلما». )١(‏ في الأصل : « للاستقيال» وهو سهر .. 


- 758 د 


نفي الدعاء واحدآ » كا كانت اللام في الدعاء أيفأ » على مالاكر في بيبا » 
-قتقول: : لاتغفر“ لعمرو ولا تعاقب' زداء قال الله تعالى : « ريّنا ولا تحمل” 
-علينا إصرآ كنا حمثته على الذينة من قبلنا» ريكنا ولا تحسثنا مالا طاقة“لنا به 16م 
.وقال : «ربئنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الغّامين » "' » وقال الشاعر 9 


وه 2 2 ا 0 3 رهد اسومه 5 
وقال لخر 47 
م اه 00 2 - مم6 2 شّ 5 8 و 
89" قلا يَيعدن إِنّ المنيّة منبل 2 وكل امرىء يما بدالحال زائل 
والفرق بين الدعاء والنبي أن" الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى » والنبي 
دكون” من الأعلى إلى الأدنى » هذا تفصل” من" تحناق » والصديح أن الطلبي 
-يمعها وإلا” ققد تكون صيغة” , لا تفعل « من المثل إلى المثل « قلا ”قال 
فيه : [ زه دعاء” ولاغ+ي ولكته طلب ترك الفعل 4 والترك على ما أحلكسّه 
الأصوليون » والنظر في المعاني هم » وحظة النحوي النظن في الألفاظ » والتكلتم” 
في المه_الىي هم بالانتجرار فنبغي أن ترك لم 'محققوته » وحظة النحوي من 
.هذا الأكثر رهر الأمر في صغة « انعّل' » والنهي في صبغة « لا تقاعل » 
وإن" تعر“ضوا لغير ذلك خرهوا من صناعتهم إلى صناعة غيرثم . 
أن رلا هذه الي للرعاء خرر أن تدغضل على الماغي 3 وبكونة 
ما / ذاك الاستقبال » فيقال : لاغتفر” ال* لزيد ولا رحيمته > قال الشاعر ”*' 





)١(‏ البقرة 5م؟ (؟) يرفس هم 
ع( البدت للنابغة رهو ف دبواته ب بو ه وابين بميش ودر 
)0 الت للنابغة وهو في ديواته ١1١5‏ 
(ه) 0 أمتد إلى قائلي ٠‏ وهو في الخصائص م/:؟١‏ وعجره: 
إذا ما الله بارك في الرّجال, 
وهو في الحكب الروذاء والممتم وود ء والامان “(أله) » والخزائة ع/ه5” »* 
.والتاج ( اله ), 


الفا 


لمألا لابرك اله في شيل .ااا ااا اال 
وقال الآخر ٠١‏ 
- لاارك الله في الغواق تمل بِمْيحْنَ إِلَا طن مُطَّك 
. وقال آخر ” 


20 :. 


*؟' -لابارك الركمن في بن سد في قاعم منهم ولا في من قعد. 


7 الذي شَدوا بأظراف المَمَدْ 
الموضع الرابع : : أن ن تكون زاثدة” وفي تنقسم قسماين : قسم تكون باقلة 1 
على | معناها ]| فلا تخرج” من الكلام ولا يكون ‏ معناه بها كعناه دوتها » 
وقسم” يككون دخولها وخروتجها واحداً . 
القسم الأول له موضعان : 
الموضع الأول : أن”* تزاد يعنى « غير » بين الار” والمحرور » والمعطوف: 


واللعطوف عليه 4 والنعت والمنعوت 6 ونحو دلك ما سحتام” بعضه إلى بعض 2ع 
قمن' ذلك قولهم 





6 البيت لعبيد الله بن قدس الرقيات وهو في ديواته م« ٠‏ والكتاي ؟/5 ٠‏ وبالخصائص 
لل » والتنبيه ١5+‏ ء واللسان (غنا) » وابن يميش الللاء م١١٠‏ » والمغني هب » والبمع. 
دإعه وشواهد المفلنى 1٠.١‏ 

() م اهند إلى قائه » رهو في الأزهية +٠09‏ » ورواية الست الأول فه ٠‏ 


يارب عيسى لا تبارك ف أحد 
دالسمط ١‏ هع ء واللسان : الألف الليئة . والسد : : الخيل المحكم الفتل . 
(0) في الأصل : « دلايتكون » وهو تحرين . 
)ع قال ابن هشثام : « وعند الكوقيين أنبا اسم وأن الطار دخل علها ثقسبا وأتب 
مابعدها خقصٌ بالإضاقة » . انظ ر المقني 00 0 والأزهمة قكد١‏ 


ءات 


ل ل 85 8 5 كن نو . .ثال*- 
عصيا ثك من لاشيءو #6 وحمددتث بلا زاح »4 وهنة قول الشاعر ٠١‏ 


(١‏ حتى تآوى إلى لافاحشر يرم ولا شحيح إذا أضحايه عدموا 

وقالوا : مرر'ت” برجل لاا ضاحك ولا باك » قال الله تعالى : د إنطلقوا إلى 
ظَل ذي ثلاث أسعب . لا ظليل ولا يعني من اللبّب © ''' » وتقول في المعطوف 
والمعطوف علية : د مارأيت” زيدا ولا عر" /» قال الله تعالى : وأَتْعَمتة 
علهم غير المغضوب علعم ولا الضالئن , '24 » والمعنى في ذلك كله : غير و 
في جع ما *ذ كير زائدة” »م إلا أنه لا يحرز إخ راجا من الكلام لثلة بصي 
النفي" إثياتاً » والأعنى على النفي » لكن يقال فها زائدة” من حيث وصول عمل 
ماقتها إل ما بعدها » وهوى اصطلاح التيدويين في 9- كم يق-ولون ف الألن 
واللام من الذي والي والآن واللات والعتركى » وأن الزيادة فها كاثنة* » ولكن 
لايُستغئى عنبهاء وأ كثرهم يصتط .عم” بالزيادة على ما دخولما ‏ كدر وجا » وكل” صحيح . 

فإن قبل علا" قلت في دلا ء في المواضع التي أتثتة با قبل : إن 
ولاء فيا اسم » أ قيل فى العاف إذا دخل علها حرف ابر » أو وقّعت' 
في موضع اسم على ما 'ذ كن في ناما » وكما قلت فى «دعن» و «على» على ما 
تذكثره في باتنيشها © لأن كز> واحدة من ذلك كلئه يصلح” في موضعه الاسم - 
يصلم” ها هنا فلأي” شيع تداعي ااز باد فيها ؟ 

فاعلم أن دن ؛ الموضعين فرقاً 3 وذلك أن الكاف” وعن وعلى قد ليت" 


الاسى 3 بوجرم « منها : دول حرف ار * عليا وتقدرها تقدير + الأسواء ومن 





» واليرم : الللى‎ . ١ البيت ازهبر » وهر قفي ديواته .دز ء واليحر المحبط‎ )١( 
. وهو في الأصل : الذي لايدخل مع القوم في الممسر لبخله‎ 
٠ (؟) الرسلات‎ 
زيد يعد هذه الجملة م ورأيت غير ولا عمرو» ولعلبا مقخمة + أر أمابا: وما‎ )+( 
مرت بزيد ولا عمرو.‎ 
)ع الفاكة م4‎ 


[ لاه 


١5 


1١ 


حيث ل قثثليت فها الزيادة' وهي مقدّرة” بالأسماء في موضعر | عليها بالزيادج 
مخلاف و لا هذه فإنها قد يقت" لها الزيادة' بين الناصب والمتصوب تمو : 
أمر"تك” آلا" تخرج » ونخو قوله تعالى : «ها منعك ألا" تسحد ,1ع وقوله 
تعالى : « ألا" تعتدرا على الله » ' » ومواضع غير هذا » ذاما دتخلت' بين 
العامل والمعمول » وما بحتاج بعضه إلى بعض في الأفعال » [ و ] كذلك في 
الأسماء » وتقدير الأسماء في الطروف لايُخْرجها إلى "" الاسمية 6 كما أن» تقدير 
الفعل فيها لا تخرجبا إلى الفحلة » ألا ترى أن* « ربك » بعنى : أُقَدّل' »و « لبت » 
يعنى أتنى © و و كأن” » يعنى أَْسبّه » و «لعل» بعنى أترجى » ولا تخرجها 
تقديرها بالفعل إلى الفملة » وحكذلك إذا *قدّرّت' دلاء ب «غير» في المعنى 
لا دخترجبا ذلك إلى الاسمة » يا أنه إذا قدراتها في « أن' لا تفعل » به لس » 
لا نشرجها ذلك إلى الفعلية ولكنها زائدة” هن حيث الافظ لوصول حمل ما قبلا 
إلى ما بعدهاء ونافية” من حيث العنى 2 لا جوز زواها فاعلم ذلك , 

الموضع الثاني : أن ززاد بين الناصب للفعل المضارع ومئصويه » وبين جازمه 
ويجزومه » نتقول في الناصب والمنصوب : عجبت” أن لا تقوم وتيقتّنت” أن لا تخرج» 
وضريتك حتى لا تقوم » وجئتك كي لا تكرم زيدآ ؛ وجملة* النواصب يجوز 
زنادة* دلا ** بينها وبين معمولاتها » إلا* لام فى ولام الجدود / و « أو » 
و« لن'»» لعلدّل اختصّت بها » قال الله تعالى : و وتصسبوا ألا" تكون فتنة” 1077م 
وقال تعالى : « وقاتاومم حتى لا تكون فتنة*» "' , وقال تعالى : « وإذا لا يلدوا 
لحلاتك إلا" قللا ‏ "على قراءة تمن“ حنف النون في الثاذ » وقال تعالى : 
دي لابكون كولة") 180و و لكى لا تأسّو"! » 207 وتقول : هلا” قثت فلا يكلمك 


أوره » ولا كلمتك أحد » معناه . 


١5 (؟) الدخان‎ 1١ الأعراف‎ )١( 

(+) في الأصل :« إلا» وهو تحريف ٠.‏ ()) في الأمل: « التمني » رهو سبر. 
(ه) في الأسل : « زياءتها » . (1) المائدة دن () الأنفال وع 

(ه) الإسراء دا » وهي قراءة ألي” » انظر البحر المحيط 11/1 


لع الحشر 0 00 الخديد ع 
للا 


وكذلك تقول في الجازم والجزوم : إلا" تقم" أكرمئك » ومن لا يقلم' أضربئه » 
وإن تقم' لا أكرمئك »2 ومن يقم' لا أهثه » قال الله تعالى : « إلا” تنصّروه 
فقد نصره الث » "2 وقال : ١‏ إلا” تفعاوه تكن" فتنة” في الأرض » 9" » وقال تعالى + 
دوإن”" تعنثوا نعمة> اث لا *تحاصوها » 9" » وقال الشاعر © : 


5ه قن اه 


0000-2 و ١‏ بد 50 سوام # مه 
؟ ‏ ومن لا يصانع في أمور كثيرق يرس بائياب ويوطأ يمتيم 
والقول” في الزيادة في , لاء هاهنا كالقولٍ مها في الموضع قلبا فاعلمه . 

٠‏ يد #داعيو 

القسم #لكاني الذي يكون فنه دخوها وخروجما واحدا »نا موضعان أيضأ : 

ال موصع الأول : أن تكون زائدم” تأ كيد النفي نحو قولك : ما قام زد 
ولا مرو 34 وما قام ريد ولا وعد [ جمرو] 14 المعئى : ما قام رع وجمرو” 
وما قام زيدث وقعد عمروث“» لأنة الواو تُشر”ك” بين الاسمين والفعلين في النفي » 
1-1 تش *لء” دين التوعين ف الاثنات قلا "يماج إلى ولاء الثافة 3 كنم زددت" 
لضرب من التأ كيد » ومته قوله تعالى : ١م‏ لا بارخ ولا كريم » " » وقوله : و لثمالا 
من. شافدين” ولا صديق جم 1 ومنه قول الشاعر " : 
لام _ما كان تراضى رسول الله فعلهما 

فزيادة و لاء هاهنا تدّنة* لكون دخولها كتروجبا وهي قباس” مطرد . 

الموْضع الثافي : أن تكون زائدةة اذا في مواضع” يرقف” غيها مع الماع وذلات 
قل خير «وكاد» ؟قول الشاعر 0 : 





5) التربة ٠ع‏ (؟) الأنفال مم (ع) إراهم 4؟ 00 
9 الست الزهير من معلقته » وهو قي الديوان .؟ . والشسم لليعير مل الظفر للإنان 
اله اقعة ء )3 الشعراء ١٠٠١‏ 

98 أعتد إل قائك » وهر في الأخداد مه #9اء والتحر المحيط 55/١‏ » راللان « لا » 

(م) / أمتد إلى قائه » وهر في الجلى ١١١‏ 


30 م ا 


١84 


سات ثم 2 صاوص وحجديه 2 مالل 
7 تذكرت ليلى فاعترتني صبابة 
وَكادَ ضير الْقَأب لا يتَقَطهً 
أي : يتقطع » وقال الآتر ٠١‏ 
ماعو -مة ررصضهة 52 ع 
5 إذا أسرأجوها م يكد لا ينالها 
من الناس إلا الشَيْظم المتطاول 
أي : الها "؟ وعله تمل بعة هم قوله تعالى : دما منعحك ألاة تسححد سرين 
قالوا : المعنى : ما منعك أن تجد » أي من السحود » وكان بغي أن تكون ١‏ لا 
هذه من القسم قبل هذا ء إلا” أنّها تقدتمها المنثع' وهو الترك” » فصارت «لا» 
زائدة” لفظأ ومعنى » ذا قالوا في زبادتها من اللرتين صحمح” لفظأ ومعنى » لا مدافع 
فنه فاعرفه , وبالله التوفيق . 


باب لكن الخضفة “ا 
اعلم | أن « لكن' » تنقسم قسمين : قسم” تكون” عاطفة” » وقسم” تكون” 


مخففة” من الث المذكورة في الباب بعد هذا . 

القسم* الذي تككون فيه عاطفة” : وهي التي تشتر"ك” بين الاممين والفعلين في 
اللفظ لا غير » وهو .الاسمة* في الاسمين » والفعلة” في الفعلين » والرفم” والنصب” 
والخفض” والزم' » نحو قولك : ما قام زيدث كن عمرو*»2 وما رأيت” زيدآ لكن* 
عمرآ » وما مررات” يزيد لكن* جمرو » وما يقوم زيل” لعن يقمد مرو » 
وان يقوم زيد لكن' يقعد . 





. لم أقف عليه . والشيظم : الطريل‎ )١0( 
١؟ في الأصل : « أي لاينالبا ». و « لا »> مقحمة .2 (ب) الأعراف‎ )0( 
ء الجنى 5م؟ ء المنني ممم‎ ++«/١ انظر في لكن' : المقرب‎ ):4( 


للا 


ويقع” لها النفي” لاز م] 3ع ومعناها الاستدراك*» فإن دحتت عليما اازاو 9" 
فيعض النحوبين *يثقيها على عطفها » وبعضهم 'يْرسها عن العطف وجل العطف 
للوأو » وقال يعضهم : العطف” للواوم و 53 لعن" » استدراك” خالص” 4 وعطقفت 
الواو' حم" في التقدير على جة , فكانك إذا قلت : وماقام زيدولكن عمرو » 
[ فاللعنى ] : ولكين" قا عمروث» قال : ولا ببعد أن يدغتل حرف' عطفر على : 
حرف عطف ا قال الشاعر " : ْ 
كيت لا يزونني عند ذلكم 2 ولكن ليجزيني إلأله فيعقيا 

وروي ببت” زهير 47' : 

٠. 3‏ 3“ 03 ُ ننه 5-5 أي واس ه 23م ماه و> 

570 _ أرانى إذا ماردت ربت عل هوى وثم إذا أصحدت ضيحت غادياً 

وقال أبو نوس "ا : 

8" البدن أشيه مارايت؛ بها حينَ استوى وَيِدامِنَ المجب 
7 ى “ادم 2 . ا 2 
وبل اليا أله يحْطِها قبا في الجيد والعيثين واللبب 

وأبو نواس .وإن" ل يكن” حمّة” فبو معاصر” للعرب الأ'لى تقوم هم الححّة” » 
ول “شق أحدث من التقاد عله جمع حرقى* العاف إذا اختف معناهاء هذا 


معنى كلامه » ويحتاج إلى وضوير بان في إئبات كون ولكن“' » حرف عطفر 





(و) ذهب الكرفيون إلى أنه يجرق العطف ب : لكن في اليجاب + وقعب البصريرة إلا 
أنه لاتجحوز ء انظر الإنصاف 486 

)0 انار في تقصيل ذلك ٠‏ الى بام؟ » المغني 4؟؟ 

(ع) تقدم يرم »١*‏ 

ع( ديواته و58 وسر الصناعة جددعء والرواية : « فثم » » وأين يعيش 53/4 
والمغنى ,جو » والأشموني مع ء رشراهد التني عوبء والخرانة عرومه . ريت على هرى 
أي طٍّ أمر أريده . 

(ه) ديوائه ١للا‏ © وروانته : وابن الرشا , واللبب : الصدر , 


د ولالآا- 


معناه 237 الاستدراك” » لأنه '' قد ثبت أن «١‏ لكن' » عند الال حرف” 
عاف إذا اتفردت عن الواو» وأ ن الواو حرف عطف إذا انفردت عن م لكن»» 
وثّت أبضاً أن معنى الواو امع بين المعطوف والمعطوف عله في النفي والإثات » 
و «لكن » مخلاف ذلك » فاو جعلنا العطف للواو لكانت "تثسر”ك بين المعطوف 
والمعطوف عليه في النقي المّصدار به 9 » والمعنى لس على ذلك مع «١‏ لكين" » . 
فبطل أن يكون العطف لها » وإمًا يكون العطف ل «١‏ لكن' » إذ' لها التشريك” 
في اللفظ لا في المعنى والواو عاطفة” كلام موجب على كلام منفي » على عادتها قي عطف 
امل » إذ لا تتشريك في المعنى يوم الها فبها فاعامه . 


وأمنًا أن' *تجعل المألة من باب عطف الل في « لكن” » فلاء لأن” 
115 ولكن » هشر 5 في الإعراب » وإن كن المعنى | مختلقا » فاعامه 1 


فإن' عطفكت” ب ولكن؟ . حمل على حملة . فيصم” أن" بتع قبل , د لكن' » 
كورة النفي” والإثئات » لككن بشرط أن" تكون الملتان مختلفتتين في المعنى» 
ره : قام زيدث كن“ لم مخرج' عمراو »وما قَام زيد لككن قام مرو » وإذا 
جاء بعدها حة قامة بنقها فبي عاطفة للجمل » وإلا” فلا » وإذا وقنّع بعدها 
مبتدأ وخير” فبي: الفتّفة* من الثقية المذكورة في الموضع بعد هذا . 


وقد تكون « لكن' » "حرف" ابتداء و إذا كان بحذها المتدأ ك ١‏ الواو » و« بل » 
ود ثم»»ء نحر قولك : جاء زيده لكن' عبد الله منطلق*» ومعناها في جيم ذلك 
الاستدراك ودكون معئاها الإغراب | إذا كانت حرفك ابتدار » كقرل تعالى : 
ه لكن انه بشبد ها أتزل للك » 


( قٍ ل : « يينثاء » رهو تحر يفا , 
؟) في الآصل : «انه» رهو تحريقا. 0 
م( 0 : « الصدرية » وهو تصحيف . (4) النساء دود 


3 


) 
1 
0 


لا 


وقد حذفوا نوها في الشعر ضرورة” » يا قال ١‏ : 
- قلست _بآتيه ولا أستطيعه 2 ولاكأسقنى إنكنماؤكذا تفل 


القسم الثاني الذي تكون [ فيه ] مخففة” من الثقية : هي التي تكون بعدها 
الج الاسمة لاغير » لأن أصلها أن تكون مشدادة” عامة عمل « إن » في المبتدأ ش 
والخير نصبا ورفعاً » فإذ! “خةفت* بطتل عللها . ول “يمع لها تحسل” مع 
التخفيف عند أحد من النحوبين » وعلتَبم في ذلك عدم اختصاصها بواحد من الأسماء 
والأنعال [ ولا يعمل” ] إلا" ما مختص؛ » فلممًا كنت“ تقول : ماقام زيث لكن” 
مرو لم 2 وما يقوم زيد لكين" يقوم عمرو” ء فته لح مع كل واحد منها 'علم" 
أنتها لاتعمل* شنا » إلا" أن أبا زيد السيلى "2 ذاكر عن شنه ين الرتماك 
أنه حكى فبها الإجمالة مع التتنفيف ' 2 ولم يمك أبو زيد ااحكلام في ذلك 
للعرب » :فإن' كان" ذلك قلا *يقاس” عليه لشدوذه تماعاً » ومئعه بقلة القياس » 
ألاترى قوله تعالى : « فلم تقتاوهم ولككن” الله قتلهم “وما رميات إذ رمت ولكن* 
الله رمى »© أن تمن" تشدكد «١‏ لكن » من القرثاء أحملتها قتصب مابعدها » 
ومن' تختفها رفع" ماعدها » ولبس في القركاء تمن" قرأ بالتخفيف مع النصب . 

واعلم أن" « لحكن » هذه إذا تقدّمها اسم” منصوب” منفي فإن ما بعدّها يرتفع 
على الابتداء » والخير حذوف » أو على ابر » والمتدأ محذوف » فإذا قلت : 





)00 البست في ديوان اعرىء القيس من زيادات نخة أبن سبل 146+ ١‏ رهو في 
الكتاب 0/1 منوياً إلى النحاشي » والاصائص *ءء وأمالي الشخحري ١/هن”‏ »* 
والإنصاف 6و1 ٠‏ والأزهية و.+» وامغني +.م ٠‏ والأشمرفي ٠» ١١‏ واللسان ( لكن ) 
وشراهد المغني ذ.م»ء والكزانة ؟/ +4 

(:) عبد الرحن بن عبد ال » ويعرف أيضا بأني القامم ٠»‏ وله « الروض الأتق » 
ترفي ستة امه ٠»‏ انظر البفية 8/١1ه‏ . ,أبن الرءاك هو عبد الرحمن بن محمد الإشبيلٍ 
أخل عن ابن الطراوة » توق متة ١عمه>*انظر‏ البنبة ؟/5ه 

6 قال صاحب اللنى دع؟ :« أحاز يونس رالأخفش إعماليا إذا شففت » 

ل( الأتفال ؟او- 


اا لا سل 


مازيد فَامًاً كن ممرو” » أي : القائم » وإذا قلنت : مازيد قائا لكن قاعدث, 
أي : لككن هو قاعد , فبذا يبلك '' على عدم التشريك في المعنى » وأنثها 
مثل « بل » في الإضراب كما 'ذكير . 


دنا باب لكت المشددة 9 


اعلم أن « لكن"» المثددة حرف من اللروف ااناصة للاسم الرافعة للخير » 
ومعناها 9" أيضاً الاستدراك 4 كالقيفة والخففلة » شقول : هاقام زيد” لكدة 
عمرآ منطاق” وما خرج عمرو” ولكن” عد ألله ذاهب” 2 قال أله تعالى : دولكن" 1 
الناس” أنفسهم نظامون ين » وقال : و ولك أله تتدل* رمال * على 
تمن؟ بغار لكا ١‏ 

وهي تفارق' « إن" » الملكسورة المشلادةة من أو جد وتوافقئها من أوجه : 

من أوجه ففارقتها : أن" معناها الاستدرالء* » ومعنى « إن » التو كيد”» 
وأن* دأنثت *تخشش” وتعمل' 0 كن" فتن ولا تعمل إلا" على ما حواه 
اين" الرثماك ؛ وهو الثانة » وأن" دإن”» يكون لها صدر” الكلام »وه لعن 
يتقدّمها كلام » ويبذا الوجه أخرجها أبو القساسم الزجاجي عن أن تدخل” اللام 
في خيرها ") , لألله قال : إلا أننَها متضمتة” للاستدراك بهد النفى » ذرزلك 
تدشال في خيرها اللام » واصصيح” أن" الامتدراك [ لا ] يقير ممنى 





)0( قٍِ الأصل : «بذلك » وهو تصحيف , 

)20( انظر قٍِ « لكن” » : المقتضب ٠‏ 2 المقرب للدي » ابن يعيش وإحلاه» 
الى 49> > المغني أمم 

(©) انظ في ماما : الي ,يم ظ 

)ع في الأصل : « للاستدراك » وهو ريف ٠.‏ )0( دولس +ع (1) الحشر + 

0 انظر : اللامان عمد ودبو 

(4) سقطت «لا» سبوا من التاسخ » ؟ا سارى من عرض المؤلف . 


-978 ا 


الابتداء » ألا ترى أنّك تقول في التخيف : لككن' زيد قائّه » فيلها المندأ 
والخبر » وتثولمها أبشاً د إن" » فتقول : إني قائم” ولكن” إنتي غير*قاعد “0م 


إن" الأمل” : ولكن إنني " + ولذلك دخلت اللام في الخبر » وهذا عندنا 
متكلن” » والصحيح أن" اللام” دخلت في خير « لكن , على القاس '؛؟ 2 وإن" 
جاء قلبلاء ولكن أورّد'ت” قول” تمن“ قال ذلك إعلاما بأن" « لكن” » لاتغبر” 
معنى الابتداء وإن' كانت”* استدراكاً » فم-ذه أوجه المفارقة وما عداها فإن* 
« لكن" 2 فيه موافقة” لإن” . 

والعلّة” في سمّلها في المتدأ والخبر هي العاثة” في « إن" » > وأحمها في 
المبتدأ والبر اللذيئن تدخل علها وفي عدم تقدم خبرها على اسى_-ا إلا" إذا كان 
ظرفاً أو عروراً 4 ومهن دخول 2 ما 1 علمها كافلة وموطكة” 4 ومن جوال 
العطف على موضع اممها » وغير ذلك من الأحكام المذ كورة في بلها » كسسكمها » 
فعامكها في ذلك معاملتها » وقس' عليه » إن" شاء الله . 

إلا” أنه قد حاء تحناف” اسمها تار » وخيرها أخرى كقول الثاعر © : 
0 فلوكنت ضبَياعرفت قرابتىي << ولكن زنجيًا عظم المشافر 


روي ينصب 5 زنحى « على أن يكون” اسمها 8 وخبرءها حذوف” تقد س'و270: 





6 المثال ق الأصل قه تقدم وتأخر 0 إني قائم غير رلكن إني قاعد » 

(؟١)‏ تقدم يرقم 6.. ع (ع) وهو تقدير الزجاجي ثفسه في اللامات ١١‏ 

(:) انظر المألة في الإنصاف : م١٠‏ 

0( الست للفرزدق »2 وهر في ديرانه ١معء‏ والكتاب +/5م1١‏ ؛ وثعلب ١١7‏ » 
والنصف م/9؟١١‏ »> وأمابي السيلي 55 * والقرب د٠١‏ وابن بعش ددم » 
والمنني 0م ء والإنصاف ١١‏ ء والبمم ١٠١/١‏ 

(1) في الأصل : « تقديرها » وهو تحريف . 


ولالاا 


يعرف قرابي » وروي برفع «زنحي » على أن يكرن خيراها 4 وأسمدها مؤيمو” 
تقدبر”ه : ولكوتك زنحخي . 


ياب 1 )0( 


د اعم / أن «لمء حرف” يجزم” الأفعال المضارعة على اختلاف أنواع الجزم 
ويثفيها » إلا" أنئها تخاتص معنى الفعل المضارع إلى الماضي » لأنئها جواب” 
من" قال : قعل » إذ هي نظيرثها » فكانتّك قلت” اويا » فلم تفعل' مافعل » 
فبي -ن القرائن الصارفة الأفعال المضارعة إلى معنى الماضي » وإن' كان لفغابا 
مكالم لاحال والاستقبال عفن قال » : إننا تجزام الأفعال المستقلة كأبي القاسم 
الزجاجي فغلّط” وتسامم” للعة المذ كورة . 

واعل' أن الهمزة” اللاحقة لها تدر" الكلام تقريراً أو تربيناً فإذا قال القائل : 
أل "تقثم' أتم' أحتين" إليك » فكان المعنى : اشكر مافعلثت' معك » أو تاساه 
أو شبه: ذلك . ْ 

ومن قال إن الهمزة الداخلة علبها للاستقبام فغلط أيضاً » إذ لاستفهام [ يككون”] عن 
شيء لايعه* المتفيم » يلاف التقرير والتوبيخ » وتقدّم ذلك في باب الهمزة . 

والواو والفاء اللاحةان لها بعد الحمزة '' للعطف ''" » وتأخترا عن الحمزة 
لوجبين : أحدهما أن" لها 0؛' صدر الككلام دونها لأن" الاعهاد عليها » والثاني : أن" 
الراو والفاء مع «لم» كلفظ واحد لشدة اتصانها بها » وكأن" الحمزة أحدثت* 

التقرير والتوبيخ بعد حصول العطف: في الكلام . 
فإن لم "' تدخل والعطف حاصل دتمت" الواو والفاء عليها في الدخول فتقول : 
)١(‏ انظر في « لم » : المقتضب ودع » أبن عبش «(/.. 2ممو١؟‏ ء الأستثى 
دلدء البني .»م 


(؟) في الأصل دمزة »ا ع في الأصل « العطف » (١‏ أي : للبمرة . 
) ه) لعل « لم » مقحمة ٠‏ أل أن «/ » فاعل يفعل محذرف يفسره ماابعده . 


00000 


لم اكرمكة ول أحين إليِكِ » وألميقم زيه ليمي" اليك » و كذلك ما أشي 32 


ولا كصع حذف * دلمء وإيقاء الفعل بعدهأ مزوماً م لا ' نص حدفه وإبقاؤها: 
لالتزامها وارتاطها باختصاصها بعضها بعض » فمارا كشيء واحد فاعامه . 


باب 8 ل سن 
اعلم أن> د لما المشلادة لها في الكلام ثلاثة مواضع : 


الموضع الأول : أن“ تكون جازمة" لافعل الشارع فَتُديّر معناه لامي 
5 ململ المذ كورة في الاب قبل هذا » وهي جواب” في التقدير ١‏ ن' قال : قد 
فعل » ولذلك دخلت ' عليها وما» كنا عوص” من رقد» ولذلك بيد على ١‏ 2 
بالاستمرار "' في النفي » وتنفرد به دوكها » ولذلك أيضاً يجوز الوقف عليها فتقول : 
سارف زيد * المديئة” ونا » وتريد : يدخلها » أحلاققت” الفعل للدلالة عله » وكأن" 
وما » عوض منه » ولمناظرتها ل م قد » إذ يجوز الوقف علمها دون الفعل » تحو قرله 9" : 


-_ 


سه ساس ى رسع هس 
رذن 666000 6م06 الما تزل ريرحالنا وكان قل 
أي : زالت* » ولا يجوز ذلك كله في «لمءء قال الله عز وجل : «اوكا 
“يكلم الله | الذين” جاهدوا مم ' »اع وقال : «١‏ وكا يأتم مثل مل الذين “خلو"ا ١17‏ 
من آقبلم ؛ لقا وقال الشاعر 3 
فإن أكه مأكولاً فكن خيرَ آ كلر 
ا ء 8 
ولا تأُدركني وما 1 أمزقر 
)01( انظر في « لما » : الأزهية ٠١+‏ » أين يعيش وإومرء الجنى و م؟ * المغني 00 
(0) في الأصل : «بالاستقرار » وهو تحريف 
(ع) تقدم برقم ١م‏ (4) آل محران 146 (ه) البقرة 5١4‏ 


6 الببت اممزق السدي م ف أمالي الشجحري وم » وهو ا قٍ اللسان ( مزق ) 
والمغني فلج 2 والأشموني وبده ٠‏ والزهر فلضة » وتشواهد المنني 54٠‏ 


2 


وحكمبا في دخول الهدزة علها في التقربر أو تريخ وحرف العطف بالتقدم 
والتأخير حلم دع ققس' عليها . 

الموضع الثاني : أن' تكون عبعنى وإلا"» كقرلك : «إن' ضريك كا زيث» 
أي : إلاة زيد » قال الله تعالى : « إن" كل” نفس لا عليها حافظ » ٠‏ وقال تعالى : 
د وإن كلا" كا لوبهم ربك أعماتهم »9 » وقال تعالى : « وإن' كل”* إا 
جميع" لدينا “معتضرون » 9 على قراءة "من" سداد اليم في جميعبا وخفاف م إن" » (4, 
وقد قُرىء ذلك كلله أيضا بالتخقيف » فبخرج عن هذا الباب . 

وقد رد بعض” النحويين « لا » من هذه الآئات إلى الموضع الأول » وأضمروا 
بعد [ها نعلا | فكون من باب ما حذ ف بعده القعل لعل به » والتقدير : 
د يكن* » وهذا التقدير بيصي في بعض المواضع وقد لا يصس” فيه » ففي قوله : 
د إن' كل نفس كا عليها حافظ ع ١‏ » م فتحكورن » مقدرة بحدهاء و وحافظ» 
اسمها » وخبرثها « عليهبا » » ويكون المافظ هنا للاكتئن » فيكون ذلك 
للآدمينة خاصة , والأظبر* أن' تكون «المًا » بعنى « إلا » ويكون المراة 
الآدمثون وذيرم واطافظ' الل" عز وجل . 

وأمنًا قود تعالى : « وإن” كلا" الما “ليوقتيتئّهم ربك أعمالهم » 2 , فلا 
بيصم تقدير «إلا"» في موضع « كا حى “بقدار بعد «١‏ إن'» فعل”» ينتصب” 
« كل » به » التقدس” : وإن' نزى كلا أو سه ذلك © وبصيح “أن تكون” كا 
من الاب قبل هذا » وتككون « إن" » مخففة” من الثقلة » ود كلا" » أسعها 
ويحكون الفعل بعد « ألا » محذوفاً تقديره : ه وإن' كلا" ما ينقصون أعمالهم 6 





)١(‏ الطارق ع (؟) هرد ارم (؟) بس مم 

(؛) وعي قراءة ابن عامر وعاصم وحمرة 2 وشفف الياقون ٠‏ انظر التشر ادم > 
الترطي :4ه 

)0 هرد إ١ا١ا‏ 


- لاخ[ سم 


وأممًا قوله تعالى : « وإن' “كل كنا جمياع” لدينا 'محضترون) 22م قلا 
]بص تقدير « يكون » [ ل ] هلماع لربقائها بلا خبر ويختتل' السياق » 
وإنثما “نصح تقدير « لا » بمعنى « -إلاة » على أن' تكون « إن"'» تافية” » 
و ه جميع » خبر ه كل » و «بحضرون » نخير بعد خبر » ويككون المعنى > 
٠‏ وما كل؟ إلا" عحضرون” حمعاً لدنا م ولصما أن تكرن « إن' » مخف 5” من 
الثقبلة » و «١‏ كل » مبتدأء و «المنّاء على الباب قبل هذا وتقدر” بعدها قعل 
تقديره «١‏ يترك » أو «يمل» ويكون « جميع» خبر” ابتدام مضمر » أو مبتداً 
خبره م محضرون » ©» وجاز الابتداء به لأنله في معنى العام . 

ذإن' *“خفتفتت' اليك من « لا » فالآنات إعراب آخر يطول ذكره » وقد 
استوعبه أبو علي الفارسي في « الطصريات » وأبر جمد مي في « مشحكل 
إعراب القرآن » "2 . ْ 

وأمثا قوله تعالى : « وما مثا إلا له مقام” معلوم » 7" فقرأه/ أبن مسعود عومج 
« وإن* مننا ا له مقاء” معلوم » © فهذا نص على أن" مثا » بعنى د إلا8» 
وكذلك حكى اللغويون » ومثثارا : , فلم أرت من القوم أن زيداً » بمعنى : إلا” 
زيد] » وإن بأل من ...٠‏ 5: لما » وفي القرآن مواضع غير” ماذكر'ت” لك 
تحتمل التأويل” » ولولا خوف” التطويل لذ كتر'تثها هنا موضعاً موضعا » لكن 'يشتدال' 
ءا ذكر"ت” لك عل مالم أذ كر'ه » إن” شاء الله . 

الموضع الثااث : أن' تكون حرف وجوب لوحوبر نحو قولك : كا قت 
أسكرمك” وكا جتني أحثت” إليك » هذا إذا كاثت املتان بعدها موجبتيئن» 


فإن" كانتا منفيئتيئن كانت حرف” نفي لنفير فى : ثلث زلم ] م زيدلم 





000 92 يسن كمء‎ )١( 
(؟) هرو أب شمد مكي بن أبي طالب القيسي » عام بالقراءات » سكن قرطية » توفي‎ 
منة عوع أو بسع 2 انظر فيه النزهة 407 » » واليفة ؟/8؟؟‎ 


)20 الصافات ع+١5١ه‏ . (:) خرم في الأصل » والجلة غير مستقدمة . 


00 


م ممرو” 3 وتجكرن” حرف” وحوبٍ أنفي إذا كانت الجا الأولى متف 
:والثائية موجبة” » نحو قولك : « لا لم يقم' زيد أحستثت“” إليك” ٠‏ بسكل 
إذا كانت الأولى موجمة > والثانة' منفئٌٌة” نجو قولك « “لما جاء زيد ١‏ 
أجرن* إلك ». 

وفها معنى الشرط أبداً لابفارقها ولا تدخّل إلا" على الماضي لفظاً أو معنى” > 
أو *عنى” دون” لفظ » نحو مامثّل به 

وكرنئها حرفا ' هو مذهب” سبوية وأكثر انحويين وأمنًا أبو علي الفارسي 
فذهب إلى أنتها أمم” ععنى « حين ع '؟ا ١‏ 
وه إدا “ وكذلك قال فيها في قول الله تعالى : « ل قمع يون - لما 
كننرا » 9" أي : حين آمنوا » وكذلك قوله تعالى : -لمثًا دأنا. باسنا » 
أي حين رأو باد 

والأظبد” مذهب ' الأ كثرين” لأ الاسىث فمها متحكانة واارفكة 2 
وكلة مبني” لازم للبناه فالمسم” عليه بالمرفتة إلا" إن" لتت* دلائل” مقوتية” 
في حبّز الأسماء » ف « لما » وإن” كانت بعنى « حينء لا نمارثهها 3 الس 
إلى الامعية فإن* من اروف مما بتقدار بالأمماء وهو لازم” للحرفتّة » ومنها 


» وهي مبْدنّة” لازومها ابقةة ؟ « إذ' »> 


ها تقدر بالفعلة وهو لازم” الحرفة وقد تقدام منه شىء . 

ومنًا 'ضعف” مذهب” ألي على الفارسي أنها لو كانت' اسماً بعنى « حين » 
لكان القعل الواقع جوابا لها غير جزاء”'' » وكان عاملآا فيها » وازم من“ ذلك 
أن' يكون الفعل "' واقعاً فيها » وأنت تقول : "لما قت أمى أحسئت” إلكه 
اليوم » » فدل” على أننها ليست يعنى « حينء فاعليه 99 . 





)١(‏ في الأصل «حرف» وهو تحريف . )0 انظر الأزهية ,م 
(ع) يرنس مه (ه4) غافر 6م ش 

() قركة :«جزاء» غير واضم في الأصل 

(1) في الأصل : « للفعمل » وهر تحريف ١‏ (0) انظر الجنى .غم 


كدت 


وأما « إذ وإذا » فيتقوى فيها طريق” الامعية من جبة طلب القعل لما طلب 
الثارفية » ويولاتها تاره” للأمعاء وتارة” للأنعال » وتحقيق الحكلام عليها لس 


هذا موضعه . 


باب ل )0( 


اعلى” | أنه « لن* » حرف” ينف الأفعال المضارعة ومخلصم! للاستقبال معنىة ١‏ 
وإن* كان- في الأافظ باقاً على احتاله للحال والاستقبال » وإنما كان ذلك لأنتها 4 
كواب لمَن' قال : سيفعل » ولا تجتمع مع السين لأنها "2 مختصّة بالإيجابم 
كما أنة «“لن” » مختصة” بالنفي فتناقضا , 


وهي حرف” ناصب للفعل الذي بعدفا بنفسها على مذهب سيويه وأكقر 
النحويين » وهي عند الخليل حرف” مر كلي* من « لاء النافية و « أن*» الناصة » 
فأصلها عنده : ملا أن .14 ثم خلقفت” همزة « أن" » بالتسهيل بالحذف قصار : 
« لا أن“ » ثم ممذرفت” الألف لا تقاء الساكنين » ما فعل في « لمدى الحكير, *, 
على قراءة “من* حنآف الهمزة من القرئاء في الماذ . | 

وأصلم-ا عند الفرتاء : لا الناففة » أبدل من ألفبا نون” » لأن" الألف 
والثون في البدل أخوان » فبك تبدل النون ألفا في الوقف في نحو د لنسشفتعا "م 
كذلك تدل النون ألفا في نحو زيدا . 





(1) انظر في « لن» : أسرار العربية ٠.‏ 2 ابن يعيش ١١١/8‏ © اطجنى 0 0 » 
المغني ع وس »ء البمع ؟/؟ ْ 

(؟) في الأصل : « لأن يبا » وهو تحريف.. 

(+) أي لأن السين. ‏ (4) انظر: سر الصناعة ٠4‏ 

(0) المدثر وم ء رقي الأمل « إحدى » وهو تحريف ء رهي قراءة جرير عن ابن 
اكثير » انظر القرطي امه 

(1) الملق ه؛ ء وفي الأصل : « ولنسفما» والرآر مقحمة . 


لاوخلا سد 


والصحبح من هذه اذاهب مذهب سببويه ومن" "تبعه © لأن” التراكيب فرع 
عن البساطة » فلا *بددّعى إلا" بدليل قاطع » ورد مذهب الخليل بأنها لو كانت 
هر كّية” من د لا أن 2 ل حرا أن' يتقدام معمول معموفا [ عليها ]| ١‏ في حو: 
زيدأ لن أضرب ' وجواز ذلك وأمثاله دليل على عدم الثر كيب . 

والوجه الثاني : أنئها لو كانت مرحكبة” من «١‏ لا أن » للكانت دلا ه داخلة” 
على محدر مقدثر من دأن » والفعل ©» فسكون المعتى في قولك مثلا : أن كوم 
ربد : لا قيام زد » تدهل 0 لا 5 على المعرفة من غير تحكر بر ولا دد” ه١1‏ 
إذا دخلت على المعارف أو ما في تقديرها من التككرير » مع أن المبتدأ لايكورد_ء 
له خير » والمتدأ لابده له من الخبر » ول يمسم" هنا ولا في الكلام ما ينوب 
هنأ به 'كخير مبتدأ « لولا » عند بعضهم » فيطل" القول” بالثر كسب ا 

احتج” أصحاب” الخليل للوجه الأول بأن' قالوا : إن" الثيء قد يحدث”ة له مع 
التركيب حم لم يكن له قبل » ألا ترى أن" « لو » حرف امتناع, لامتناع » 
وتلمها الأُفعال 6“ فإذا ر كأبت" !4 مع د لاء فقيل 0 لولا » صارت حرفا امتناع 
لوجوب ووليتها الأسماء . 

واجواب لم أنيّه لس 6 التر كيب [ هنا 5ا] حم دلولاء لأن م لو» 
قل «١‏ لاء بقي حكمبها من أنتبا حرف” امتناع لامتناعر ودخلت' [ لا ] 
التي لانفي عليها فازالت الامتناع الواحد *! » وصيئرته* إيماباً » فكان؟ كل» 





)١(‏ الزادة من المنني عردم 

(؟) قال في سر الصناعة و.م 4 م لأن كان يككون في التقدير من صة « أن »> 
امحذوفة للبمزة » ولو كات من صلتها لما جاز تقدمه عليا عل وحد» . 

.(؟) في الأصل : « بالتكرير » وهر تحرين . 
1 (غ) كرر النامخ قوله « فإذا ركيت » في الأصل . 

(ه) كذا في الأصل ء ولعله : الرارد . 


530 


واحد مخنا باق على معناده » و دلا » فيها عوض” من الفعل 41١‏ ولت «١‏ لن» 
من هذا القبيل » لأن" ١‏ ان » و ولا أن » في المعنى واحد » ولمن فيها إلا” 
التسبيل خاصة” ولا تدخل إحداهها على الأخرى لتحدث معنى” زائداً فلا يتتاظران» 
قلس إلا" الباطة لما تقدم وللوجه الثاني . 


| وأمًا مذهب* الفر”اء فردود أيضا من حيث إبدال الثقيل من الخذف > لأن* عل 
التون مقطع” والألن صوت » والصوت أخنة من المقطع » فإذا أبْدت النون 
من الألف بغري من خفة إلى ثقل, » وإذا أبدلت الألف من النون خرج من 
الثقل إلى الخفئة » فلا ينبغي أن *بقاس أحدث الموضعين على الآخر ؛ مع أن" ذلك 
البدل مختصة بالوقف »وه لن» متعمة” في الوصل والوقف فلا منافقرة '"" بها 
ولا علدّة” جامعة” فطل القناس فبذا وجله . 

ووحه* آغر : أن دلاء ل توجتد' ناصبة” في موضع من المواضع »و «لن»» 
: توجد غير ناصبة في مرضعر من المواضع » فكف "تقاس دأن» على « لا » 
مع تناقض عملها وعدم عمل « لاء؟ولا تثفاء... "! هذا القول وبطلائه , 


واعلم أن" امن العرب من يحزم” ب د أن » تشبماً لها د 2 ل ( لأنهما لانفي- 
مثاثها وأنة النونة أخت” الم في اللغة ». ولذلك 'تبدل منها في قول الشاعر'" : 


مره 


يولم 20000 .00.0...2.2.20 بكاء حمامة في يوم غين 





() هذا بناء عل مذهيه في أن الأصل : لو اتمدم » وسوف يعرش له في باب لولا 
)5 لعلبا : مناسية, ‏ (م) خرم في الأصل » ولعلبا « في فاد». 

(») م أعتد إلى قائله » وهر في أمالي القاليى +/0ام ٠»‏ وررايته فيه: 

م راس ام الست هدو 8 شام سيم لع اه اسه 
كأنى بين خافيتي عقابر أصاب حمامة في يوم غين 
وهو في اللسان ( غين ) ٠‏ 


م75 لل 


٠‏ أي : غيم > قال الشاعر في التصب دانع اه 


م اهام ٠‏ 6م 


م _ 60606660666 06.66.6006 فلن يحل للعيئين بعدك متك 
أي : « محلى » فحتاف” الألف في التصب 2 كي يحذفها في المزم ب « لمع 
فهو ححرزوم مآ كال أبو علي الفارسي وابن” جني . 
وأظبر* مين" هذا عندي أن يكون الأصل : «يحلى » بإثيات الألف والتصب 
مقدار” في الواو المنقلة الألن عنها » ثم لحذرفت“ واجتتازرىء بالفتحة التي فيا 
قبلها في الدثلالة عليها "2 م قال الشاعر ‏ : 
ل 5 وَ لنْس_براجع رمافات مني رليف ولا بِلَيْتَ ولا آو اف 
أر اد بقرله : «١‏ يالهفا » لأن" الألف يدل” من الياء التي للنتكام » لأن"أصله : 
بالهفي 2 فإذا فعل ذلك بالألف امتقل-ة عن الاسم فهو فيا انقلبتت” عن حرقر 
أولى 4« فاعامه . 





)00( ألبيت لكثير » وهو في ديراته 0١/١‏ وصدره: 
5-3 52 الم ءا ع م و دير ه 
أيَادي سبا ياعز ما كنت يَحْدَكُم 
دهو في اللمغني ١ع‏ ء وشراهد المغني 0ه . رأيادي سيا: مثتت الشمل . 
6 واحثيل رأي الؤلف صاحنا الى ١٠8‏ والغني ولع 
(») ل( أمتد إلى قائكه » وهو في القخصائص +[ه ١‏ برواية « قلست يمدرك » عوقاً 
معن 5 ولسن يراجع 300 وانحتسب ممم ل والمقرب حإكذا 0 واللمتع ؟؟55 ؛ والعبني 
]م ؟ » والخزانة ذل > وشواهد الشافية م١٠٠‏ *» والارر ذلك 0 والتاج : ( ليف ) ٠‏ 


عدؤوخم! - 


باب لو" 


أعلم أن ل ولو» في الكلام أربعة مواضع : 

الموضع الأول : أن تكون حرف امتناعر لامتناع 2« حكذا قال التجويرن 
كلثم فيا أعلم » وأرى أن تفسير معناها هذا إِنَّما هو في الجل الواجبة لآنها 
الأمل » والتفي داخل عليها » فلم “بعتيروه لأذته فرع » والذي ينغي اعتباد 
الأصل » لأنة رلوع 1 مختلف تفسير محناها بذلك . ش 

فقال فنا إذ] : إنتها تكيرن حرف امتناع. لامتناعو إذا دغلت" على حثلتن 
موجباتين حر قولك : , لو قام زيدث لأحسثت” إليك » » وحرف وجسوب, 
لوجوب إذا دلت" على جملتين ميدن نحو قولك : « لو لم يقم' زيدا لم يقم 
مرو»» [ وحرف امتناع لودوب إذا دخلت على جمة موجبة ثم منفية » نحو 
قولك : 2 لو لقوم زيدة “لما قام جمرو « 1 وحرف وحدوب لامتناع إذا دغلت” 
على جملة منفّة ثم موحبة” نحو قولك : « لو/م بقم زيد لقام عمرو »'" » 
وقال اث تعالى : « ولو قاتتكم الذين كفروا ٠”‏ الأديار !© وقال الشاعر '*": 
9" - فاو كُنْتْ ضبيًا عرفت قرابتي ا 00 

وربتّما ولسّت* في هذا المعنى و أن » المنتوحة” على تقدير فعل قبلبا ١‏ 
كقوله تعالى : ولو أن" للذين ظاموا ما في الأرض جمبعاً ومثله مع-ه لاقتذو"ا 
7ع 


به ') تقديره : « ولو “ثبت أن" » . 





6 انظر في « لو » : المقتضب “/ه7 * ابن بش ١١/4‏ » الى م١٠‏ »ء المغني ١8‏ 

)0( في الأصل : « لولاا » وهو تحريف . 

69 اضطرب ماحب الخحنى ووو في نقله هذا اأرضمع عن المؤلف » م قال : « رهدا 
لا تحقيق فيه يل هي في ذلك كله حرف امتناع لامتناع » ثم يناقش أمثلته . 

() الفتم ++ (ه) تقدم يرم 58٠8‏ 

)0( هذا مذهب الكوقبين والمبره » وذهب سيبويه إلى أنها في موضع وفع مبتدأ » انظرالجنى؟١١‏ 

6 الرعد م١‏ 


0442 - م- وا 


لين 


الجبال أو قطاهت* به الأرض” أو كلم" به المو'تى » 50 المعنى لكان هيآ 
القرآن: . وقال الشاعر* في المعنى الثالث 9" : 


وربما “حذف” جوابها للعلم به كقوله تعالى : « ولو أن" قرآناً 'سيرت” يه 


0ك وآ أبتي علقت ياأم مالك بعودٍ ثمام, ماتأوة عودُما 


وقال الني عليه اللام في المعنى الرايع : «١‏ لو لم تنذانيوا لاء الله بقوم 
يبون فيتلقر' لهم ويُدخالهم المثة » ""» وقال الشاعر © : 
9 سو مليف« ر ا كامه 2 2 2 وه 
9 7 فول يكن في كفه غير تفسه اد _بها فلْيدق الله سائله 
وأمنًا قوله عله اللام : د تعتمت العبدة #صبيمب” لو لم تبخفب الله ل تخلصه 60م 
فلست «لوع من هذا الموضع »2 وإِنتّما هي من موضع الشرط على ما يذكر” بعد”. 
و دارء هذه فبها معنى الشرط لا يفارقا » وإن" لم تكن" لفظبها لذلك ء 
ولا عملا » وتخلص” الفعل أبدآ إلى الماضي يخلاف أدوات الشرط > وإرت* 
كان ما بعدها مضارعاً » وقد تقدّم الكلام على اللام الواقعة جواباً ها في باب اللام ‏ 


1 


)0( الرعد اع 


)020( البيت ف الموشح «مم" غير ممسوي : ودلكدرد قيه مختاف عن رواية المؤاف * 


قلو أن مَا أَبِقَيتِ مني معلق 
وهو في السمط ١81/١‏ عل رواية المومح » واللسان ( ثمم ) . والثمام : نبدت ضعيف . 
(+) رراه أجد م١‏ + »2 ولبس في روايته « ويدخليم الجنة » وقيها :« ليثفر > 
عرضاً من « فيغفر » 
)) البيت أزهير » رهو قِ دبواته ١ 4١‏ 
(0) قال السخاري في المقاصد الحستة 4غ : « اشتهر في كلام الأصوليين وأصحابه 
المعاني رااعربية عن حديث عمر » وذصكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شنيء من الكتب ©6. 
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ال موضع الثاني : أن تكون حرف شرط بنزلة ٠‏ إن“ » إلا أنها لامجزم بها » 
3 تجزم ب «دإن"» ولا دكون” جوابها بعدها إلا” عحدوفاً غالاً لدلالة الكلام 
عليه » كقولك : ١‏ أنا أكرمكة لو تمت » » المعنى : لو تمنت” أكترمك » ومته 
قولله تعالى : « وما أنت يمؤمن لنا ولو كنا صادقين » ”"' » وقال الشاعر "" + 
0ل 20 م 5 - - همه 
اا 5 دوم إذا حار نوا شدوا مزرثم 
دون الشاء ولو ياتتا بأظبار 
ا معنى : وإن” كنا صادقين 4 وإن" باتت” بأطبار م( وعلى ذلك شغي أرن” 
"حمل قوله عليه السلام : « تعنم" العبدا *صيئب لولم يتفي الله لم يميه 6 ء 
المعتى إذدّه لا نعصى ال وإن” “قدّر أنته لا نخافه » وحاساه من ذلك » لأنه مطبوع 
على الطاعة با اختصنّه الث به من الانقناد لطاعته والمعرفة له . 


وتخالف «١‏ لر » هذه « إن" » بأنتها أبداً تازم' الاخول” على الماضي لفظأ ومعنى » 
أو معنى" دون لفظ كما تمثل قبل" . 

الموضع الثالث : أن" تكون شا بنزلة م ليت ©" في المعنى لا في الافظ 
والعمل » فتقول : ولو أفي فت فأاكرمك اع ومنه قوله تعالى : وفلو أن" 
لنا كرةم” فتكون من المؤمتين » 0ع أي : لمت لنا كترثةة » والمعنى / التمني » 11737 
[د ا دخلت الفا في الحواب » ومنه قول الثاعر "3 : 





١ ١؟ يوسف‎ )1( 

69 البيت للأخطل ء وهو في ديرانه ١/لء‏ ونوادر أبي زيد ١٠١‏ ء والاسة الشجرية 
ولحوع ء والقرب 0ه »© رالمنني ++ ؟ ١»‏ والأثمرني 10١‏ ؛ رشوامد الغني 145 

ع انظر كراء التحرييث فيا : الجنى ١١5411١٠‏ 

)ع في الأصل : « فأكرمت » وهو تحريف . (:) الشعراء ؟ ٠١‏ 

(5) البيت لامرىء القدس »: وهو في الديوان ١‏ » والتنبيه على التصحيف مه » والفتيي 


عه ء راطلزانة ع/رةوغع ٠.‏ شرون : يظبررن ٠‏ 


اله؟ط- 


0 - تجاوّزت أآحرأسا وأهوال معش 
0ه 3 ام > لاه 
علي حراص, لو يشرون مقتلى 
أي : لتهم يظبرون قتلى » أي : يتمنون أن “يظهروا قتلي . 
الموضع الرابع : أن تكون حرف تقليل عنزلة « “رب » في المحنى نحو قولك ؛ 
إعط "١‏ الماكينة ولو واحداً » وصل"'' ولو الفرئضة » ومنه قوله تعالى : 
« ولو على أنفج »"" وقوله عليه السلام : ١‏ لا ترامُوا الائل ولو بظدفر 
ترق »عو «لاترثدوا السائل ولو بشق" قرة» ** فاعاه . 


يأب ولا لف 


اعلم أن ل واولا في الكلام مو ضصعان ٠.‏ 

الموضع الأول : أن' تكون تحضضاً ء مثل «١‏ لوما » في الاب بعد هذا , 
فقول : لولا تقوم م( ولولا تخرج 4 ولولا تكرم” زبدآ « قال أله تعالى : و فلولا 
تشكرون »" و دفاولا تقذ كرون ع0 

ويجوز دخوها على الماضي بعنى المضارع » فتقول” : لولا منت ولولا قعد'ت » 
وها معنى التوبيخ ؛ قال الله تعالى : « فاولا تصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
قر ناا آلة” *' وقال تعالى : « فلولا نفر من كل” فراقة منلهم طائفة”ع ,/١١١‏ 





. في الأصل : « أءطي » وهو تحريف‎ )١ 
؟) في الأصل : « صلى » رهو تحخرئف . () النساء وم‎ 
؛)) رداية مالك في الموطاً ولاه :« ردرا الائل ولو بظلف حرق » . والظلف للمقر‎ 
. والغم كالخافر الفرس ء واغرق : الموي‎ 

. » اتقرا الثار ولو شق ثّرة‎ «: ١٠٠١/6. رواية البخاري‎ )٠( 

(1) انظر في «لرلا» : القتضب مم7 اء أمالي الشجري 1١/6‏ 2 الأزهة وو اء 
إن ينيش 5١6‏ ولهوج ء التى عم 2 المتي جلسء المع 4م 2 جد 

(؟) الواقعة ٠١‏ () الرائعة مو 6 الأحقاف مم )٠١(‏ التوبة +؟١‏ 


) 
) 


3 


ولا تلها إل" الأفال* ظاهرة” "كا مل أو مضمرة” » تقار يحتب دلاة 
الكلام كما قال الشاع 2١١‏ : 21 
ا[ عرااء 
١‏ دع > مدب« غ8 ”اس ”اه 0 
57" تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 
ني ضاطرى لولا الكوى المقنعا 
أي : لولا تبارزون الكمي أو تغلبون أو تقتاون أو محو ذلك . 
الموضع اثاني : أن' تكون حرف امتناع لوجوب كما قال النحويرن في تقسيم 
معثاها في هذا الموضع » والصحيم *"' أن" تفيرما يحسب' امل الى تدخل علبا » 
فإن” كانت الملتان بعدها مو تانر فبي حرف" امتتاعر لوجوب » حو قولك : 
5 لولا زيد لحت * إللك » » قالاحان امتنع ودود زيد » وإن' كانتا منفسّتين 
فبي حرف” وجوب [ لامتناع ] '" نحو : لولا عدم قيام زيد لم أحين إليِك » 
وإن" كانتا موجبة” ومنفيثة” فهي حرف” وجوبر لوجوبر نو : لولا زيد لم أحين: 
إليك » وإن كانتا منفيئة* وموجبة” فبي حرف” امتناع, لامتناع, نحو : لولا عدم زيدر 
لأحتثت* إلك » وقد ذتكر'تة 4 الام في جوابها في باب الام . 
شم الاسم الذي بعدها ل يخار أن* تكون ظاهراً أو مضمرأ » فإن كان ظاهرآ 
ارتفم بالايتداء عند البصريين © » و كذلك إن كان مضمراً رفع نحو قولك : لولا 
زيد لأستت” إلك » و هلولا أنتم لكننًا مؤمنين » 7 » فيد وأنتم مبتدآن 
/ 
)1 البيت ر بر وهو في ديراته لل » وهو في الخصائص ©/ه) راخصص 5/0 ١ه‏ 
وأمالي الشحري 15/١‏ ؟ » ولسيه في ؟/ ١؟‏ إلى الأشبب بن رميلة ٠‏ والأزهة ١‏ منسوياً 
إلى الفرزدق » وأسرار العرببة ٠٠١6‏ » واللسان : (غطر )دان بعش 5نم » والمغني 
ع .س ء ماين عقيل ١١1١/6‏ 3 والأثمرني ٠٠ج‏ 2 وشواهد المغني ومحدء والخرانة +أده . 
والندب : التوق المسنة » وضرطرى : حمقاء . 
)5 تقل صاحب اللنى هذا الككلام عن المولف ١#41؟‏ 
(ع) سقطت من الأصل » روردت فق نقل الجنى . 
)ع قوله : «ذكرت © غير راضح ف الأصل . 
(ه) انظر الإنصاف "0/١‏ () سيأ 1م 


“2 


١١+‏ وخيراها | محذوف” عندم لازم” لاحذف_ لنيابة الطواب منابه » تقدير'ه : لولا زيدة 
موجود” أو نحوه » ولولا أنتم موجودون وتحوه . 
ويرتفع '') عند الكوفين على تقدير فعل نابت «لاء منابه > فإذا قلتت : 
اولا زبد لأكرمئتك » و هلولا أثتم لكنا مؤمنين » '' فالمعنى : لو اتعدم زيد 
ولو اتعدمتم » وهذا هو الصحبح” لأنله إذا زالت دلاء ولي «لو» القعل* ظاهر] 
أو مقدّرا » وإذا دخات دلا »كان بعدها الاسم*» فهذا يدال” على أن" ١‏ لاع نائية 
هناب الفعل » وقد اتفق الطائقتان أن* دلولا» مر كبة من رارع الي هى حرف” 
امتناع, لامتناع, » و « لاع النافية » وكل” واحدة منها باقية على بايها من المعنى 
الموضوعة له قبل الت ركيب » هذا مع أن* خير البتدأ الذي زعموا أنه عذوف لم 
وسمع إظباره في موضع. من المواضع "2 فى به مع صحة تقدير الفعل في 
عوضع «لاء والنطق به دونها . 
وما يدل على أن" ما بعد « لولا» من الظواهر والمضمر المتفصل لبن مدأ ©) 
'أن» « أن" المفتوحة تقع في موضعه في نحر دلولا أنك منطلق* لأحكت* إليك» 
ولا يقع؛ في موضع المتدأ إلا المكسورة”*» فاعامه . 
وأمنًا تلحين" بعفيهم للعري في قول * : 





» ويلنتب هذا الرأي إلى الكسان‎ ٠ :» نقل صاحب الجنى هذا الكلام عن المؤلف‎ )١( 
انظر شرح الرضي الأعكداء أما الفراء قدسددوب إلى أن الاسم مرفوع ب لورلا تفسبا‎ 
6.4/١ كار تفاع القاعل بالفغل : معاني القركرف‎ 

(؟) سيأ وم 

(؟) أورد ابن مالك في شرامد التوضيح شواهد كثيرة على ظبوره » انظر ص 0+ وما بعد , 

. (:) في الأصل : « ميتدآن » وهو تحريف 

م( سقط الزند ١/؛ ٠١‏ وصدره : 


ل د ارشث 5‏ ا و كو ررس 
بدذادب الرعب منعهة كل عصبر 


8 5-5 


وهر في المقرب ١4م‏ > والاني ؟** * دابن عقيل ١65/١‏ »ء والأشموني 6٠١١‏ , 
والضمير في «منه »> للسيقف. 
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00٠0666. . 00 0 1‏ قاولا القمد يمسكه كسالا 

فليين « يكه » عندي خبراً للغمد ولكنه حال » العامل” فيه الفعل" الذي 
« لا »في موضعه وإثًا يكون” هذا التلحين” في مذهب البصريين » لأن* الابتداء 
لا يعمل في الخال » وهو صح.م على تسليم رفع «الغمدء بالابتداء » وإذا كان 
فاعلا في المحنى » ف «لاء عامكة” وإن كانت حرفا بنابتها مئاب الفعل » وإذا 
كانت « كأنة » تعمل' في الخال في قوله" 2 : 


كن كانه »خارجا من جنب صَفْحَته 5 
سود كبر تسوه عِنْدَ مفتأد 
بعنى التثبيه الذي ذا » فأولى أن تعمل" ٠‏ لا» بالنياية مناب الفعل.. 
وأمنًا إذا دخلتت' على المشمر الذي صغده الخفض” 29 محر : لولاك ولرلاه 
ولولاي ؛ وقول الشاعر '" : 


100 وك مَوأطن لوالاي طحت كما هَوى 
بألجرامه من قله النيق, 


و 


منبس وي 
وقول الراجز '' : 





م0١ تقدم برقم‎ )١( 

)0 انار مذهب البرد في : المقتضب جرع ع والكامل ٠ ١١507‏ إذ يذكر هذا 
الاستعمال * رانظر المسألة في : الكتاب عر7؟ » وأبن يعيش ١١/-‏ ء وأمالي الشجري 
5/٠ورء‏ والإنصاف مه 

رع البيت ليزيد بن الم كا في الكتاب ؟/عا؟ » وهو في اللملصف "(١‏ » 
والخصائض #لوه, ع رأمالي القالي (/0< + وكمالي الشجري 5١5/6‏ 2 أبن يعيش 
ج/م١ا١‏ والأثمروى ههاء وابن عقبل +/د ء والطمدسع ذلق . والخرانة -/؟5 3 . 
و طحت : ملكت ٠‏ رهوى : مقط * والأجرام : ج جرم رجرم اليم : حصمة > والتيق : 
أرقم موضع في الجبل . ْ 

() وره في حاشية الإنصاف + متسوبا إلى روبة وليس في ديرانه . 


هع" -س 


خا 


ص 


3 أولاكما حرجت تفسائما 


فسدويه وأصحابه تهون 7 إلى أنه دلولا » حرف خفصٍ » والضمير" ١‏ 
بعدها عنفوض” بها » والأخفش' وبعض الكوفيين يذهيون إلى أن واولا » 0 
على بها من رقع ما بعدّها وخرج بالصغة من الرفع إلى الخفض »م خرج يصيغة 
الخفش إلى يفة | الرفع في قوم : مرارت” بك أنت » حين جعل نوا كيدا لضمير 
الحفض » وححئة' سدويه أنه يرى الخرويج باطرف أولى من الخروج بالاسم لأن" 


الحمرف” أضعف” من الاسم 


والأظبر* عندي من هذيئن القوليئن قول* الأخفش لرجبين : أحدثهما : أننًا إذا 


جعلنا ولولا» حرف جر فمحيء حرفان يعملان في معمول 
موجود في كلامم » والوحه” الثاني : أما إذا جعثنا «لولا» حرفة حر فتحتاي 
إلى ما تتعلق” به » إذ لد لست زائدة” كالباء في في و يحمسبك » وليس في الكلام ما قتعلتق 
تقدثر” متعلاقة” به > ولا بستيا د ورب » لأنما لازمة الخفض » وفي 


واحد 4 وذلك غير 


به ولا 3 
الكلام الداحة عله ما تتعلئق به بعدها . 

هذا مع أنها"' لما صدر' الكلام و [ لا ] تحتاج' إلى كلام قيلها وتتكون” 
جواباً له » وهذا كله معدوم” في حروف الجر » مع أنها حرف” ابتداء في أ كثر 
مواضعها .. ]ا فلمك" علها بأضًا حرف” خفصٍ 5 ضعيف » قالأولى إن 
بسكم عليها بالقاء على كونها حرف ابتداء عند من' يرى ذلك » أو على أركف 
محذاف” الوجود” قبل الفمير ودقى على خفظه يا بقي في قوله '*؟ : 





(0) أي :مع أن « لرلا » وحديئه الآن برئيط برأي سدبويه والرد عليه . 
(؟) كلمة عليها شطب في الأصل ء لمل الناسخ شطبها بعد أن كتبها . 
(؟) نقك صاحب الجبى عن المؤاف عع 
()) البيت لعبيد الله بن قبس الرقيات » وهو في ديوانه 32 ٠»‏ وقمه « نضر » عوضاً من 
« رحم» ٠‏ وهو في الإنصاف 4١‏ ء رالبحر الحيط ١5١/١‏ ء وابن يميش ١/اع‏ » واللساتن 


( طح ) ٠‏ والممع 807/6 اء والخزانة ؟/؟وم » رالدرر ١30/6‏ 


-5ةم1- 


51 راحم اله أعظم] د قنوها سجستان طلحة الطلحات 


« طلحة » مخفوضاً » وحذافة د أعظى» قبلها » إذ المعنى موجود فها في كلتا 
المالتين » والخروج” بالضمير له نظير » والخيرية )١(‏ فنها لبس لما تظير ‏ فاعامه . 


باب لوم" 


اعلم أن" « لوما » لم تحىء' في كلام العرب إلا" لمعنى التحضض " تقول : 
لوما | يقوم ]| زيد» كما تقول : لولا يقوم زيد ء وهل" يقوم” زيد ء قال الله تعالى : 
ولوما تت"تينا بالملائكة ع © , 

ولا تدخل أبداً إلاة على الأفعال لأنة التحضض طلب في المعنى والطلب” 
يكون بالفعل » فإن' جاء شيء منه بالاسم فإلى الفعل يرجع 2 فإن" توجد الاسم 
بعد ١‏ لوما » فعلى تقدير الفعل » فإذا قال القائل : « لوما زيداً » فالتقير : 
ولوما تكرم زيداً » أو تضربه أو غير' ذلك ما تدل* عليه قريئة الكلام , فاعامه . 


(1) كذا في الأصل ٠»‏ لعلبا « الحرفية » أي الخروج بالحرفية كا يرى ميبويه ليس له نظير . 

(؟) انظر في «لوما» : ابن يميش ١/ه؛١‏ »الحتى ه4؟ » اللفني + م 

(+) قال ابن هشام : « وزعم المالّقي أنها لم تأتر إلا التحضيض » ويرداه قول الشاعر : 
لما الإصاخة لأوشاةّ لكان لي 

انظر المفنى +.م 

6 الحجر 3 


ل 


باب ليث "3 


أعلم أن" « ليت » م تجىء في كلام الحرب إلا" 'حرفة آقمن, .... 29 غير » 
محتاج عند البضزيين إلى اسم متصوب وخير مرقوع (ك وإن" » التي للاو كيد ا 
ذكر ف بها » فتقول : ليت زيدآ قائم ولمت عدّالله ذاهب » قال الله تعالى : 
« باليتنا ثرت ولا تكنابة بآنات رثبنا 9" » وقال تعالى : « بالياني كنت” 
معبم » 4 » ويقال فنها : « تلوات » بالواو قلسلا . 

وأما الكوفون فتصبون 5 اممين “٠‏ ينصيون ب ماظن » » وقتدتوها 
16 الفراء د ١م‏ كلست « فبي عندثم تنصب بتقديرها / الاسمين م كما يُتمتب 
ما يقدرونا به » وأنشدوا!" : 
1 الِيْت أُيامٌ الصّبا رَواججعا 
ولاحنجّة فيه إذ يحتمل أن « نكون » رواجعا حالاً من أثيام العبّيا » العامل 
كا ذكير في «كأن] 0 » والصحيح أن" خيرة « ليت » عذوف لاعلم به » 
تقديره دلتاء كما قفنت فق د إن » في قول الشاعر ) : 


مر © 7 0 
14 إن علا وَإن> مرتلا 2 . 0 
أي : ولناء , والأخبار كثيراً ما تحناف لادثلالة عليها في غير موضع . 


)١(‏ انظر ف دلبت » : اين بميش مم » الجنى مو١ا‏ » المغني ملم 
(؟) كلمة ل أتبيها في الأصل ٠‏ ولمل السياق يقبل هد حرف تن لاغير » . 
99 الأنعام 30 )( النام, مب 

(ه) البيت في ملحقات في ديوان المجاج ٠م‏ » والكتاب ؟/؟؛١‏ + واين يعيش ١/+١٠ه‏ 
واللان (ليك)ء والفني دم والأثه_وفي هم بج«1ء وشواه_د المفني 568٠‏ والخرانة 4/.ة؟ 
0( واستثبد عل ذلك بقول النابغة المتقدم : كأنه خار دا 


4ه 


وهي حرف يعار محنى الايتداء إلى التمى » ولذلك ما دز فها ما يحرز في 
وما تخالف فيه م إنة» المذكورة أنها إذا اتصدّت' بها وعا» وهي داخة على 
المتدأ والخير جاز في الاسم بعدها الرفع على الابتداء» وأن تكون «دماء كامّة” 
عن العدل وأن يختصب ما بعدها اسمآ لها » وتكون ما زائدة» مختصة” فتقول : لي 
زيداً قانم » ولي زيد امم » و يتشد بست التابغة 19 : 

- ع . مه 0ت - و 1 

4.٠‏ _قالت : آلا لَيْتَاهذا الَمَامَ لنا ‏ إلى حماميّنا ونصقه فقدٍ 

برفم « الام » ونصه » وإثا ذلك لعدم دخولها على الأفعال فلا يُقال : 
وليتّا يقوم' زيث» » فلمنًا اختصّت بالأسماء “مملت” فليس هذا « إن" » وسائر 
أخواتها غيرها لمواز دخوها مع «ما» تارة” على الأسماء » وتارة” على الأفعال » فاعامه . 

ومن ا لف* قبه 0 إن" 6 المذكورة” أنها إذا اتتصلات"* بباء المتكلم فإن” ورت 
الوقاية تارم معبا ''' » فقول" : ليتني قات »عم قال الله تعالى : « باليتني كنت” 
معوم او م باايتني حكنت* رايا » كاء لآن" حك الفعلثّة قد “قوري فها» 
واللوجب* الذي حال حذف الوقاية له في « إنني وأنني وكأنني ولكننى » قد 
عدم هنا إذ لا اجتاع ملسن هنا . 

وربّما لولفت في الفرورة كقول *': 


رهم و 


صر صل 7 4 . 2 ل م ت” 1 5-5 - . 
000 رخموا أن ذهلت وليتى أستطيع الغداة عنه ذهولا 
وقال آخر ك6 : 


)010( الديوان ١١‏ » وهر في الكتاب ١87/١‏ » والخصائص +/.615 ء واللمغني 355» 
.رالقرب 00/١‏ » وشواهد المغني ه ٠‏ » رالخزانة 517/:6؟ 

() على حين يرى تعلب « في كلها يجوز بالنون ويحذفبا » . انظر امخالس ١ ١‏ 

(م) النساء مم (؛) الثبأ ٠ع‏ (0) 0 أقف عليه 

)5 ذسب في الكتاب بام إلى زيد ايل ٠»‏ وهو في ثعاب + 25 وترأدر أبي 
ايد هدء والمقرب ١/ه١٠ ٠‏ واللسان ( ليت ) » وابن يعيش +/ ١و ٠‏ وان عقيل 
وود » والعيني لدعم ع وا سم وإعدء والخزانة ؟/47ع 


ووو - 


7 كمنيّة جابر. إِذ قال لي أصاوفه وأَفقِد بِنْضِّ مالي 
وممنًا تخالفها أيضاً فيه النصب في جوابا بالقاء والواو » كقوله تعالى : 


ونتصب” | بالفاه والواو على ما يتبين” في بابها . 

وما عدا هذه الأوجه التي ذكرننا مخالفتها فيها من دشولها على المتدأ واخير 
الذئن تدخل عليها « إن" » وتصتب الاسم ورفع الخبر » وعدم تقدشم الخير 
عليها وعلى اسمها » إلا" إذا كان ظرفاً أو يمجروراً فحكمها فى ذلك حكمها , 
وقد تقدمّت' علَّل” ذلك في باب «١‏ إنة » المذ كورة . 

وأمدًا التخفيف' بالمذف فيها فلا تيصيم للقتها تكون وسطبها » وهو حرف 
علثة 6 وعدم ال لتضعسف ا موجحب لاقيف , إن” 0 وأعامه . 


ياب ليس فق 


اعلمى أن" « لبس »ع لبست محضة” في المرفية ولا عحفة” في الفعلية » ولذلك 
وقع الخلاف' فها بين سيبويه وألي علي الفارسي '؛' فزعم سيبويه أنثّها فعل 219 
ورعم أبو علي أنها حرف . 

والموجب الخلاف بينها فبها النظر* إلى حدها , فتكون” حرفا إذ هى هزه 


)١(‏ النساء م 

6 الأنعام ١‏ » وهي قراءة ابن عاهمر » انظر النشر ؟/م؛ ؟ * القرطبي >٠8‏ 
(+) انظر في «ليس» الآزهية ٠.‏ ء الجنى حودء المنني ممع 

(») ثقل صاحب الحنى عبارة المؤلف ؟و١‏ 

(«)انظر الكتاب كم دام 


الاك 7 كدر . الك 


يدل على معنى في غيره لا غير » 5 « هن وإلى ولا وما » وشيبها » أو النظر” 
إلى اتصالها بتاء التأنث والضمير المرفوع والاستتار والرفع والنصب » فتقول : 
لدست هندث قَائة » والزيدون لبوا قائين » وزيد” لس قائاً » كما تقرل :كانت 
هند” قائة” » والزيدون كانوا قَامْينَ » وكان زيدث قائَاً » وهذه خوراص الأفعال 
لا المروف » فتكون” فعالا » وكل؛ واحد منها إذا وقف على نظر الآخر تممتلت 
المرافقة بينها » وانتفى الحلاف” بينها » إذ لاتصيدٌ المنازعة” فيه © فالحلاف إذآ 
ِنّْما هو من حث الإطلاق لاختلاف النظرين : هل في الأصل أو هل في المعامة ؟ 

الذي ينغي ") أن “يقال فيا إذا 'وجدات بغير خاصة من هواص" 
الأفعال » وذلك إذا تغلت" على اطمة الفعلة : إنثها حرف” لاغير » ؟ دما 
الثافية كقول الثامر 29 : ١‏ 


ماساداه . 


6 بدي كتارئبة خُضرا لِيْسَ لعصم 
ا ابتداث إلى مؤت بإلجام 

فهذا لامنازعة” في اطرفة في « لس » فه ء» إذ لاخاصية من خ_واض" 
الأفعال فيا . 

وإذا *وجدت' بشيء من خواص" الأفعال التي ذ كتر'ناها قبل“ قبل : إثها فعل” 
لوجود خواص” الأنعال فيا » وهذا أيضا لاتنازاعة فه » ألا ترى أن أبا على 
قد ذكر في حككتاب ١‏ الإيضاح » وغيره أن” «ماء النافة إثما سملت بشبا 
الس ؛ فجعل ٠‏ لبس » أصلا في العمل و وما» فرعا » ولس ذلك إلاة لتغلسبه 
عليها 5 الفعلة وتسميتها فعلا » ولو كانت حرفا عنده لم تكن' أصلا في العمل 
حتى شه بها وما» » بل كنا يكونان أَصْلَين في ذلك قاعفه , 

فإن" قبل | : هلا جعلات” « لس» في للبت [ الملكور | فعلا على حكمها ١09‏ 

(1) نقل صاحب الجنى عبارة المولف 9و١‏ 


(؟) البيت للابنة » وهو في ديواته ١؟١‏ ؛ وفمه « *تزاعى ككتائب خفر » ١‏ والجنى ١51‏ 


مد و“ د 


إذا دخلتت' على المندأ أو ايده فرفمت ونصبت” » فتكون لأنية” » “يضم * 
فيها امعنها أمراً أو ثانا ما قال الخغر 00١‏ 
4 - ع ا 500-06 الدّاه مَيُذول 

كأنه قال : لس الأمر* يعتصمثها ف » فتتكون المة يرا مفشّرة” لذلك 
الضير » م فسّرثه في قوله : شُقاء* الداء مبذول” . 

فاو اب : أن* هذا لا يسح من قبل أن ابة: إذا كانت' مفسّرة” لذلك 
الك.ير فلا بد أن تكون” موافقة” له في إيحابه أو نقيه » وهو في البدت منفي”» 
فنبغي أن تكون المملث منفيئّة” يحسبه » ولمًا دخلت «١‏ إلا*» في الطلمة المفسّرة 
كانت تناقض الضمير” لأنه لاتقال : يقوم إلا زيد” » حتى يتقدتم النفي' الفعل”» 
'ولذلك ' منع الحققون من النحويين أن' يكون « هو » في قوله تعالى : « وما 
هو بم زا تزحه من العذاب أن يعمّر» 9 ضير سن لأن> اللاء> دغلت" في 
الجملة المفسرة دون نفي “تسلط عليا » إذ النفي إنما "تلط على الشأن2 فلا 
وجه لدخول الباء في خير البتدأ » لأن" المعنى والتقدير” كان يكون : وما الثأن 
تعميره بمزحزحه من العذاب » فلا فرق” بين الباء وإلا” في هذه المسألة » فلا مدخل 
للثأن في الببت وإنّما ه لس» لجرتد النفي خاصة” كا دماء وولاء. 

وعلى ذلك ينبغي أن' مُحمل قولهم : « لبس الطبب”* إلا" المسك” 2ح أي : 
ما الطبب* إلا المسك'» للعلة المذكورة مخلاف : « لبس “خلق” الث" مثلله م" فإنت 





0010 تسب فق الكتاب دإلم إل هشام أخي ذي الرمة وصادره : 


هي الشّفاه _لداق لو ظفرت بها 
وهو في المقتضب ال لء والأزهية 5.٠‏ ء وججالس العلناء 4ع وابين يعيش +/5 1د ء 
وقمه « شفاء النفس » ؛ رالمغني ف 32 وشواهد المغني 0000 
(؟) في الأصل « بعمبا » رهر تحريف ء رذلك إثارة إلى البيت السابق : هدي كتائب ... 
(؟) البقرة 1ه (؛4)انظر السألة في الأزهية ٠.6‏ ء مجالس الملماء ؛ 
)2( انظر الكتاب 0/0 


سد لإ د 


الشان" يح إضماره هنا » ولا مانع منه ء فافهم هذه المأ فإن” فيها تدقيق” 
نظر » وقد أشار إليها سبويه في باب «ما» '''» وبلل التوفيق . 


باب اليم 


اعلم أن" المم تكون حرفا مفرداً » وتككون مع غيرها من الحروف مركة . 


باب الميم المفر ده "ا 

اعلم أنة الم المفردة تنقسم قسمين : قسم” أصل” وقسم بدل” من أصل . 

فالقسم التي هي أصل” » لها في كلام العرب ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول : أن' تكون أول" الكلمة موضوعة” في بنائها زائدة” » وذلك 
في كل” لفظة أصولها ثلاثة أحرف » وفي أوها اليم » وذلك في الأسماء لاغير » 
نحو مفشرب ومثكهد ومفئصل ومفتاح وميّدخل ومتديل ونحو ذلك » لأنه 
قد “ثبت بالاشتقاق أنة اليم زائدة ولا يثل' لم ذلك لأننّه مبدا لغفة 

فإن' كانت أصول الكلمة أز' مد من الثلائة فالمم أصلية ” نحو : «مر'زتجُوش»*"" 
و« مردقاوش »م ,ع لأنها بوذن « عضارفوط »”) > وكذلك الملحاق 


بالأربعة نحو |« مهدد 2" في قول الشاعر '" : ١‏ 





دو/١ انظر الكرتاب‎ )١( 

)5 انظر قي الم : سر الصتاعة الورقة ١ ١١١‏ » الممتع وعمء الجتى مه 
(؟)١(4)‏ :همرزحوش ومردقوش : اسم نيت . 

(0) العغرفوط : ذكر العظاء أو هو من دراب الجن. 

(1) مبدد : من أسعاء النساء , 

69 البيت للنابغة » رهو في ديرائه ( مطبوعة بيررت ) و” »2 وقيبه: « مبدرا » 


و « موعدي » عرضا من « مبددا » و «موعد» . وحاأان : قرب . 


أ[ 


وَالصبْحٌ والإساة هنها معد 
لأن" مثاله هن الرباعي : جعفر » فداله ملحقة براء و جعفر» » ولو كانت 
ذائدة لأشِم مظيل: هبد يا يقال : مكر” فر" لأها من الكر" والفر" » 
ومبد هن المبدد والتمببد . 
الموضع الثافي : أن" تكون: زائدة” في بناء الكلمة بين حروفها > فلا *بعائل” 
أيض لأنه مبدأ لغة » وذلك قولهم : « “دلاممص » ”على مذهب اليل » لأننه عنده من 
الدلاص وهو البرتاق من كل شيء » ولذلك قبل للدروع : د لاص » ومنه قول الشاعر"': 


م ص 


م 08م 55 


عليها وجريال التضير الدلامصا 

وقد قلبره فقالوا : « #مالص » ؛ وقد حذفوا الألف منه فقالوا : “داص " 
و ملص 6ك قالرا في هدابد ؟ ؛ 'هدبد تخففاً » وقالوا : لين “مارص مأخوذ” من 
القر'ص وهو حدو 57 اللسان محمضة فه » وقالوا : أهراماس للأسد وهو من الحرس 
وهو الدقة والعضِة » قال الشاعر لد 


1 إذا جردت نوما 





. الالامص : البراق الأملس‎ )١( 
: ؛ والشطر الثاني قبه‎ ١+9 وهر ف ديوانه‎ ٠ المت للأعشى‎ 5) 
7 2 
عليها وجرايلاً إيضىة دلامصا‎ 
 ) واللسات ( نفر‎ ٠ ١هملو والمتع دمع ء رابن يعيش‎ ٠» رالمنصف عزه ؟‎ 
» والخيصة : كساء معلم » شيه شمرها به » والجريال : لون الذهب » والنضير : الذهب‎ 
. والدلامص : البراق‎ 
. في الأصل : « داص » والتصويب من الممتم يق (؛) المحدايد : الابن الخاثر‎ 2 
.» ولم أجد لها تفيراً » لعلبا « حرق‎ ٠» (ه) كذا في الأصل‎ 
البيت اقتضم” بن مم البكالي كا في اللسان : « رط » . وضاريط الاست : ماسوائيها‎ )1( 
. و « فأساغ » في الأصل : « فأضاع >رهو تحريف‎ ٠ والنبس : القبض على الاحم ونتره‎ 


1 ل 0 


9 وت أنه قأساغ شتاريط استها في غير تر 

والضثّاربط من الفشر'ط » وكلء ما ذا كر من هذه الأمثلة موقوف على السماع 
لا “بقاس” علمة يراه لشدذوده 6 قاعامه 3 

ال موضع الثالث : أن* تكرن ف آخر الكلمة وذلك لدءة* أنواعر : 

النوع الأول : أن" تتكرن زافدة” لغير عاثة » بل لكا الكلنة » وذلك مدا 
لغة وذلك قوهم : 'حالقوم من المائق وياعوم من البللغ وصراطتم من السرط 
وهو البلع” بسبولة وقرثطم إتباع” لسراطم وهو من الإفراط » ورأس” صندم 
وصلادم في نحو قول الشاعر ١”‏ : 


وهو من الصلد أي الشدبد القوي » وقالوا : أسد” ارم من الضكثر وهو ااضغط . 


#نوع الثاني : أن' تكرن في آخر الكلمة عوخأ من و باء التي للنداء وذلك 
ف 0 ان » خاصة ”7 ع قالوا ف الدعاء : اللدمة اغفر لنا وارحمنا » معتاه : يا الله" 
قال الله تعالى : « اللبم إن" كان هذا هو ااق” من" عندك ع ©) وقال تعالى : 
دقل اليم مالك اتك ع 0غ والدلل” على ذلك أنها لا تجتمع” معما في الكلام » 
لا يقال” : ا اللهم ا إلا" يي الذذرورة قال الشاعر لاا 
شيمم 

)1( البيت لطرفة » وهو قِ دبراته ه9١٠1‏ . والرأس : الرئيس »© والصلدم : الشديد » 
والوعم : القتال في الحربي . و «أجدر» ق الأصل : « أجرد » وهر تحريف . 

)2( هذا رأي البصر دين ٠‏ انظر الإنصاف أ١غ#‏ »“ وأمالي الشحري ؟/+ ٠١‏ ل 
وأسرار العربمة غ46 

0 في الأصل : « يال » وهو تحريف . () الأنفل مم (ه) آل عرات 1؟ 

)3 قرله : 2 با اللهم 4 غير واضح قٍِ الأصل , 

() م أحتد إلى قائكه ٠‏ رهو في الثراء ١/*١؟ ٠‏ واللامات دم ء والثرب 318/١‏ * 
رالإئصاف «عم ء واللساث ( أله ) ٠‏ واخمم و١‏ 


سانو مده مءآ 


0044 
دون الأسماء ذكر'ثها في كتاب «التحلة في البسمة واتصلية » زيدات” مشدكوجع> 


4 وما عَلَيِكِ أن تقولي كلما سبحت أو عللت : يااللبي ما 
ازذد عَلَيْنا شيْخنا مسلما 
وقال لخر 130 
4٠‏ إن إذا ماحدث ألما أقول : اليو برا 


وام ز بدت" للتعظم 9) / في هذا الاسم خاصة لاختصاصه بأسساء اتفرد بها 


لأا عوض” من حرنين » وهما اللاء والألن” في دياء قلها . 


وزعم” الفراء أن” الم منقطعة ” من ١‏ آمنثّا» كأن" القائل الليم يقول : ها ايه 5+ 


. آمنا» وهذا فاسد” لوجوم » منها : أنَّها لوكانت المم' من آمنا مقتطعة * لمع بداها 


وبين «ناء في الكلام ولم تمنتمعا » ومنها : أنتَّا لو كانت" مقتطعة ” منها ما اجتمعت* 
معبا وهي تجتمع معبا » فقال : اللهم آمناء ولا يجمع” 14 بين الشيء وما اقتطع 
منه » ومنها : أنّا بداعى بها مع غير « آمناء» فيقال : اللهم خذ الكفار » وأتزل. 
علمنا الغيث » ور ذلك من الأساء المعو با » [ فبي ] لا ترتبط مع ١‏ آمننّا» . 

النوع الثالث : أن' تكون في آخر الكلمة للتكثير » وذلك قرهم : « تدا » 
للكبير الشلاق » و «١‏ زار'قم » الكثير الزثرقة و « مهم » للكبير الاست > 





(0) تبه أبو زيد في النوادر ١١‏ إلى ألي خراش الهذلي ٠‏ وهو في امخصص >9١ +7١‏ 
والإنصاف ٠ +6١‏ واين يعيش ١/6‏ وقبه « دعرت » عوفاً من « أقرل » وأين عقيال 
4ل»1 ٠‏ بالأشمرني وعع ء والخزانة ؟/ووم 

(؟) في الأصل : « للعظم » وهو تحريف . 

() في الأصل : « يالل » » وهر تحريف . وصاحب أسرار المربية 4ه يقل عن 
الثراء أن الأصل عنده : يا الله آمنا مخير . 

(4) في الأصل : « مجتمع » وهو تصحف . 


او أ 


وقستم للمكان الكثير الفحة » و « مجعم » للكثير الشجاعة "كما قال ؛ 29 
اه م 0 0 
411 قد سَال الحيات منه القدَما الافعوان والشجاع الدَجْعما 
١و‏ كذلك امرأة” تخدثلم للخدلة الاق آي المتلثتها » كما قال الشاعر ؟) 
4 ليست بر سنحَاء ولكن ستبم ولا _بكرواء ولكن 0 
ومن ذلك في الضائر نحو : هما 2 »وكما وعم » وأنها وأثم » زيدت" 
دلالة” على تكثير الواحد لز الاثنين بالألف بعدهما » ولمز الجمع بالواو بعدها » 
ونلك 3 اموضوعة ‏ * للتثثية دامع 4 لامثاة حقيقة > ولا جوع حققة لأ 
نص وخفطا » دلالة” "على اثنين » وله مفرد من لفخله » وحققة 5 الجبروع ما أسلواحه 
في المذ كير وأوآ ونوناً مفتودة “ رفعاً قٌ وناو ونوث] مفتوحة نص وخفضأ » إن" 
كان مذ كر مائماً » وألفاً وتاء إن" كان مؤشاً كذلك أو عَّيرته” 9 عن المفرد 
دلالة على ذلك 3 وكان له مذرد سن لفظله فقول : : زيدان وزيد من وزيد ون" 
وزيدين » وهتدان وهندات م( وزيود وهدود 43 إن" زال" عَنْ ونا التقسد فبو أسم 


7 كرهط وتفر > أو اسم" جنن_ لماء وعسّل . 





(9) البيت لامحاج رهر في ديوائه وم » ونسب في الكتاب 517/١‏ إلى عيد يني عبس» 
وتسب في الاسان ) صرزم غ2 ل مسارر بن دند . رودو في الخمائص ؟/.+:؛ » والغني 
ذمباء والأثمرني دموج .2 يصف رحلا يخثونة التدمين . والأفءوان والأجاع : فغرب من 
الأفاعي ٠‏ رالشجمم : الطويل . 

(؟) ل أعتد إلى قائله » وهو في المنصف +/٠؟‏ وررايته : 


اموس اه هم 0 . و2 اسه 5 وثعر 
لدست بكحلاة ولكن زرقمر ولا برسحاء ولكن ستهم 

والممتع وعم ء رالا ان وتاج ( كرا) . والرسحاء : القلية لحم الإلية رافق : 
والستهم : الكرة العحز . وااللكرراء : أيدقيقة اأسافين والدراعين 8 رفي الأصل « برحاء 4 
وهو تحريقا . 

رع قرله : م غيرته » غير واضح قِ الاصل ٠.‏ 


لاو" ا 


1146 


وأما الأفمال فلم نحىء اليم فيا مزيدة” إلو* في أتعال مسموعة ل ولا 
يقاى' علها ' ع فين" ذلك قولهم : تكن الرجل” من الكون » وتدترةع 

من الدروع, » وتتدّل قن التّدال وهو المسم” بالمثديل » وتمسثام إذا دختل في 
المسامن من الم » وأمر”تحيك بن من الرتحتب » وهو السعة *» وتمسبّلك من السهولة 
وتمتبرق الرجل' | من الخر'ق وهو الاتساع” وفلارئ” تمولى عليتا “من الولاية . 

* جر كا 

القسم” التي هي فه يدل من أصل لها في الكلام ثلاثة مواضع . 

الموضع الأول : أن تكون بدلاً من التنوين إذا التقى مغ الباء في كلمةر 
أخرى نحو قولك : ١‏ عام بذات الصدور » '' و ه علي" بالظالمين 6" واه بصير” 
عا حملون ١‏ لا" وسبه ذلك )» وسواء” كأن التذوبن” في عر فوع أو متص.وبر 
أو مخفوض » كان الما كان من وجوهه المأذكورة في باب النون » لاخلاف في 
هذا بين العرب والقراء . 

وإِشّما أبْدل” التنوين ميم في هذا الموضع لكون النون بعدة من الباء في 
مرج »> : ستكتهم إدغامتها فأيئ_دلوها إلى حرف لابدْغمث فيها مراعاة ها 
وتيقتر'ب «* منها في ارج » إذ ها من الشفتيئن فصارت حالة بين حالتين 
لذرب من التخيف فإذا أبدارها ميم لذلك 2 فلا يدمم؛ إدغامها في الباء لذهاب 
القدتة ولكن“ تكون ظاهرة ممما خالصة فيا عَننّة* » لأنتها أخت” التوري فياء 
ولذلك *خعت" بالبدل منها » ضغي أن* نطق مها مما بغنة » يا ”يتطق سا 
سا كنة” وحدها 4 ولا س5 من إظبار الحمبارة ف الباء مع دلك إِذ فى حرف 
مجرر ؛ و إن تنتعت” هذا لأفي رأيت بعض منتحلي القراءة والعلم ا يقرأها 
هد عمة” قْ البأء ولا قي لا *غتة” ع وهو خط لا ذ كر'ات” لك" فاغبمده . 


)0 انظر اممتع دق 6 الأنفال اسع (ع) القرة هو 


(:) المائدة ١ن‏ (ه) في الأصل : « وتقرب »وهر تصحيف, 


سد اؤراة "ا سد 


الموضع الثاني : أن تكون بدلاً من النون في نفس الكلمة أو في آخ.رها 
إذا اتصلّت” با باء أيضا في نفس الكلمة أو من كلمة أخرى » ذالتي هي في نفس 
الكلمة نحو عثير في عثبر » وثمباء في تشتباء 2٠١‏ » قال تعالى : « فَعْمَّت* 
عليهم الأمباء' يومئذ » ”'؟ وأصلّه : الأنباه » -فقليت النون هيما مع الباء لاع مذ كور : 
في التذوين منها في الموضع قبل هذا ء واي في آخر الكلمة مع الاء من كلمة 
أخرى 9 نحو : من بعد > ومين بعد » تقول : مم بعد » وهم يعبد » و كذلك 
تقرل في النون الخفيفة مع الباء نحو : لاتضرب بكرا ©“ ولا تفرين” بكراً » 
قال الله تعالى ٠١‏ من بعد ما جاء تنب" السك ىو و لت عن * [بإلتاصة] #لكاى 
قلا خلاف أيذا "2 في هذا بين العرب والقر"اء كالتنوين المذ كور قبل » والعانّة 
المذكورة” في الموضعين واحدة » فتقيمئبا تمب” يحول الله . 

الموضع الثالث : أن" تكرن بدلاً من لام التعر يف ل ”7 و أت ذلك 
فها أعلم إلا ما روي عن النمر بن “نوالب قال : ممعت" رسول الله يله يقول: 
« ليس من أم بن أم صيام' '5' في أم سفر » 7" » المعنى : لين من البر 
الصيام في السفر . قال بعض؛ الحتداثين النمر” بن* تولب, عن البي" يلم 


سَة 
1 يدور 
غير هذا الحديث فبو من -الشذوذ يحث لابقاس عله . 





+5 الشنباء : المذبة الهو 2 (4) القصص‎ )١( 

(+) قوله « أخرى » غير واضح في الأصبل . 

() ليس ثة شاهد في هذا المثال » لعل الميارة « تقول في نحو لا تشرب يكرا : 
لا تفرين يكرا » . 

(0) الجيّنة ع (1) العلق ١٠٠‏ 

)00 قرله : « أيضا » غير راضم في الأصل . 

(ه) قإل صاحب الجنى برهم : « في علث هبزه الم من حررف المعاني نظر لأتبسا 
يدل لا أصل ». 

(.) في الأصل : « الميام » وهو تحريف . 

» ٠١ ا أجدم عل هذه اللغة لنة _حمْيّر » وإنما هر بأل التعريف في البخاري ع/‎ )٠( 
48 4/5 وملَ */؟4١ » وأبو داود 49/9ه عن جابر » ران ماجه مموعه عن ابن تمر » وأحمد‎ 


بك ”7# مم 


باب 0 المركبة 


ال : من" ع ومع اتوك مكسورة" : من" 6 ومضمومة” : 2 ؛ ومم 
النون والذال : منذ » ومع العين : مع » فتلك ستة*” أحرف . 


باب مأ للف 


اعلم أر:_* ,م ما » في كلام العرب لال مذترك بقع تارة” امم وتارة حرقاء 
ودلك سب عواد الضمير عليه وعدم أعودم وقرنة اكلام 2( وحَظلننا من القمين 
الحرفة 4 وهي الي تكون معناها في غيرها ولا في الكلام ثلاثة مواضع : 


الموضع الأول : أرن تكون حرف كفي »© وتنقم لهذا المعنى قمين : 
3 قم يدخل على امبتدأ والخبر » وقدم لايدخل عليها . 


قالقسم الذي بدخل على المتدأ والخير اعرب فيها مذهبان : مذهب أهل 
المحاز ونحد أرن تحخروها 'محرى لس » فيرفعون بها المتدأ اسم لما وينصبون” 
جره خبراً لها » فقولون : مازيد” قَامًآً » وما عبد * اله راحكأاً » وذلك تشببا 
ا يلس » إذ هي للنفي مثا » وداخلة” على المتدأ والخير مثلها ونفي الخال » وزاد 
بعضهم : وتدشل الاء في ابر ما تدخل في خبر لس »ء فتقول : مازيد بقائم.» 
ما تقول : ليس زيد بقائم كا 


)١(‏ انظر في « ما » : المقتضب ١/١غ‏ وعء الأضداد + هواء الأزهية ١لا‏ ء أمالي 
الشجري +/؟م؟ ء المقرب ٠١+/١‏ ء ابن يعيش ه/ا١1-‏ *+4؛اء أسرار العربية وه » 
المتى وكدء المفني 07م 

)١(‏ لمل الولف ينقل عن أمرار العربية مايعرضه في هذا الحرف » فثمة قشابه حرقي 
واضح ٠‏ انظر 4ه وما بمد. 


اء سل 


إلا* أنهم لايعماونها سملا إلا" بثلاثة شروط : الأول : ألا" يدخل على 
الخير م الا* » قمصير” موجياً فنقض” التشيسه* هن" حية النفي إذا دلت “تي رتفع 
ما يعدّها على الابتداء و الخير » الثاني ألا" تقدتم الخبره على الاسم » فإن تقدّم ارتفم ما 
بعدها بالايتداء والخير لأنا حرف” ضعيف” لايقوى قوة لبس » إذ هي فعل” 
على ماذمكر في اها ء وعمل د ماع يم" “3 الشه كا ذا كر » الثالثك آلا" 
تدخل علا « إن" » الزائدة لشهها بالنافة » فكازته” دهخل نفي” على نفي 
فصار إيحابا » فتقول : مازيدث إلا" قات » وما قائمث إلا أنت » وما إن* زيلك 
قائم” > قال الث تعالى : « هاهنذا بشراً » "2 فهذا اجتمعّت“” فيه الشروط » 
وقال تعالى : « ما َنم إلا” مشر مثذنا » '" » وقال الشاعر 29 : 


وا ل 


2 8 8 52 . 7 2 م8 2007 
*41ة_ ها إت طينا جين ولكن مدايانا ودولة آخرئشا 
مثا قول الثشاعر * : 
52 هع بير 2 اس اس 5 
 51*‏ وما الدهر إلا متجتوناً يأهله 
ل 4 0 3 
قصب اكير »6 وه إلا* 04 داح عليه 000 على أن نكون ١‏ متحنوناً « 
«صدر] مشبا كأنه قال : يدور دوراناً مثل دوران مئجنون » فحذف القعل والمصدر 
والصفة ومّضافها » وأتيم المخاف إله / 'مقام المصدر الأول © كما قال الشاعر : 
وهو امرؤ القيس 27 





)0310( قي الأصل : « وق 2« والواو متحمة » 
(0) فاوح (م) يى ىك (ع) تقدم قم ١‏ 
أ 3 أحتد إل قائله » وهو في المقرب ٠١/١‏ 03 راين يعيش 7/8 : والغني 75 * 


والأشمونى و؟+١؟ة‏ > وشواهد المغني. فلع » والخزانة يل ٠.‏ والتجئون : الدرلاب الذي 


ستقى عليه . 
(4) الدييات هدء والممتم *لاه + وابن عقيل 17/١‏ 


(١ -‏ ا- 


1 


إذا التفتت نحويى تضوع ريحبا 
> اس ظ . 02 .ه353 
نسم الصبا جاءت ربر! القرتفل 
أي تضواعاً مثل تذواعر نسم » فحذف ماقل ه أسيم / وأقام مقام الم_در 
الأول فاعات* » ويكون 0 'معلايا 3 مصدراً معئام : تعذياً 7 أي : *بعسذثب 
تعذياً » ما قالوأ : ماأنت” إلا" سيرآ 6 أي تيرد سيرآ , ومعذب كد : شماز*3 
فق قوله تعالى : « وأمزكقاناهم كل” "مزق 
وأنثا قرل الآخر * [ق3 
5. فَأَصبَحُوا قد أعاد الله عستم 


ف اللاة .2 مأو 


إذ مْ ف يش و1 اذ م مثلهم 00 
قنصب” 1 ملا » وهو خير” مقدم 3 فمشخو” 4 على أنه ١‏ «دمثل م أشم 
تتطقون »' *" , على قراءة "من" قتي ومثلا» »قال الشاعر 


مه : ماه - هام 5 , 2 2 
4 تتداعى متخراه يدم مثل ماآمُنَ حخاض الجَبَل 
وقل : إنة الت للفرزدق وهو كسمي 4 فلءنًا صار إلى الحح_از عع عر نه 
دون خير وما مع التأخير فظن” أن" مذههم مع التقديم دلك ع فنطق” -_- 





6 سب 49 »ع وانظر المقرب ٠0‏ 

)0( ألبيت للفقرزدق وهو في ديرانه +؟+ > و"اككتاي /١‏ دع رجالس المما, س«دره»ه 
والقرب ١/٠١٠1اء‏ والفتي 7م ٠»‏ والأشمرني ١‏ عواليني عردو ع والكرانة ع١‏ 

(؟) نص الآية : « فورب الكماء والآرض إنثّه 'لحَئ مثل ... » الذاريات ++ , 
وقراءة العامة بالفتح » رقرأ حمزة والكسائي والأعمش وأير بكر « مثل » بالرفع على أنه 
عقة ل« حق » قبلها » انظر القرطي ٠ +5١‏ النشر دم 

() م أمتد إلى قائه » وهو في المقرب ٠١١/١‏ ء رابن يعيش هه م١‏ » واللسات 
( حمض ) . ويبدر أن المؤلف برى أن «هثلايم » مرفوع إلا" أنه مبتي عل الفتح لإضافته إلى 
ميني + وانظر في هذه المألة :. ابن بعيش مله ١١‏ ء المقرب ٠١9/١‏ 


3 


على لغتهم تغلط » وهنا فاسدث من وجهّكئن : أحدهها أن العرلية إذا تككم على 
لغة قومه فلا بده أن' يأني بها كما يأتون » ولا مخر'ج عن لغتهم إلى الفساد » والرجه 
الآخر : أن العرلي" لارقس” تأخيراً على تقدم ولا يتفقته » وإنمً) ذلك حغاة 
التحوي” وإنا ينطق العرلي' بلغته الطسعئّة » وإثمًّا سمع “ولا يقرل؛ شْئا لا يقوله 
قومه وأهل” اغته » ولا غير أهل لغته ,» فلحن » وإنعًا الاحنه” في حقنا خاصة. 


ومذهب بي قمر وغير أهل المبحاز وتحد أن يرفعوا بعدها المنداً واخخبر على 


الأصل وهو القاس 4 ولا تراعون تشبهاً 0( وإنمّا ذلك لعد م اختصاصها بالأعماء ا 


والأفعال » وما لا مَتص؛ بل يدخثل على النوعين لا عمل له 9 الأصل » وهذا أصل” 
يجب اتباعنه في باب حمل المروف وعدم عملما فإنه ينتفع به في العربية » فاعليئه . 


والقسم الذي لاتدخل عليها !٠١‏ هي الداخة على الفعل الماضي والمضارع » فإذا 
دلت“ على المافي تر كتئه* على معناه من المضي” » وإذا دخلت' على المغارع 
تج ااه * للحال فتقول : ماقام زيد” , وما يقوم زيدة » فإن” قلتت" : د مايقوم 
زيدٌ غدآ , فالحي ل م غدآ » في التخليص لاستقبل » فإذا لم يدختل' 'عليه 
وغدآ , ولا غيرها من الْخدّصات للاستقبال فحنئذ تكون مخلصة” لاحال ؛ وهذا 

الاستقراء » قال انُ تعالى : « وماكانوا لإمنين » 5 / وقال تعالى : « وما 
بعناتي” جنوة ريك إلا" هوع " ولا عمل: لها في الفعل عدم '2' اختصاصها به » فاعامئه . 


الموضع الثافي : أن تكون: مصدريئه” » ومعنى ذلك أننها 'تصار” الفعلة 
الذي بعدها في تأويل المصدر وموضعه » وتدخل على ايمة الفعليئّة غالا كقرلك: 
أعجبني ماصنعةت” » وعمللت” ما عماتت” » وعجت” ما فعلت أو تفعل”» أي: 
صنعّك * وعملتك و [ من" ] فعلك » قال الله تعالى : ١‏ وات يعثلم: 





(:) أي : على المبتدأ والخبر .2 )١(‏ الأعراف م 
6 الممش وم (4) في الأصل : « إلا لمدم» ره إلا » مقحمة . 
(ه) في الأصل : «من صنمك » و «عن » مقحمة. 


لم 


1١44 


ماتصنعون » 2١‏ و داش علم” با يفتعلون » "' و « لا أعبد” ما تَعمدون ع 9 
وهشو كير" 3 وقد يحوز” بعداهأ الحملة الامة قليلا » قال الشاعر 220, 
عم شاهم ٠.‏ 5 غ8 2 واه 

418 أغلاقة أم الوليّدِ بَعْدَما أفنان رأسك كلتّغَام المُخلِس 

واعلم أنه قد يتامح في المصدرية فتعرب” ظرفاً لا قامتها “مقام الظرف » 
نحو قولك : , لا أكلئّك ما طلتعت الشمس” وماغابة القمر' » وما قام 
الابل والنهار » 8 والتقدير : زمان” طلوع الشس وهدة هعيبر القمر وم ده دوام 
الليل والنهار » قال الله قعالى : « ما كانوا تيستطيعون السمع-” وما كانو! يبتصرون»00), 
أي : مدة استطاعتبم السمم” وهدة كونهم مبصرين . 

5 

وإذا أضيفت « كل » إلها أعثر بت ظرفاً بإعراما نحو قولك : و لا أكمك 
كنا طلءت الشمس وكلا غاب القمر » » قال اله تعالى : « كلما أوقدوا ترآ 
للحرب أطناأها الله '' » وقال الثشاعر 2 : 

5-2 8 و 


بضَيَم من عَيْنَيْكَ اللدّمْعر كلما 


دم اس اسشهسم عو مت ها عر اسه 
تواهلت ربعا أو تدحكرت مني زلا 





. وفي الأصل : « إنة الل » ولين ثة آبة على ذلك‎ ٠» المنكبرت ه؛‎ )١( 

(؟) الثرر ١ع‏ (+) الكافرورن ؟ 

(؛) البدت للمرتار بن مثقدْ الأسدي * كنا في الكتاب ١/1١1ء‏ وهو في منازل الحروف 
١‏ * رأمالي الشجري +/ 4 ٠‏ والأزهية هه ع بالمقرب ١/١5؟١‏ » والغني عوسء 
واللسان : علق ٠‏ وشواهد المغني ؟؟”7 ء و«الخزانة ]مدع ء منسويا إلى المركار بن معيد 
الفقسي , والثقام : شجر إذا يبس صار أبيض » وامخلس من النبات : امختلط رطيه' بيايسه . 
وانظر رأي اطرري فى «ما» هنا : الأزهية مم 

(ه) هود .ه (1) المائدة ع+ 

(؟) الصدر في الأصل وقع فيه سقط وتحريف . 

ما صم من عَيْنَيِكَ ألما كما 
ودو لدي الرمة » في ديوانه ١لاد‏ ء وتعلب #رهعم ء والقالي ١5/١‏ 


000 


واعلم أنه لايحوز [ تقدم ] شيء ممن صلة هذه المصدرية ‏ ظرفية” كانت أو 
غير ظرفة - علها » ولا يفاصل* بيتها وبينها "" » ولا بين أبعاضها بأجنى » 
لأنها معها كالكامة الواحدة » والكلمة الواحدة لايقنم' بعض حروفها على بعض 
ولا يقاصل ما ليس منها . ٠‏ 

و دهاء هذه عند البصريين حرف” , لأنها لايعود علها ير من صلها » 
وبهذا 'يقركق” بين حرف الموصولات وأممها وبعض الكوفيين والأخفش” يجعلها 
إذا كانت مصدرية” امم ؛ ويعيد عليها من صلها ضمير المصدر إن" كان الفعل غير 
متعد وكذلك إن' كان" الفعل متعدايا » فإذا قلت : هو أعيحق ماصئعت ©6-» 
كتقديره عندهم : ماصنعته »© (الهاء” تعود على « ما » القدير عندهم : الصنع الذي 
صلعته » وهذا ت كال" لاضرورة” تدعو إله » وإن كان يكن أن شال به إن“ 
كان خمير* المصدر بارزاً نحو قوله"" : 
4٠١‏ هذا مراقة” للقرآن, يدرشه 0 

أي : يدرس الدرس” ء وأمنا إذا لم يكن في الافظ ضمير” ذلا حاحة” تدعو إلى 
تتقديره » إذ الفائدة تحصل دونه » قاعامه ] . 

الموضع الثالث : أن تكرن زائدة” > وأنوانمبا في هذا الموضم تتشعئّبء » 
الكن” تنسصر' في أر بعة أقام : قسم” يكون” دخولها كخر وجها » وقسم” باز 
في اللفظ » وقسم” ركزة عن مل م1 تدخل مع » وقسم تو طلىء” لدخول ما تتصل 
به للدخول على ما لم يككن” له دخول” عليه , 

القسم الأول : أن تقع بعد ١‏ إذاع الظرفية » جائزة” قباس نحو : إذا ما قت" 
أكرمتك », وإذا ما حلدحت” أجلس » قال الشاعر 9 : 

)١(‏ أي : بين ما المصدرية وصلتها . (؟) تقدم برقم : وام 

[) البيت لجعفر بن عثلئبة” الحارقي » كا في الجاسة 1١6/١‏ » وانعني لطن : أخبرهن بوتي ٠‏ 


35-00--2 


اال 


020 32 0 حك اس الس بهي 5 ع 5 
١؟؛ ‏ إذاما أتدت ارتم تفانيني ن وخير هِن ألا - 
وقال آخر ١‏ 
واه 07 8 بره 
"4 _إذاما بكى من خلفها انخرفت له 


شق م وى شق عدت " نول 
أي : إذ' أتبت » وإذا بكى . وبعد « إن* » الشرطية جائزة” أيضا قباسآ 
نحر: « إن تقوم فإني أقوم' » قال الله تعالى : « فإمنًا تثقفنةٌّم في الحرب فشرثدء 
. عه حتفب لاع وقال الثاعر © 
43 فَإمًا رينْق ولي لم فا الدّوادث أودَئ ريها 
أي : فإن' تثقفتهم » وإن تريني . وبعد الكاف في تحر : فعلكت“” م فعرك 
وما زبدر »أي : كفعلك و كزيد . وبعد «ي» الناصبة في نحو قول الشاعر 440 : 
414 - أردت لكيماان تطير قربي فتتركها شنا يداه بقع 
أي : لي تطير» وما وأن* زائدتان » وبعد ه ليت » إذا كانت عاملة” نحو ذو له 40 ع 
4 ألا ليْتَما هذا الحمام لنا ا 0 
وبعد ورب » في نحو قول 9 : ْ 


6م 


ف ريما ضر بق مسيف صقيلر دين بصرى وَطعْبََّ تلام 


أي : رب" ضرية » وبين الار" والمجرور في نحو قرله تعالى : « فيا رحمة من 

لله لنت لم ” " و « فيا تضم ميثاقم »4 أي : فبرحمة وباقضهم » ففي هذح 
سس ا ا ا ا اااي ايا ااا 

)١(‏ البيت لامرىء القين ٠‏ وهر في ديرائه )١( ١,‏ الأثفال بره 

0( تقدم برقم ١١١‏ )ع تقدم برقم لام" )( تقدم برقم قكذم 

03( تقدم برقم 5 4 ؟ )020 آل جمرات وو١ا‏ )0( الناء ومو 


مل 


ففوقوف” على السؤاع كقول"' : 
47 أيا ظعنة ماشيخ كبير. يقن _بالي 

القسم الثاني اللازم للكلمة نحو قوهم : ضربنه غرياً ما ودققثه” دقا ما وقوهم : 
(فعّل* ذلك أمرآماء أي : أول كل” شيء على أن بعضبم قد زغم أنه «ماء في 
هذا الموضع اسي” في معنى الصفة لتعظي والتكثير » والدحيح” أنها حرف” يقيد 
الت وكيد 5 تقد النون” في نحو : لتخرتن” و لشكثر_تمن" » وتقدير' الكرف مكانة 
الاسم لا ترجه برد التقدير إلى الاسم.ة » وقذ مضى الكلام في هذا . 

وهذا النوع” من الزبادة اللازمة الذكر '"' لتملاح اللفظ » إذ هي زائدة” في 
الأصل على اللكلمة » وأفادّت' فيها معهبا "" معنى” يزول” بزوافا » في كلالف 
واللام في الذي والتي واللات والعزى / والآن + لأن" تلك الأسماء معارف” لغيرما 
وإتها لزم الافظة” لتصلاحما 47 6« ولمعنى” حر لس هذا موضع ذكره ٠.‏ 

القسم الثالث : الملغتبرة” بالك" 00) عن العمل » وتدتتّى « الكاقّة » وهي 
اللاحقة” ل وإنة وأنه وكأن” وليت ولعل ورب وبين » » هذه الحروف كلها 
أصلنها العمل” فيا بعدها ا “ذكر في أبوابها وثيلكثر » فإذا دخلت' وماء علا 
إذ ذاك كنفتثها عن العمل من نصب ورقع وخفضص فارتفع على الابتداء واطير 
فتقول : إمّ) زيث قاتم” » وعلهئت* أنما ممراو منطاق » وكأما أخوك شاخص” » 
ولها بكر قادم » ولكنا" أخوك ذاهب” ع ولعم) عبد الله راكب » ورا الرجل 

20 شك 

. تقدم برقم 5105" 0 قوله : « الذكر » غير واضح في الأصل‎ )١( 

6 أي : أقادت قُِ الكية وم 2 ما اا 

4 قِ الأصل : « لصلاحبا » وهو تحريف . 

)2( ف الأصل : 2 بالكاف رهرو تحريف . 

() في الأصل : « لكيا » وهو تحريف . 


وك 


ذاهب”» وبنا عد اده قامٌ” أقبل عمرو" » قال اث تعالى : « ما اث" إل واحده» "ا 
وقال تعالى : و آاعاموا ما المياة” الدنا للعب” ولبوت» م » وقال: الشاعر ا 


ررق ال وله مس الهس عقن ١‏ ب م 20 
"ةع اق كَأَنما بدر و صيل” كتيفة و كا ثمأه من عا كل أر مام 
وقال آخر 40 
. 0 8 0 0 م 8 . 
رما الطاعن الو ثل فييم 2 . ا 00 
وقال آغر 19 
4 آلا ليْتما هذا امام لنا 0 
برنع الخام » وقال الآتغر 9 : 
. ماود جح © وه ودس .م 
4 وسئما المرء في الاحياء مغتيط 
8 . 0 سوم 3 23 
إذ هو قي الرمس. تعفوه الأعاصير 
القسم الرابع : الاواطقة : وهي الداخل” على « إن" » و دوأن" » و و كأن؟ » 
و لكن” » و١‏ لعل" »وا دربا المذكورات » إذا دخل شي من ذلك على 
الفمل لأكه عامل* فى الأسماء ما ذكير » فإذا دخلت” «دماء المذكورة” وطدّات' 
ما تدحل” عليه من ذلك للدخول على القعل » فلذلك قيل لها مو”طئة » وبعضهم 
يقول : مبسة » لأنها أبضاً عبتى* ذلك للدخول على ما لم تكن* تدخل عليه قبلبا » 
فقول : إنا يقوم” زيدة ع وعاتت أمْنا بقوم” زبد” » و كأنا بقوم زيد”ء ولكما يقوم 


)١(‏ الناء ورباى () جمد وعم 

6 البيت لادرىء القدس * رهو ف ديرانه ١١‏ . بقرل : كارن هذه المواضع 
متصلة لسرعة تاقتة . 

(:) تقدم برقم م6 (ه) تقدم برقم ووع 

(1) تسب في الللسان : « دهر » إلى عثير بن لبيد العذري » أو طحريث ين جيلة 
الدذري ٠‏ و”نب في التاج : « دهر » إلى أب عبيتة ابي . وهر في سر الصناعة 1ه ؟» 
وأمالي القاليى ؟/ا١‏ 


سحلي 


زيد” » ولعانًا يقوم زيد” » وركما يقوم زيد » قال الله تعالى.:. « إِن) مخثى ان من 
عياد «ه العاماء » ١‏ » وقال : « إمَّا يأتيم به الل" إن' ساء » 9 ء وقال : و مكاأمً) 
يصّسّد في. الماه » *"» وقال الشاعر © : 
4# 7 وَلكنّما أسعى لجر مؤثلر 
وَقد يدرك الَْجَدَ الُوثل أمقالي 
وقال آخر 60 : 
498 _ أعد نظرا يا عبد قيس لعاّما أضاعت لك الثَّارْ الحمان المُقيدا 
وقال تعالى : «ثرنما يرد الذين كفروا لو كانوا مامين ع" . 


0م 
باب هل إفف 


أعلم أن" و'من'» يكون ما بعدها من الزمان مرفوعاً أو مخفوضاً » فإذا كان 
مرفوعاً فبي اسم » ولا حاجة / لنا بالكلام عليها إذ ذاك 2 وإذا كان ما بعدها 
مخفوضاً فبي حرف” جر تتعلئق” ها قبلا من الفعل أو مافي تقديره » أو ريما 


4 
بعدها إن أ<در )م6 عن هرتنه من ااتقدم . 





() قاطر م؟ (؟) هود جم (؟) الأنعام ١٠.‏ 

(؛) البيت لامرىء القيس » وهو في ديرانه وم ء واللسان ( أثل ) ٠‏ والمفني 586* 
واين يميش ١و‏ » والعيتي «روع » والطمع ١٠١/+‏ »ء رشواهد المغني ٠8م‏ 

)0( البيت للفرزدق ٠‏ وهو في ديرانه ٠ ١/١‏ والأزهية ١م ٠‏ وأمالي الشجري 
؟/4؟ » وابن يعيش م/4ه » واللمغني +٠‏ »ء والأشموني «عواء وشواهد المغنىي +و؟ 

3ن الجر ؟ 

(0) انظر في «هذ» : المقتضب ع/.م ء أسرار العربية 0ا.؛ ء الإنصاف 6م؟ »ء 
المقرب ١ 7٠9/١‏ رانخصص ©86/مهء والجلى وجرء ولمغنيى #باس ء والحمم اإكلكء 

(4) في الأصل : « رخر » . 


م 


وه 


ثم إثا لانخار أن تدخل على ما أننت” نه من الزمان كالساعة والوقت واليوم 
والمين أو الآن أو شه ذلك » أو تدخل على زمان ماض » فإن' دخات" على 
ماأنت ذه كما *ذكر فابها الخفض” » لاتخرج عنه وتتقدار به في » الظرفية 
فكون معناها الرعاء فتقول : « مارأيته مذ يومنا ومذ وقتنا ومذ ساعتنا ومذ 
الآن » » أي : في هذه الأوقات . 

و 8 وخلت د على زمان ماص فا فض لا فيه قليل” » والباب* الحكثير الرفع” 

ع 5 اضر لك مخفضه لامخار أن كون معدوداً أو غير مع دود فان” 
كان معدوداً كانت حرف غاية في المعنى » نحو : « ما رأيته مذ يومين ومذ ثلانة. 
أيام  »‏ والمعنى : أمده اتقطاع الرؤية يومان أو ثلاثة” أيام 

وإن كان غير معدود كانت لابتداء الغاية , م من" » في الأمكنة نحو 
قولك : مارأيكُه مذ يرم الس » المعنى : أمد ايتداء اتقطاع الرؤية يرم 
الس قال الشاعر 3١‏ 

أن الديار _بقئّة الحجر ‏ أقوينَ مذ حجج ومذ ذهر 

رواه بعضهم : من" ١ت‏ ومن دهر »6 على تقدير . .من" مر حب اح 3 
وهن هر دهر ©» أن , دعن » ٠‏ لاتدخل على الأزمنة " ا ء, فإن' داخلت” فعلى 


)00 البيت لزهير » وهو في ديوانه 5ه وروابته : من د جح »>اء والأزهية مكزع ا جو؟” 
والخصص 3/1 ٠‏ وابن يعيش ل ٠‏ والإثمافىي داج+اء واللسان ( حجر ) ء والمغني 
ا 0 وشواهده ثعلا »> والخزانة ١/6‏ 8 والقئة : الجبل الصغير » أقوين : خلون . 

(؟) ذهب الككرفيرن إلى أن « من » يجوز استعافًا في الرمان واللكان . وذعب المصريون 
لى أنه لايحوز استعمالبا في الزمان ٠‏ انظر الائصاف .لام 


سا لإ 


ع ام -- . 
« ماحد سس" على التقوى .هن أول يوم )اع أي : من تأيس أول يوم » 
وحكزلك قول الشاعر لغيف 


- من الصبح رح تطلْعَالشّمسلا ترى 
من القوم إلا خارجيًا مسوّما 

أي : من طلوع الصبح » والكوفيون 'ييزون دخ ولا على الأز.نة بنزل 
« منذ» كما ذكر'ت” لك » والصحيح” ماذكرت” لك من التقدير بعدهاء لأنه 
الباب فها » وإذا أمكن أن يطرة الباب” في ثيء كان أولى . 

واعلم أن" « مذء المذكورة لابتقدمها في الأفعال إلا" النفي” نحو : ما رأبته 
مذ يومنا » أو الموجب الدا'ثم نحو : سر'ت' مذ بومنا » ولا تدخثل” إلا" على 
الزمان لفظا كما “ذ كر أو تقديراً نحو : مارأيله مذ أن" اش خلقنى » التقدير : 
هذ زمن لق اث إياي » وكذلك قولئهم : ما رأبته مذ الحَسنّاب” أمير” » التقديي: 
مذ زمان أمارة الحجاج . 


وإذا وقع بعدها الزمان فن العرب من يعنتدة بالزمان كله / في العمل أو 
فقبر 4 ومدوم 00 تدده بالظر فين 4 ومنم امن , 1 عع بالأقل* دون > الأكثر ع 


ولا يقولون مرات [ مذ ] يومين أو ثلاثة أيام » ويربدون بعضها " . 


واختاف التحويرن : هل هي حرف” قائم” بنفسه أو هي مقتطعة "من «منذ » 


٠١م الثربة‎ )١( 
: )؟) البيت للخصت بن الام المري 3 قِ الفضليات م16 ورواننه‎ 


واعاهس 


لدان غدوة حتىأتى اليل ماترى من الخيلر إلا خارجياً مسوما 

وهو في الخحاة ١+ 7/١‏ والقرب ١/دودء‏ بالخزانة ع/ممم . والخارجي من الخمل 
الإراد في غير تسب تقدم لله » كأنه تبغ بالجودة ٠‏ ومن الناس هن يخرج شجاعا رهر ابن 
عديان , والمسوم : الذي عليه علامة يعرف بما. 


(+) انظر المقرب 501/١‏ 


5 م -١؟‏ 


1١ 


فقال بعضّم : هي حرف” قائم” بنفسه غير” مقتطع. لأنه مبني* متوغمل” في البثاو 
لا ,لتب ل وزن » وقال بعضهم ٠"‏ : هو مقنطلع من منذ واستد ستل" بان 
إذا 'صغر قبل قيه : *متكذ » والصحيع أنه إذا كان اسمآ فو مقتطع من 
«هنذ » بدلل التصغير المذ كور وهو برد الأشاء إلى أدوها » وأمثًا إذا كان 
حرفا فهو لفظ” قائم” بنفسه » لا”نطلب له اشتقاق” ولا وزرف ولا أصل » 

لفظ مشترك بين الامم والحرف ” 


باب من المكسورة الميم '"" 
اعم أن" « من" » تنقسم قسمين : قم لاتكون. زائدة وقسم تككون زائدة. 
فالقسْم الذي لاتكورة زائدة” ها حمسة” مواضع : 
الموضع الأول : أف تكون لابتداء الغاية في الم“ن فبي بنزلة «مذء في 
الزمان فتقول : رأيت الملالة_من* داري » واجِلّت“* الطبهام من البصرة إلى 
الكرفة » قال الله تعالى : « من' ورائهم جبتّم » (؟' وقال ه _من” وراء حجاب ”,م 
وقال : 00 والله من" ورائم عط ١)‏ 4 ولا تدخل على الزمان ال على تقدير 
المصدر م كما لذ لر في باب وهذ» . 


. إلى امجبرر > وذكر أدلتهم‎ » ١١١ تسبه صاحب الجتى‎ )١( 

(؟) تقل هذا الرأي عن المؤلف كل من : الجنى ؟؟١ ٠‏ المغني 4 مام ء الأثموفي, 
؟/5؟ (مع الصيان ط الحلبي ) ٠‏ وشرح التصريح للأزهري ؟/1 

691 انظر ق هرمن » : الأضداد ؟١ه؟»‏ الأزهية ا 2 أمالي الشحري م 0 
المقرب ١9/١‏ > أبن يعيش ٠١/6‏ 2 ه/١ارء‏ ما ء الجتى ««داء أسرار العرببة 
٠١6‏ 2 القني ممم 

٠١ الجائية‎ ):4( 

(5) الأحزاب #هء ونص الآية : « وإذا -ألتموهن متاعأ قادألوهن من وراء حجاب» 
وق الأصل : « ومن » والواو مقحمة. 

٠. البررج‎ (03) 


الاسم 


الموضع الثاني : أن تكون لايتداء الغاية واتهائها 1 , نمو : أغنت” 
الدراجم من الكيس من داري . . 

الموضع الثالث : أن' تكون لبان الجنس تحو قولك : “قبضتت” رطلا من 
نمم و كرا" من شعير » ونا '" من من » وخاتماً من حديد » ومشيت” 
ميلا من الأرض » قال الله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة” تطبرثم 9" , , 
وقال : دوعا أنفقرا سن أمواهم 8 نفك 7 وأمعًا قوله تعالى : 1 وتوكل” من 
السماء من جبال فيها من برد » "' ف ء من" » الأولى فها لانتداء الغاية يا تقدكرع 
و دهن » الثانية” لبان اللنس »2 والعنى : من جبال من” ترد فى الماء . 
وقد قيل إننها لغير ذلك وهذا أظبر . 

الموضع الرابع : أن' تكون لتبيض نحو : *كل” من هذا الطعام والبس 
من هذه الاب وخنا' -.ن هذه الدراهم » وعنه قوله تعالى : « لن” تنالثوا البره 
حتى تنفقوا هما تحبون »!" وتحتمل « من" » في قوله تعالى: وصكاوا مما 
رزفكم اث حلالاً طنا, ‏ , أن يكون المعنى : بعض مارزق ع اله . 
و كثيراً ما تقرب التي للتبعيض من التي لبان الجنس » حت لايفراقة بننها إلا* 
بمحنى ” خفي » وهو أن الي للتبعيض تقدار” ب « بعض » ء والتي ليان الجن 
تقل"ر* بتخصيص الشيء / دون غيره » فاعلمّه , م١‏ 

الموضع الخامس : أن تكون للزاولة 8) بمعنى وعن » تقول : رويثه من 
فلان » وأخناته من حاجة » قال الله تعالى : « الذي أطتعمهم' من جوع 
وآمتهم من خوفر (عثاع أي : عن داك كله . 

+ عد ل 

)0( قال صاب الجنى ه6١‏ : « وكون من لانتباء الناية در قرول الكوفيين » . 

,.* الكر : مكيال لأهل المراق .2 (2) امن : معيار يوزن به .2 (4) التوبة‎ )١( 

(*) السام عم (١)الترر‏ مع () آلعران عو (م) الائدةوم 

(*) أي المجاوزة » وني الأصل : « الزوالة » وهو تحريففب. )٠١(‏ قريش 6 


لال 


القسم الذي تكون فيه زائدة 2 تنقسم قمّن : قسم لنفي الس وقسم 
لاستغراق ثفيه » ولكل" واحدة عتهما ثلاثة مواضع : النفي والاستفهام والنهي » 
وكل؛ واحد متها في الفاعل والمفعول والمتدأ » إلا” النبي فهو فيها دون البتدأ . 

الموضع الأول : النفي” في الفاعل » نحو : ما قام من رجل » فبذا لتقي لجنس 
المعنى : ما قام رجِل » وفي المفعول : مارأيت من رجلٍ » المعنى : ما رأيت 03 
وفي المتدأ : ما لك من حول ولا قرة » المعنى : ما لك حول” ولا قوة” » قال الله 
تعالى : «وماليم من إل غيرثى » 0 وتقول في التي لاستغراقه في الفاعل : ما جاه 
من أحد » المعتى : : ماحاء أحد» وفي المفعول : ما رأيت من أحد » أي : مارأيت” 
أحدا » وفي المتدأ : ماقي الدار من أحد » أي : ما قي الدار أحد» قال الشاعر 40 : 


اف 5 0٠066666026006‏ عت تجواياومابالريع من أحد 

والفرق” بين نفي الجنس واستغراق ذفيه أن التي لنفي الجنس "محتمل” ما بعدها 
أن' ينفي” مفرده الافظي 7ج أو جتسه المعتوي » فحتت.ل” أن" تريد جنس الرجال » 
ومحتمل أن“ نريد > الرجل” الواحد 2 والي لاستغراقه لا في إلا المنى تلماه 
ولا تبقي ملة ثا 4 قاعامة . 


الموضع الثاني : الاستةهام” ف القاعل 6 نحو : هل قام من رجلر 2( أي : هل قام 
رجل*» فبذه لنفي المنس » وفي المفعول : هل رأيت” من" رجل. : أي : رجلا » 
وفي للبتدأ :هل في الدار من رجل » أي : رجل”» قال الشاعر © : 





6 انظر شروطبا في : المغني مهم 
(؟) كتب على جانب'لمفدة خط مغاير الأصل : فبذا الال محتمل تفي الوجه الواحد أر الجيام . 
6 الأعراف بوه (غ) البيت للنايغة » وهو فى ديرائه ؟ » وصدره: 
52 بعر كسام ١‏ ليرد 
وَقَفْتهُ فبا أصيّلانا أسائلها 
وهو قي اللان ( أصل ) 6 والأثموق لعماء والخزانة ١‏ 
6 الميت لسبرين أخت مارية القبطية © وروهو ق الأغانى ء والتكملة /ع؟ 6 
وشواهد المغني وم والراني قٍ العررض والقواق م4١١‏ 


5000 


© ام - 


د قل على ونحكما إن عشقت من حرج 

وتقول في الذي لاستغراقه في الفاعل : هل قام من أحد » أي : هل قام أحده 
وفي المفعول : هل رأيت من أحد 14 أي : أحداً 4 وفي المتدأ 9 هل ق الدار 
من أحد أي : أمن* ١‏ 0 : . 
والفرق بين الجنس واستغراقه في الاستفمام هو الفرق بدنها في موضع النفي» فاعرفه . 
الموضع الثالث : النبي في الفاعل » تحوا.: لا بقم من" رجل » أي : [ لا ] 
بقم رجل » فبذه لنفي المنس » وي المفعول : لا تضرب' من رجل » أي : رجلا» 
ولا ندم النبي في المتدأ » إذ لا يكون إلا” في الفعل » وتقول في الذي لاستغراقه 
في الفاعل : لآ قم من أحد 4 أي : أحدة 4 وفي المفعول : لا تضرب من أحد 
أي : أحدا » ولا تنص في البتدأ ا تقدتم , والقرق بين المنس واستغراقه في المي 
هر الفرتى بنها في النفي والاستفبام ٠‏ فاعامه . 

/ وقد تكون” «١‏ من » زائدة عند الكوفيين في الواجب » وحكموا : 
« قد كان من مطرر , 10 ع وهو عند البصريين غير الأخفش مؤول” » أي : 
حادث” من مطر » أو كات من مطر » وبعد فهو قليل لا نقاس” عله ٠.‏ 

واعم أن" من العرب تمن حذ ف" نون « من" » إذا كان بعدها لام التعريف » 
فيقول : مل قوم في ٠‏ من القوم 3 ومُلآن ف : من الآن » قال الشاعر ؟) : 

5 - ىن 2 حرق مو 2002 و وام 

48 أبلغ أنا دختنوس مألكة غير الذي [ قد ] يقال ملكذزب 


وقال آلغر " : 





)02( انظر المغني لدع 

6 م أمتد إلى قَاثله 0 ردو في الخصائص الم ل وأمالي الشجحري 1 إل وابن 
يعدش ٠» ٠.٠./.‏ واللسان ( ألك ) . والألكة : الرمالة . 

)ع البيت لأبى صخر البذلي كا في أمالي القالي ١67/١‏ » رهر في الخصائص "٠١/١‏ 


واللان : «أين» ؛ وابن يش «إو+ء والشذرر ١١8‏ ء والدرر ١٠١/١‏ 


اه 


غ14 


5-2 22 م->ه 


4 كأتّهما ملآن ل ,يِتَغْيرا ‏ وقدمر للدارين منيعدنا عض 
أي : من الآن . 


باب ثمن" المضمومة الميم ''" 


اعلم أنثها حرف جر تخفض” المقسم” به كالياء والواو » إلا” » أنه اختص* 
بالدخول على الرب” » كما اختصدّت التاء بالدخول على الله » ويجوز في نونها الإظبار” 
والادغام” مع راء د رب ». 

هذا قول بعضهم » والأظبر” عندي أن' تكون اممآ مقتطعة” من «١‏ اين » 
لني هي الت" عند سبيويد وحم الل > وجمعٌ و يين» عند الفركاء 299 إذا قال ؛ 
"امن الله لأفعللن" » لوجتهتيان : أحهحما : أن" معنى « "من ربي » و د اين الله » 
واحد » ولبست حرف” جر » لأنما لو كانت حرف جر" لأوضّت ما بعدها 
إلى ماقيلها » ولا ستقم هنا أيضاً لها لفساد المحنى » والثاني أننًا وتجدانا دايمن» 
'يحذف؛ مها النرن » فقال : وام اشر » » والألف والاء والنون » فقال : 
ع الله» بالفتم والغم والتكسر » فلا يعد أن تحنف ألفها وياؤها » فتبقى 
دهن » » فكون هذا المذف "من التصرثف فيا به » م *تصر"“ف فيا بغيره 
من الحذف » إلا* أنتها لما لزمّت الرفع” بالابتداء في القسم لاغير واتصلت بالمقسم 
به اجتمعت غمة” ميمها مع مة نونها مع حركة مابعدها فجرت بحرى طتْب 
وممنثق فخففت“” بالكون » فقيل : شمن" 47“ » كما قبل : “طنئب وعلئق » 

ولذلك جاز إظبار نوها مع الراء دلالة على أصل التحريك *» كما قال بعضهم في 
)١(‏ اتظر في « ثمن» : الجنى الداني ١5‏ 
(؟) انظر في هذه السألة الإنصاف 4٠+‏ 
(©) في الأصل : « للحذف » وهو تحريف. 
(:) في الأصل : « مئن » وهو تحريف,. 


(0) ولو لم تكن في الأصل عمحركة لأدنمت النون في الراء. 


س5 


كوله تعالى : وإنه هن * يتقي ويصاد_ ' فإن” لله لاايضيعٌ أ جر المحنين » 2 على 
قراءة “قبل "2 : إن" الأصل” في ه بصير » الضم ٠‏ ولكته 'سكن” لما 
تحصلت الراء*ه مضمومة” بين الباه المككدورة. والفاء فصار خروج” من كسر إلى غم » 
12 : - تخفيف : عضئد » و كذّلك قزل ..امرىء القس" : 


*44 - قاليوم أشرب غير مستحقبر .. 0 
إره اللاء من و أشربة» لمكا تمصلتت' بين الراء المتحرمة كة والغين » فحُقّفت' 


لاجتّاع المركات » وأشبه” شي * .ب «ثمن” » : «أهن” » في مثل قول الشاعر "4" 0 ل 


ا ل 2 7 2 5 5 5 7 7 0 7 وَكَنْ تدا نك من المِثُوَرِ 
لأنته محذوف”مئكها »[ و ]على حرفين مثلها » ومضاف” مثلبا » فهذا وجه. 
ولنا أن' نقول تكثرة ة إضافتها وبكثرة الاقتطاع منها صارت تثنه الحروف” 

قفشعحتنت“* إحراءٌ لها “حرى « "مذ » فهذا وجه آغر » وإنما ذكر'تلها في المروف» 

لأنة أ كثر" الناس جعلها حرفا » والصحيح فها أها اسم" للا ذكر'ت” لك فاعلمه . 





ه٠ انظر المغني‎ ٠ » يرسف .. » وقثيل قرأها بإثيات ياء « يثقي » وجزم « يعبر‎ )١( 

© 851١ انتبت إليه مشخة الإقراء بالحجاز » ترتىي سلة‎ ٠» عمد بن عيد الرحم‎ ١) 
١33/5 وطبقات القراء‎ ١١١/١ إنظلر اانشثر‎ 

(م) الديوان ١١+‏ * وعجره: 

إثما من للم ولا واغل 

والكتاب «/لاهم . والخصائص ١/عم‏ »2 والتنبييه بدداء واين يعش 48/١‏ » 
واللساتن ( دلك ( » والشذور ؟ورث ء والخزانة فا . والمستحقب : : المكتسب المحتمل * 
الراغل : الداخل على القوم يشتربوت ولم ندع . 

6 تسب في الدرر 15/؟* إلى الأقيشر بين عمد الله الأسدي » وصدره : 


ردت وفي رليك ٠‏ في 
وهو ف الكتاب دع » والخصائص 2 واين دعيش ع » والعيني د 0 


والتزاتة 6/همع 
لالم 


يأب , 2 0 


| اعلم أنة هو منذ » يكون أبدأ بده' زمان” أو تقدبو” زمان "كما كان ذلك 
ف و *من” » الحقدمة الذ كر » ويكون ما بعدها من الزمان مرفوعاً وحروراً 0 
والرنع أكثر بحثا بعدها » نحو : مارأيته منذ يوم اللمعة ") » وهي على ذلك أسم , 

وقد يحيء بعدها مخفرض] » فتتكون إذ ذاك حرفا لاحر" بنزلة «ه مد » إذا 
تختفت” » رحكبها في ذلك حي“ المذكورة في جع ما تختص؛ به مما في بإيهاء 
إلا أن" الخفض” فيا بعدها ‏ إذا كان" أكثر” هن ومذاع»» فقس عله أحامبا 


"قصب" إن ساء أله ٠.‏ 
م 
باب مع 


اعلم أنة و مع » تلكون ساكنة العين وتكون متحر كتنبا » فاإذا كانت 
متتحرحكتها فبي اسم مضاف إلى مابعدتها منصوب” على الظرفية وتنوان” فيقال : 
معأ » كما قال الشاعر © : 


8ه مايخراوو دمل . 7 
5 مكرهفر مقبّل مدير معآ 5.2000 ... 00 
وتأني عذوفة الآتخر كعد 3 ويد 4 ودم 6 ودخرل , من” » معبا في قوم : 
و حئت” من معه » دلل على امعدها . 


00 انظر في « منذ» : القتضب .+ » رالإنصاف +مء . رالمقرب ٠01/١‏ ء واطنى 
0١‏ 2 والغني بام ه واشمم لدف 

(؟) اتنظر في أرجه إعرابها المنني عم 

() انظر في « مم» : ابن يعيش 5م ؟١ ١‏ الجتى 58وء المثتي .باج ء امم »1/١‏ 

(:) البيت لامرىء القبس * رهو في دثراته ١‏ »2 وعجزه: 


كجلمود صخر خطه السيل من تل 


رهر في الكتاب ؟/ولام ٠‏ والخزانة +/لدوء 


سي لإل ل 


وإذا سكت" عينها ٠”‏ فبي إذ ذاك حرف” جر معناءلمماحبة » والعامل؛ 
فمها قعل” وما حجرى تمحثراه مكائر حروف الحر” ولا يحكم فها مخذف 
ولا وزن ولا أل* عن شائها لثبوت الحرفمّة فبا م6 وممثًا جاء منبا حرفا قوله "): 
447 فريشي منكم وهواي متم وإن كانتا زيارتكم لماما 

دم معج » هنا جار وبحرور متعلى يخبر م هواي ؛ لأنه مبتدأ تقديره : وهواي 
كا مع ع كما تقول : زيد” من بني كم 2 أي : كائن أو مستقر » فاعامه . 

اعم م3 النرن حاءت” مفردة” ومراكة مع غيرها من الحروف 

ياب النون المفردة 0 
لم / أننها تنقسم قسمين : قسم” هي في '؟' صغة الكلمة وقسم هي زائدة” بو 

0" صغة الكلمة , 

القسم الي ف صغة الكلمة لحا مرضعان : 


الموضع الأول : أن“ تتكون احقة لاضارعة في الفعل الذي يشبه الاسم يبا 





"١ انظر الغني‎ ٠ وهي لغة عَم وريبعة لاضرورة” » خلافا لسيبويه‎ )١( 

() نسب في الكتاب ؟/؟ه إلى الراعي ٠‏ وهو في ديوانه غير موجود ٠‏ رهو في 
ديران جرير ١وه؟+»‏ » وأمالي الشجري ١/ه؟‏ ء وابن يعيش ١١4/5‏ » راللان : 
( هسع ) ٠»‏ وابن عقيل ©/+ه » والجنى +؟5 . بالريش : مايستعمل في اللياس الفاخر أو 
الال ء ولام : أي وقتا بعد وقت . ١‏ 

(+) انظر في النون المفردة : المقتضب 0/م5١‏ + ١44/4‏ + سر الصناعة : الورقة 
محا اء ابن بعش وؤلو؟ع ابام ه الجتى عوء الممتي 4لاء 

)0( قوله « في » غير راضح في الأصل . 


ل 


قياما.» تحو : : نرب" وتخرج وله ونستخرج وننطلق' وشبه. ذلك من الأفعال » 
وقد تقدام في باب الحمزة. محتى المضارءة في هذا الفعل. اللاسم قلا . تعياه. . 

' واعلم أن النون: المذكررة في هذا الفعل تدل* على الاثنين المتسكاميئن مذ كث رئبار 
أو مؤْتثئن » أو أحدهها مذاك” والآخره مؤنث” » نحو أن يقول المذكر” : « أنا 
وزيد تخرج غ + والمذر واللؤنث : « أن أوهند نخرج غ » ومنه كول الشاعر (أ) 


4 ل خراجت بها تمشي تجن وراءتا 
عل أثرينا ذئل مرطر مرحصلر 

وتدل* '! على ابماعة المتكلمين ذكرراً كانوا أو إنائا » أو فيهم ذكر وأثى 
حر أن يقول المذكر' : أنا وزيد” وعمرو” نخرج” » أو نحن نخرج' » و كذاك المئثان 
والمد كر والمذاكر* والمؤئثان أو بالعكس » وتدل؛ على الواحد المعظم نفسته » كا 
قال تعالى : « انا نعللا ما شمرئون وما يُعللئون» " و «يوم ندعو كل" أناسر 
بإمامهم » ©؟ د وما ننزاله” إلاة بقدر معلرم » " , وإِمَّا لدت على المعظئم ثفسه 
وهو واحد” + لأن" الممظام نفته ف في حم ابماعة لنفوذ أمره أو ل 0ع 
ولأن” ما تفعل بغيره ف دونه يوافق عله تمثشة” أو بالقبر 

وَإِنا زيدتت* هذه النون لمضارعة ما زيدات الباء لأتها تُشئبه حروف العائة » 
أو تبْدل من بعضها ‏ الواو والياء ‏ بالإدغام في نحو : ان دأك و ومن يفعل » وتبدل 
لأف منها في الوقف في نحو : : « لنسحفعا )"اود لشكوناة ' في : لنسفعن” »> 
وليكذونن* ؛ وبُعرآب ها 6 دعاب يحروف العلة . 





)01 البيت لامرى”ء القدشس ٠»‏ وهو ف ديواته ١4‏ »2 وشرح القصائد مه , والمرطل < 
كسام لخر له عل 0 والمرحل : الموثتى بل وهر ضرب من الترود , . 
() في الأصل : « وتقول» رهر تحريف» وما أثيتناه هو عبارة المؤلف قبل قليل . 


م يس و7 ع( الإسراء ١ن‏ (ه) الحجر ١‏ 
(5) رسمت في الأصل : « نيا » ولعلما « أر هيبته » . 
() العلى ١١‏ (ه) يرمنا مم 


بد ل 


الموضع الثافي : أن تكون” في بتية الكلمة من لفظبا » فيوقف فيها مع الماع » 
ولا تثعائل لأنما مد لغة » فتتكون في الكلمة أولاً في نفرجة ”ا قالو] 200 
14 - يِفْرجة القنب كليل التَيْلْ ‏ يِنْشي عليه النيدلان بلآيل 

و« نفتررجة» من الفرج وهو "' الكثف » ويقال ذلك لكل" من لا يكم 
مركا » فكأنه يراج عنه ويظيره" , 

وفي و “تخاريب » من الخراب » و «١‏ تنفاطير » من الفطكر وهو القطبع 
واو تنا ذيرٍ » من البذر وهو التفريق » وه نبرأس ٠‏ وهو الفل من القطن 
لأنة البر 'س القطن . 

واد ثانة” في « _قشعاس » 24 من القتعئس وهو خروي” المدر ودخول 
الظور وفي و قثفكر, 7 / لأن أصله قفر فوزن » فتعلال . 5 

و اى ثللة في و تيفل » وهو العظيٍ الجتحقة وهي الثفة” من ذواتر 
المافر » وكذلك و مكيل »7 من العبئل وهو الغليظ . 





)60م أمتد إلى قائك » وهر في سر الصئاعة ١/ه؟١‏ » والمنصف ٠١3/١‏ ؛ واللسان 

.والتاج م« ندل © » والمعتع م؟ 2 وروائه قيه : 
نفر>جة الهم كَليلٌ ما النيلٌ 2 يلقي عليه النيدلان باللِيل 

والتندلان : الكابوس . 

(,) قوله : « وهو » غير واضح في الأصل . 

(م) قال ابن جني : النقرسة : الجبان الذي ليست له جلادة ولا حزم ٠‏ وامتدل 
على ذلك بقرل العرب : رجل أفرتج وفترج : إذا كان لايكم” سر ء فجمل نفرحة القلب 
منتن عنه لأنة إفشات السر من قلة الحزم ثم احتمل ابن عصفور أن تكون الثون أصلية » 
انظر الممتم 531 

ل( التنعاس ؛ العظم الضخم . )( التنفخر : الفائق فى نوعه . 

(1) في الأصل : عقنبل ٠‏ وهو تحريف . 


سم 


.وتزاه زابعة" في « ضفن » و « رعشن » لآننّها من الضيافة والارتعاثر ) 
وف « خلئة » و مرعريضة » من اسلف واعرلب 


”اد سادسة” في ه تنشتوانء و عبان » لأنك تقول :زعت د وله 


واد سابعة” في نحو : نقصان» زافق و «'عبة ران 6 الاو د تقر علانة)” 


لدنة اأتكلمة قد طالت , 

وفي الأفعال في : اتفعل وما قصركف منها نحو : انطلق انطلاقاً فهو منطلق 
ومنطلق 4 3 وف اعتكلل وما تصرةف منلة ) نحو: ٠:‏ أوع:” سل 4 م القعق عع سس 
اعناساً فهو 'متامتثسس »> فبو من القئس وطلق » فاعلمه . 

جد ب »# 

القسم الثافي : الزائدة على صيغة الكامة لها ستة مواضع . 

ال موضع الأول : أن تككون علابة” جماعة المؤنث لاحقة” للفعل الماضي والمفارع 
إذا تقدثم واحد” منها على الفاعل إن" كان الفعل له » نحو : ضريْن المندات", 
أو رين الحندات” » أو المفعول الذي لم يسمت فاعلّه » نو : 'ضرين الحندات 
فتكون إذ ذاك حرفا كتاء التأننث في نحو : قامت' هند » وضّربت” فاطمة » 
إلا” أنها لاتازم كالتار 34 بل نحوز 4 قم المندات وضرب الحمندات ونقوم المندات 
وتُضرتب المندات » وهذه اللغة [ هي ] الكثيرة » والقلبل ثبائها » كقول الشاعر'": 


: 8 5 قَ 
ك2 ولكن دياق أنوه وأمه 
شاه اه ود 7 5-5 5-5 .0 
_يحوران يعص درن السليط أقار بيه 





)١(‏ العريقصان : امم فيات ٠.‏ ()) الميثيران : امم ثبات ٠‏ والأمر الشديد. 
00( القرعملانة : دروسصسة عريضة . 
0 اكعتسس .- رجم وتأخر ٠.‏ 0 تقدم : برقم ا 


لس 


فإذا تأخرت' مع الفعل عن الاسم فبي امم” » كقولك : الددات *قن 
والهندات ضر 'بن” » والهندات “يمن » والهندات يُمْريّن » وقد تقبّم في الال 
والواو والياء في باب الألف » وفي هذا الموضع ما يغني عن إعادته هنا لأن امم 
والحلاف والرة في الموضعين واحدء فآعد النظن إله هناك . 

إلا” أن* هذه النون اختلف : هل الفعل المضارع معرب” معبا أو مبني' 2 

فسيبويه وأ كثر النحويين يذهبون إلى أنه معبا مني" وإن' كان مضارعاً لشبه المضارع 
الفرع في الإعراب الماضي الأصل في البناء » فكيما ححكمت على الماضي ببناثه 

مع التستكين في غو و رين » » كذاك يمشكتم في يناك مع التكين في تجو : 

يظربْن” لأن الشبه قد وقع بينها بالتسكين / فحمل الفرع' لظ الأصل في 


والإأخفش” وبعض” المتآأخرين يذهون إلى ألله معرب” معبا » لأن” المشارعة” 


الني أوجبت” له الاعراب موجودة” فيه » وإِنّا التسكين في آخر الفعل لكونه معه 
كالكلمة الواحدة واجتاع المتحركات في الافظ أو في الأصل . 

والصحيح: مذهب” سبويه لوجبين : أحدهما : أنه الفرع حمل على الأصل 
في كلام العرب ء ألا ترى أن" ما لا ينصرف” ا نيه الفعل” مز وجبين من مواتع 
الصرف “خرجج بها عن تكن الأسماء فرع من الصرف ٠١‏ [ وامتمع ] دخول” 
التنوين والتكسرة في حال الخفض ء فإذا دل عله الألف” واللام” أو أُضفه البه 
اتصرف” 3 نو : الأمر والجراء وأجمرم وحمرائ؟ 2( ف : أحمر وحمراء 6 وإغا 
ذلك لشيئبه بالأصل الذي هو الاسم” المتمكان” » وإن كان فيه علتّنا الصرف المشمّه 
بها للفعل الذي “مزع بها من الصرف » قهذا وحته” 

ووحه ثان : وهو أن" الفعل المخارع و كان معرياً معبا لاز أن اذاف 


*اطاع 


حوفه العلة في المزم في نحو قولك :لم بغرن التساء في « يغتزون » ول بعفن 





)000( انظار في تفصيل ذلك : ابن يعيش ١/ده‏ 


سس لإ ل 


٠‏ لمه! 


يكن ذلك » فضم" قول” سيبويه وبطل” قول الأخفش 


ت وكبداً للقعل » عنفتفة” ومتَقةة” » والمنمتق* أشة 
ن فيهاء امداخلها أبدأ في نمل الطلب وجواب. 
»و كذلك في الشرط ب « إن » ع إذا كان معبا [ ما ] 
تقول في الطلب : اضرين ولا تضر بن » وهل تغربن » بتخقيف النون وتشديدها» 
وتقول فى خواب القسم : واثر لتضرين زيدا » بالنرن الخفيفة والشديدة » وفي 
أقم' بنون خفيفة ولأديدة أيضاً » قال ان تعالى : 
لي فاعل” ذلك غداً إلا" أن“ شاه ان » ١‏ > وقال تعالى : 
سْ الغر أحدل "اع وقال تعالى : « لَنصّداقن” ولتكون" من 

« لترتوثن” الجحيم » '4) » وقال الشاعر 80 : 
...060.66.60.06 ولا تغيد الشّيطان والله قَاعيدا 

أراد : و فاعيدن” » » قوقف “مر. الألف » وقال آخر 9 : 

448 ليت شئري هل ثم كل اتيديه 

ْ أئأ يحو لن من دونر ذاك الردّى 
والدعاء' والتحضيض” والعرض” يحري بإطاق النون في فعلها ذلك الحرى في نحو : 


عبيرى م ااه ٠.‏ 


اغفر ن” لزيد » وعلة تضر بن" » »ولا حور أن تدح في عير ذلك من الأذعال » 





(1) الكيف عم ١‏ ()) هري 1 2 (©) التربة هم 
() التعش د (ه) سدم يرم د 
(1) تب ف شرح شواهد لمنني ١لا7ا‏ إلى الكببيت بن معروقف ٠»‏ وفي -حاشية 
شرح المفصل ١٠١/4‏ إل الكميت ين زيد » وعجره : 
جو توا مات 0-5. - 
أو يحخولن دون ذاك حمامي 
وهر قِ المغني لاحم ء والأشمرني 51 


3 


فإن" جاء منه شيء 'يوقف” فيه مع الساع/ » ممًا جاء منه قولحم : دفي عضة وها 
ما تي شكيرها » )ع قال الشاعر ' “2: 
44 مسب الجامل نا ما لم يَعْلَما شَيْخا على كرسي مَعَتّنَا 
46١‏ د تبت تنا ليم ياف ديارنا تحد حطبا جزلا ونارا تاججا 
أراد : ١‏ تأجّمّن“' » على أحد الاحتالات في الببت »2 وأيدل النون ألفاً في 
الرقف »> وقيل ؛: أراد : تأجِيم » فذكثر لفظ النار لأنّها مؤنث” دير حققي » 
وقيل 3 أراد « تأجيح » إخباراً عن المطب 6 وكل* ذلك عتمل” ذعيف” ٠.‏ 
وقد أك-قرها؟! إذا دلت“ على الفعل «قئّا» أو «١‏ كثرماء أو درماء» 
ومن ذلك وله () 


وق 1 م 


أهئ ريما أو فيت قْ عَلَمر تر فعن تؤبى الات 
وقد أللقرها ف الفعل بعد وها 4 الزائدة كقولهم + باهر م أ يتك" لكا 


)0( هو مثل عربي » انظر #سسم الأمثال ٠ ١‏ والكتاب ا » والمغني 
ولاساء رأررده صاحب الخزانة 1/4" على أنه عجر بيت وصدره : 
مرا نا اه عرس لل وااسم ه35 
إذا مات منهم ميت سرق اينه 
وكذا في شرح شراهد المغني «7*١‏ . والعضة : الشجرة» والشكير ماينيت حول 
الشجرة من أصلبا . 
)0 تقدم برقم م )؟) تقدم برقم كل 60 أي : تون التو كد . 
(ه) نسب في الكتاب ١077/6‏ إلى جنعة الأبرشي ٠‏ وهو في اللامات ١١١‏ ء والأزهية 
؟وء وأمال الشجري «/ع؛؟ ٠‏ والاسان ( شمل ) » وابن يعيش 40/4 ٠‏ والمغني +4١ء‏ 
والأثعوني 45ذ؟ »2 وشراهد الغني ودب ء والخزاتة عإباده . والعلم : الجبل » الشمالات : 
ريح الشمال . وقرله : « عم » ورد في الأصل : « عام » رهو تحريفا. 
6 هو مثل عربي يضري في الحث عل العمل © انظر جمع الأمثال 7/١‏ وررايته : 
د بعينر ما أريئتك > » وسيريه ؟/لالا؟ 


اا 


و « بأل ما “تتش “2 ولا قاس على ذلك لشذوذه في السمّاع » وهو. في 
الأول قياس” لكثرته » ولا سها في الطلب لارادة اللمزم مه فو كد . 


واعلم أنه النحوبين قد اختلفوا في الفعل الذي تدخلان عله إِذا كان مضارعاً : 
هل هو مبني” معبا أو 'معركب”؟ نهم لمن قال : إنّه معرتب” لقاء لفظ الم رعة 
للمعرب » وسببها كان » لمقرد أو تثنة, أو جمع » ومثثهم من" قال : إِنه هبني معبا 
لتركيب ء لأن" كل سّْن جعلا سْثا واحدا يتان » كبعابك ورامهرمز 
وابن أ كقول الشاعر 19 : ْ 


ومنهم من' قال من المآخرين : إثه إن' كان لمفرد فهو مبني' نحو : هل 
تضريّن" بازيد عمرأ » وإن كان من الة الأمثة 7" بقي معرباً » لألله 29 تر كيب 
سشيئين » والبناء سيب ذلك موجود” يأ تقدّم » والخسة الأمثة مر كبات” من الفعل 
والفاعل » أو المفعرل الذي لم سمت فاعله » ونون الإعراب » فإذا زادث" تون 
التو كيد فصار أربعة أشياء مر كبة تر كبا واحداً » وذلك غير موجود في العربية » 
فيحج عليها بالإعراب » وتحذف النون لاجتاع النونئن في اطقيفة وادونات 
في الشديدة » وتحذف حروف العة لالتقاء الا كتين » ذلزلك تقول : يازيدان 





)١(‏ هو مثل عربى ممناه : لايككون الختان إلا" يألم ٠‏ يضرب في الصبر عل مالا 
شال إلا آم 6 وااثل قِ أصلله خطاب لرأة ء واطام الكت . انظر : جمع الأمثال ١ل‏ ل 
وروايته : 2 ماتزيان > اه ومميوية اا 

(؟) لم أهتد إلى قائه » وهو في التصائص ١١١/٠‏ وبعده: 

ِ. ند دمي ىاه 
أم تيكم الجماة ذات القر نين 
واللسان ( ثور ). والبحر الحيط و١‏ . وابماء : التي لاقرنين لها , 
69 أي الأثيال الخلة , (؟) في الأصل : « لأن © وهو تحرديقا . 


ل ال 


لا تضعربان "١‏ » وبازيدون لا تضراين” » وتبقى الحركات في الحرؤف التي قبل حروف 
العثة دليلا على الحذوف . 

والصحيي” أنها 'يعرّب معبا الفعل على اختلاف أتراعه : اذكر أو مؤنتر 
مفرد أو جمع ء لأن" لفظة المفارعة باق في الفعل » وتركيب” الفعل ليس بموجب 
بنام مخلاف تركيب الاسم » لأن" الاسمين يجعلان امم واحداً في المعنى | بد'لائن 
على معتى” واحدد يذلاف تركب هذا الفعل فإن التو كيد للتوتكن باق فنها » 
وتلقت الفعل دلالة عليه فيه ع فلا موجب لبناء ؟ هنا » ولكرن” تختلف” 
أواغر' القعل معبا : بالفتم دلالة” على المفرد لأنه أخفة المركات » وبالكسر دلالة” على 
التأنيث التي هي الياءٌ والجانة” لها ء والفم” في المع دلالة على الراو الحذوفة . 

إلا أن النون” الحفيفة” لا تدخل” في فعل الاثنين » وفي فعل [ الشديدة في ] '؟) 
حماعة المؤدث لما يازم” من التقاء الساكنين » ولا يجتمعان » وإذا دخلت المشدادة في 
فعل الاثنين ظبرت الألف » نحو : لا تضربان” زيدآ » وإذا دخلت لمثدادة في فعل 
جماءة المنثك أطقت بينها وبين نون الماعة ألفآ لأجل التقاء الساكنين © نحو : 


باهندات لا تغريئان زيداً . 


واعلم أن" الفعل المعتل" الآخر للعرب فيه وجبان : منهم من محذاف حرف 





(1) في الأصل : « لانضرينة » وهو مبو © لآن نوثة التوكيد الجقيفة لاتقعم بعد ضمير 
التثنية فلا يقال : والله لتذهيانن' » وإذا وقعت النون الشددة بعد ضير التثنية ثبقت الألف , 
وانظر هذه الأحكام في جامع الدرس العربية ١/+ه‏ 

(؟) أي : دلالة على التركيد في الفعل . 

(>) في الأصل « ببناء » وهو تحريف . 

(:) ما بين معقرفين زيادة من الناسخ ٠‏ وقد قررتا ذلك لآن النساة قد أجمنوا على 
أن النوت الثقبة تدخل في فعل +اعة الؤنث ا في الإنصافن .16 » وكا سيتكر المرلف 
تفسه يعد قليل ء ورأي' المؤلف بأن الثون الخفيفة لاتدخل في فمل الاثنين ولا في قصل 
ججاعة المونث ينسجم مع رأي البمريين » بيئا برى الكرفيون جوان” ذلك . انظر الإنصاف 56٠‏ 


سس ل سل م77 


بلسدل 


ات .#ى ‏ كه )ع 7 


وتعزو 6 ومهم هن" 0 قتحبا فقول : لا 
ومئه قوله زفق . 


ولا ترمن” » ولا تغزان" » في : نخشى. وترهي 
تخشين" ولا اتغاز"ون" ولاء تمن" 


هرهم اماي اهمه #7 
4 إستقدر الله خيراً وارضين .به 
0 0 2 


إِذ جات مياسينٌ 

وهذه اللغة أكثر وأقبس” . 

الموضع الثالث : أن تكون علامة” الرفع في كل” فعل لحقه ضير" التثنيسة , 
أو علامتها » وهو الألف » وضير "ا الجاعة المذ كرين في الأصل أو علامتهم » وهو 
الواو » وشمير الواحدة المئئة من اللخاطبة » وهو الباء » وكان ذلك الفعل مضارعاً » 
تحو : الزيدان يشربان » والزيدوت يقربون » ويضريون الزيدئون » وأنت 
باهند” تخربين” زيداً . 

فإذا تقدمّت الألف” أو الواو' على الأسماء فبي علامة” » وإذا تأختّرة - أو 
الباءَ ‏ فبي ضمير” » وقد بين" ذلك في باب الألف . 

فالثون في جمبسمع وله علامة ' إعرابي 04 حرف” عاد اسع النحويين إلا" السبيلى 
أبا زيد فإنّه برى الأعراب” مقدّراً في آخر الفعل في جميع ذلك كله » م هو 
مقدار في اطرف الذي فيل باء ال تكلم ف حال الرفع والنصب » نحو : جاء غلامي 
ورأبت غلامي » واحتي” لذلك بأشاءَ لا تطارد” على أصول النحوبين » ولولا 


(:) في الأصل : « لاتخسن » وكذا في « تخسى » يعد قليل . 

(؟) نتسب في اللسان « دهر » إلى عثير بن لبيد العذري ٠‏ وقيل لريث بن جبلة 
العذريٌ ٠‏ ونئسب في التاج : « دهر » إلى ألي عبينة المبلي » وهو في ااككتاب ١١٠/6‏ » 
وسر الصناعة ٠ 01/١‏ وأمالي القالي ٠ ١07/١‏ وأمالي الشجري »/ 07+ ٠‏ والشذور 
5 ء والغني مم ع رشراهد المقني غ+)؟ ٠‏ والدرر ١/*؟١‏ 

() في الأصل : « أو همير »> وأثيتنا الراو للسياق . 


سد “ال ل 


الإطالة؛ في إيرادها والر علها لذ كرثها » لكن” من أراة التطكم عليا 
فلينظرثها في كتابه في شرح ايمل » وله في الكتاب المذكور أشياء خرج يبا عن 
مقايس العربية أداه نظرثه إلى ذ كثررها . 
..- والذي ينل” على أن". النون علامة” إعراب ٠‏ تحذافها في النصب واطِزم إذا 
قبل : لم يقعلا ولن يفعلا » ولن بفعاوا ول تفعاوا » ولم تفعلي ولن تفعلي » ولمًا كان 
الفعل / قد اتصل بالفاعل وصار معه كالكلمة الواح_-دة ‏ بدلمل تسكين آخره 
معه في . نحو : ضرئن” وضريّته وضربئنا ‏ ”“جعل الإعراب” بعدهها 23١‏ وكان 
9 دون غيرها لأنَّها أخت” حروف العلة في أساءَ قد 'ذكرت" قبل 9" » 

حر”كت لالتقائها ساكنة” هي وماقبلها » وكُسرت" على أصل التقاء السا كنين 
مع نم الى » وقّتحت" مع الواو والياء طلا للتخفيف مع ثقل الواو وخفئّة الألف 
لغرب من المعادلة » وثبتتت“* في الرفع لأنله أول” مراتب الإعراب فلا بي لك 
من علامة تابتةق فيه > [ و ] 'حذرقت” في الجزم م تناف” اللركة” لأنتها مثذها 
في الإعراب وحمل النصب على الحزم » لأنله عغختصر” بالفعل الذي هي فيه » و 
يحمل على الرقع لأن* الام والفعل يشت ركان [:نيه ]. 

الموضم الرابع : أن تكون لاحقة” في آخر المنى و المجموع جمع ” السلامة من 
المذ كرين العاقلين أو ما تجرى “يثراهم » نحو الزيدان وا » والزيدون 
والزيئدين » وذلك " لتدال” على كال الامم وأنه متنفصل” ما بعده » كما فتُعل (4) 
بالتتوين » إلا أنها محذ فت" مع الإضافة لأنها يتضادان » إذ الإضافة دليل الاتصال 
والنون دليل الانفصال » وثُيتّت* مع الألف واللام لكونها قويت” بالحركة » وأنتها 
لدست كالتنوين في الدلالة على التتكير والانصراف والإعراب » ألا ترى أنتها 
تكون في الامم الذي لايندشرف” نحو : أحريْن وأحمدايئن » وفي الاسم العلم 





)١(‏ أي :بعد القمل والفاعل. ‏ (؟) انظر : ص بم 
(») في الأصل : « رلذلك »ء رهو تحريف. (:) لعلبا « دل » ., 


3 


لفحل 


نحو الزيديئن » وفي المي نحو : اللذان واللذيئن » غبذا كله “بقرتي أنتها لست 
كالتنوين في تلك الأوجه » وإن كانت مثله في الدلالة على تمام الكلمة واتفمانحا 
ممنًا بعدها . 

على أن" في لحاقبا حسث 'ذ كر » خلافاً للاحوبين : هنهم من" بقول : إنتها 
عوص” من المركة والتنوين في المفرد إطلاقاً » ومنهم "من" يقول : إنَّها عوض” من 
الحركة وحدها إطلااً » ومنهم آمن' يقول : إنّها عوض” من التنوين إطلاقاً » ومنهم 
من" يقول : إننّها عوض” من المركة في موضعر ومن التنوين في موضع » ومنهم 
من" يقول : إنتّها عوض” من أللركة والتنوين معأ في موضع » وهن المركة وحدها 
ف موضع. »© ومن التنوين وحده في مرضع » ومبم "من يقول إنمّها الفرق بين 
المفرد الموقوف عليه والمثاتّى , وهو قول القركاء » وهوأسْدثها فاداً » ولكل” 
قائل, متعلى ” طول بنطه . 

والذي يظبر' لي بعد البحث أننّها لبست” عوضاً من شيء » وإِنّما معناها 
في الكلمة ماذ كر'ت” لك ء وإذا محتقت" كلام سبويه رحمه الله' “علمتت” أنتها 

1١‏ لدستث عنداه عوضاً من شيء » لأنه قال ٠‏ حأنما عورض” » و / >يقئل' إنبا 

عرض*» فتقهمه تجدا كم ذاكر'ت' لك . 

وحم" هله النون ف عاثة الزيادة وتحر يكبا وفتحبا وحكسير دا حك” انون 
في الموضع قبلها . 

واعام أنه يحوزه حدذف' هذه الاون اتقدير الإغافة » م محوز” حذفٌ ا 
للاضافة كقوله اي 





6 البيت للفرزدق ء وهوقي ديوانه 0ل" ؛ والكتاب اللدروء رقيه: «أمبة بد » 
عرضاً من « أرقت له » والخصائص ا ه وسر الصئاعة ١/0او؟‏ *» واللسان (بعد )» 
دابن يعيش */١؟‏ ء رالمفني ه»4 » والعبني “دهع ٠‏ وشراهد المنني ووب ٠‏ والخزانة 
؟/55 . بالعارض : الحاب , ذراعا الأسد وجببته : من متازل القمر . 


لاحب لد 


3 


م 0 


مس #© سع 8 5 سوقم الى بس اه لش ا “سا 

4 يامن رأى عارضا أرقت له ييْنَ ذراعى وجببة الأسد 

أي : بين ذراعي الأسد وحببله . 

ويحوز حذفها لطول الكلام - تخفيفا ‏ من اسم الفاعل والمقة المشية به » 
نحو : الضاريو زيداً واط5و الوحوه * ”م قال الشاعر 20 : 

1 رهاس 5 52 ةك 8 _ٌ_ 

6 _الحافظو عورة العشيرة لا يأتييم من ورائنا وكف" 

وقثرىه في الشاذ : و إنتّكم لذائقو العذاب” الألي " بتصب « العدّاب» 
وه الأألم » » ومن الموصول *" , لذلك ما » كقوله تعالى : ١‏ وخلضتم' 
كالذي خاضوا خرن ,7 وقول الشاعر * : 


5 -أبقى كليب إن عَمى اللذا قتَلا الملوك وَفككا الأغلالا 


دي 





)0 البيت لعمرر بن أعرىء القس من قصيدة له ف الخبرة ا؟ , رهو في الكتاب 
5 متويا إلى رجل من الأنصار » وقيه هد نطف » عوضاً من « ركف » » والمقخصف 
ل :2 رأدب الكاتب .ه؟ » واللسان د وكف »© منسوياً إل زر أر قيس 07 الخطم 
ولبس قِ ديواته » رالأثمرق و. م . والدرر انف ٠.‏ والعورة هنا : الخلل ف ثغرة الملاد 
شخاف هدة »6 والوكف : العيب والإثم » والنطف : التلطخ بالعيب , 

)) الماقات م” » رتسب صاحب « السان في غرلب إعراب القرآن > قسلة القراءة 
؟إ.» إلى أبي المال الأعرابى لأنه قدكر حذف التون للتخفيف لا للإضافة . 

)ع معطوف عل قوله : «همن اسم الفاعل »© . )ع( التربة وو 

(ه) البيت للأخطل وصدو في دواته لم١٠‏ ء والكتاي لحيل : والخصف ا . 
والأزدية دمع وأمالي اأشجري ؟/05.+ »رابن يعيش مع ١6‏ » والخرائة #رهه١‏ 

(1) البيت للأشبب بن رمية كلا في الكتاب ٠ ١0/١‏ وهر في أمالي الشجري 
وإب. م ء والأزهية و.م ٠‏ وابن يعيش +هه١‏ ء واللان ( فلج ) » والمغني 5١١‏ * 


وشواهده ااه )؛ واطمع ؟ ٠.‏ ورحانت : هلكت ٠‏ وقلج : اسم موصع ٠.‏ 


الات 


00 - وإن الذي حاتت بقَلْج دماؤام” 
هر عه شر يا ام خلم 
وقوله ''؟ : 
40 _- إلا الذي شدوا يأظراف الس 
ويجوز حذفها اشرورة في الشعر كقول الآثمر "' : 


و 


مض "لوث رو 


واعءم 7 إل اي س2 ىا الله هه ع 
146 ها خطتا : إما إسار ومنة وإما دم 4 واموت ريالخر أجدر 
وقال آخر 5 
4 لها متنتان_ تخظااط كا أكب على ساعديه الث * 
أراد الأول : « لخطتان » ء» وأراد الثاني : « خظاتان » » و كذلك عند 
١‏ - قد سام الحيّات منهالقدما 00 
أراد : القدمان » وأمنًا قول ‏ : 


40 





1( تقدم بر ودم 

69 الببت لتأبط شرا + وهو في الهاسة ١/ال‏ ء والخصائص ؟/ه 0غ ء واللمتع ا 
واللنني هام ء والاسارت. ( خطط ) » وشواهد المغني واه ٠والخزانة‏ «إدوم 

)2( الببنت لامرىء القسن ء وهو في ديراته +954 ء ومجالس العلماء » والمثم 
* وابن يعيش و/م؟ »ء واللساتن (متن)ء والمغني ه؟ »© وشواه له بمب . 
وخظاتان : مكتنزتان قلي قيصنئها الصلابة . 

(0) تقدم برخ ٠وع‏ 

(ه) ل أهتد إلى قائه » وهو في اللسان «فره» +2 ريعده : 

0 واي  »*‏ ا وارم هه سمس 
والجيد والنحر وثدي قل نما 
والخصائص ذلءما١؟‏ 


0 


+4 ياحيّذا عينا سلَيْمى والقما .. ع 0 

فقال بعضهم : أراد النفإن » أراد الثفتين » وقال بعضهم : هو منصوب” بفعل, 
مضمر_ كأنه قال : وأحب” الغا أو أمدم الها وهو الأحسن » وقال بعضهم : أراد 
الأنف- والفها » فتتتاهما بالتغلب لقرب ما بدنها وثلازامها »يا قالوا : القمران في الشمس 
والقمر » ثم ثمذ فر النون” ضرورة؛ وهذان تكتلفان لا *محتاج إليها » والقول” 
الثاني أتجرى على الأصول من القولين الأول والآتثمر » فاعرف" ذلك وبلل التوفيق . 

الموضع امام : أن تكون تنوينآ 2٠١‏ وهو : ونون" سا كنة» زائدة” بعد 
قام الكلمة » تلتحّن' في غير الشعر » لفظأ لا خطنا ووصلا » وفي الشعر وقفأ » 
نقولنا : « نون”» احترازاً من' غيرها من الروف / » وقولنا : « ساكنة”» احترازا 
من « متحركة » نحو : نون رعشن وضافن » وقولنا : «١‏ زائدة” » احترازآً من 
الأصلمة و نون : عير » وقلنا : و بعد ام الكلمة » احترازاً من نون منطلق 
وتحبئطى *" » وقلنا : « في [ غير ] الشعر لفظأ لا خطنا » لأنها 'بنطتق” بها 
ولا “تثّت” في الكّثب » وقلنا : « وو'صلاء احترازاً من الوقف لأنها تسقط 
فه » وقلنا : «وفي الشعر وقفاً » نعني به تنوين” الترثم » فإلله يكون” في القافة. 
إذا “وقنف علمها» وهي حرف” غَنثّمَ في الميشوم للكوتا . 

ومن أحكامها العاميّة جمبع مواضعها أنَّها تظظبره عند حروف الللق : الحمزة 
والهاء والعين والغين والماء والخاء » نحو : عليم أنت » وعلم هاد , وعلم عفو" » 
:وعلم غفور » وعلم حكم » وعليم خير » وتداغي' عند حروف "مون : الياء 
والراء والمج واللام والواو والنون © إلا” أنها بغدّثة 9 في الياء والواو والمم 
والنون ع وبغيرها في الراء واللام » نحو : عليي” يقول » وعلم” رحيث » وعلي” مين ”> 
وعلم” 3 » وعليم” وهاب » وعل” ناصر ؛ وتقكلب” ميما بختتها مع الباء » نحو : 


)١(‏ انظر في أقسام التنوين : الإيضاح +0 ء الجنى هه ء ابن يعيش 55/4 * امغني هلام 
(؟) الحنبطى : الممتلىء غيظا  .‏ (ع) قوله« يغنة» غيز واضم في الأصل , 


“0 


لها 


د عليه بدت الصدور » ''١‏ » وا مختقى في سائر حروف المعجم فلا تكون” إلا 
غم لاغيرث » فإذا "ثبت" هذ' فإن" مواضعها في الكلمة خمسة* معان : 

الأول : ذن. تكون في الاسم المتمكن الأمكمن م » للفرق بين المتصرف وغير 
الخصرف » تحو : زيدث » فرقاً ببنه وبين مر وأتكمر وسُْسّْبها من الأسماء التي 
لا تتصرف » وتحقيق” ذلك أسها تدْل؛ على كال الكلمة وانقصالها مما بعدها " ع 
لا تنص إضافئها أبدا معبا » وما ذلك لأنها 0©' دليل” الانفصال » والإضافة” دلل” 
الاتصال فتناقضا » وهذا الكم' جامع لها في جمع مواقعها » مع معنى آخر مختص” 
به في كل” موقع » فإذا قال القائل” : رأوت” أحىر” « علم َه وأحد بعئه 2 وإذاقال . 
رأيت” أحمداً تعلم أنه واحدث من ثجمة الأحامد غير معلوم » فلهذا وضع لهذا التنوين . 

الثاني : أن تكون في الاسم المبني" دلالة” على التتكير '* تجو : سدويه و سروه 
ونفطويه وإبه وإيآ ومه وه ونحو ذلك » فبذه الألفاظ”* إذا كانت بغير تنوين 
فبى معارف” إمنّا اممأ لأسْخاصٍ » وإما معان معلومة »فإذا أنكر “نه واحدا منها 
ول ترداء” لمعلوم “نوكثثت” دلالة على ذلك » فإذا قلت : وأ'يت” سدوبه بغير تنون 
هبو لمعروف » وإذا قلت : سبوبه بالتنوين فهو لغير معلوم » و كذلك : ممرويه 
وتقتطويه »وإذا قلت : إيه ا ومه' وصه بغير تنوين فهو في معنى معروف من 
حدر معلرم 34 أو كف معاوم 4 أو سككوت | معلوم 4 قال ذو الرمة فد : 

> هم اليه ه 
وكقنًا فقلاا : إيه عن أم سار 
وما يال تسليم الديار اليَلاقم 

. كل عران ؤر١و (؟) ويعيررن عته بتثوين التمكين‎ )١( 

(9) في الأصل « مما بعدذه » وهو سيو. )غ0 أي : نون التنكير , 

(ه) ويعبدون عنه يقثرين التدكير , (1) ف الأصل : « ايد » بالتاوين وهو سبر. 


6 الدوان مهم » وقيه « تكلم » عرض من « قلم » ؛ وثعلب ه+؟ غ2 واللسان 
( أهه ) + وابن بيش 64/وسمء والشذور ودوء والخرانة و١‏ 


300 


2 


بغير تنوين » لألله أراد حدثاً معاوماً » وإذا نون ذلك ريد به حديث” غير 
معلوم. وكف” غير معلوم وستكوت” غير" معاوم . 

فهذا التنوين” في هذه الأسماء تنوين” تتكير ولا يتكون” إلا" في المنئّات كما 'ذ كير » 
ولتكلار* الطرف” الذي قبه إن" كان مبناً على التكون كى تمه و صه لالتقاء 
الما كنين » وإن' كان قبله متحر”ك” بقي على صورته حو : غاق وابه » وقد حكى 
الر'مي* في « سدبويه » وأمثاله الإعراب والتثنية- وابتمع » وهو قليل” لا 'بقاس عليه 

الثالث : أن يكون في المع المؤنّث الالم"' مقابلا للتون في جمع المذ كر 
السالم نحو : فاطمات” وعائشات” » يقابل : الزيدينة والعْمّر ين » لأن" ذلك المع 
نظير' هذا في ااسثلامة » وفي زبادتيئن في آخره مثلّه © وإذ التاء تدلة على التأنيث 
ييا أن" الواو تدل على التذكير » والكسرة في ' التاه كالياء في المذكر في حال 
النصب والخفض » فلذلك قبل في تنوينه إِنّه “وضع للمقابة للنون المذكررة . 

إلا" أن" هذه المقابة لا تتبّن' قط إلا" [ إذا | كان ابلع المؤثّث معرفة” 
بالعلمئة » فكان بتبغي أن ؛ بانع من الصرف للتأنيث والتعريف » نحو : «أذثرعات » 
اوضع معلرم في قول أمرقء القدى اه 

يعد لكلل رعه 4 2 520 2 

4 9 تتّورتها من أذرعاشر وأهلها 2 سيثرب أذنى دارها نظر عالي 
و«دعرفات » في قوله تعالى : « فإذا أَفَضْتُ' من كرفات 29 فلا نكن 
هذان الامعان مع وجود ما ينع *! المرف فيه 14 علمنا أن تتوينه لبس بتنوين 
تكن » وإشما هو تون" مقابة لثون كا لذكير » وتبعتت الكسرة؛ التنوين 
ف الإثات » لأن" صورته صورة” تنوين التمكين » واذلك ”حذفت' مع التندوين 





)١(‏ ويعيررن عنه بتنون القابة  .‏ (]) قرله « في » غير راضح في الأصل. 
)0 الديوان وم » والكتاب ا ٠‏ وابن يعيش لاك ٠‏ راللسان ) ذرع ).2 

والأثمرق لعء وابن عقيل ٠ 41١/١‏ والدرر ١/ه‏ . وتنورتا : مثلت نارها وترمتها ٠‏ 
(:) البقرة ود (ه) في الأصل : «مايتي» دمر تحريف. 


وعم 


نماء» [و] قد روي ١ه‏ من عات »» وقد“قرىء في الثاذ : ه من 
عرفات ع (0) للاعتداد. بالعلتّتين المانعتئن من الصرف . 

قآممًا نحو : د مسامات وقاتات - » من الأسماء التكرات فينبغي أن يُحُمل 
تنويشه على أنه الذي لتمكن , لأنله أحوج” إلبه من تنوين المقابة » لدلالته 
على التمكدّن والاتقال » والفرق بين المنصرف وغيره » واتتفق معه إن' كانت قنه 
مقابة” » لا أنبا خاصة” بالموضع كالتي في « أذترعات » و «دعرافات » قاعلي' 
ذلك فلم أقف' على تنيه عله لأحد . 

الرابع : أن" ينكون للعوض وهو ذرعان : 

النوع الأول : أن يكون عوضاً من جمة وذلك إذا لحق « إذ'غ» التي هي 
ظرف” زمان ماض » وذلك إذا “حذفت امه بعدها اختصاراً لدلالة ما قبدها عليا 
لأا | 'تضاف أبداً إلى المة الاسمبة والفعلية حو قوله تعالى : « إذ الأغلال” في 
أعناقهم » "ا و دإة أنم' بالعداوة الدأنيا "2 وقوله تعالى : « وإذ" قالتر 
لملائكة , '" » «١‏ وإذ' قال موسى لقومه »2*2 » « وإذ' تقول للدي أنعم الله 
عليه » ”23 » والأحكثر فيا الإضافة إلى الملة التي أولَها المافي لأنه الملاثم” لمعناها. 

فإذا جادّت' « إذ' » 'تحذاف فيه تلك ايملة المضافة إلها اختصارا [و] “عو*ض 
من اجمة المذكورة التنوين نئي تمنابها وهو أتغزة منها 4 كقوله تعالى : « يومد 
*تحداث” أخارها ع "2 ع «دوأتم حينئد “تتغارون » '*! » المعنى : إذ "5 'زلزلت 
وأخترجت' » وو إز' *؟ بلغت الحلقرم » . 





)١(‏ ل أقف على هذه القراءة. ‏ (؟) غافر وى (ع) الأنفال مع 

(:) آل محرا ؟غ (ه) الصف هو (1) الأحزاب ياج 

2( الزازة ه ٠‏ ونصة الآنات : « إذا *زازلت الآرض زلتزالها وأشرتتيت الأارض 
أثقاتها وقال الإنان هالتبا » يومئن تحداك أخيارها » 

() الواقعة 4م » ونص الآنات :< فلولا إذا يَلتَفّتر الحلقوم وأنم حينئنر “تنظرون . 

ل( في الأصل : « إدا » رهو ريف . 


كك 


وإنكما كسرت" ذال” « إن" » مع التتوين لا لتقاء الاكنين لأن” اجتاعبا 
ثقيل . وزعم الأخفش أنه الذال” من « إذ' » إِنّما كشسرت لأتا كسرءة* 
إعراب » لأنها عنده معربة بالفض » لأنها منوانة” مضاف” إلها ما قلبا منحين 
ويوم » م هو القيام والقعود في نحو : يوم قيام زيد » وحين قيام "١"‏ مرو » وهو 
خاسل” من أوحه, : 


أحثها : أن" « إذء» مبنئة على الستكون إذا لم يكن" معبا تتوين” أل » 
والتنوين فها لس للتمكدّن فيفيدث إعرابآ » وإنًا ثبذيت' لأثبا أشينت الحروقة 
في افتقارها أبدآ إلى الإضافة إلى مابعدها من اللملء ولا 'يكأل عن يناما على 
السسكون لأنه الأصل > واطرة لموجب » وفيا “يسأل : لم كانت ؟ 


والثاني : أنها قد جاءت” مكدورة* مع غير التنوين لا تقاء السا كنين أشأ» 
كقوله تعالى : « إذر الأغلالة في أعناقهم » 7" 2 ولس قبلما ما أضفت" إلا . 


والثالث : أنئبا تكرن عرردة عن الإضافة إلمها نحو : بوم وحين وغيرهها » 
وهي مع ذلك مكورة كقول الشاعر 2 : 


0 


5 


56 نهيتك عن طلايك أم تمرور يعاقية وَأنت إذّ صحيح 


فدل” بيه الأوجه أشها منحّة على السكون » أضيف” إلمها أو م انف '»وأت" 
التكسر فنها نا هو لا لتقاء السا كنين التنوين أو غير + أضيفة إلا أو 


اي واشت 
(1) لعله : « حين قمرد حمرف »© . (,) غافر »١‏ 
رع في الأصل : «هقردة »© وهو تحريف , 
0( الميت لأبي ذؤّيبِ ٠‏ وهو في دبوان الحذلمين: 534 » رالخصائص ؟/1ا؟ دان 
عيش 1/4" ٠‏ واللاتن ( شلل ) ء والغني ووء وقيه « يعافيةر ع عونا من « بعاقية » 
والأشمرق سبواء وشواهد اللغني .دم ء والخرانة م/4 1 . د53 بعاقبة » أي : لما 
طليتا زجرتك عن قريب . 
() قوله : : « أو » غير واضح في الأصل . 


ا 


كقو له تعالى : « ويوع “تشقيّق” الماءه بالغام © وقوله : و وسسم” محمد 

ربك حين. تقوم » 459 وقول الشاعر © : 
ًْ م سه الى مر 2 

8 - عل حين عا تيت المشيب على الصبا 


وقول الآتغر 0 


5 ويوم عقرت للعذارىمطدي ا ا 0 00 
وتارة إلى المفرد تحو قوله : « وأَنتْدرفٌم يوم المتثرة » 2 وقوله : 
و ولات” حين” تمناص 0غ وتارة” لا يحكون فها إضافة” إلى غيرهها » كقوله 
تعالى : « ذلك يوم* #وعة له الناس © وذلك يرم تمتثبود » 7" 6 وقوله تعالى : 
م هل أتى على الإنان حين” من الدهرع " , 
فإذا أضفا إلى امل فلا “بد من ذ كرها بعدهانةا ‏ ولا بحوز” حذفها 
وتعر يض” التنوين منها » لأنة التنون بككون إذ ذاك فيا للتمكن » لأنها أحموج” 





60 الفرقان ه؟ 0 الطرر 84 
)ع( البحت لاااينغة وهو في ديواته »مع وعجره : 
ولت" : آنا أي وَلقيبا وان 
والكتاب +/. مم » رإيفاح الزجاجي »دل ء وأمالي الشجري 514/8 2 وابن يعيش 
٠ ١ /‏ والمقرب ١/.5؟ء‏ والإنصاف ؟و؟ ء واللان : بر ؛ والعبني +/د.ع + وشواهد 
المنني زه ء والشمم إدا؟ » والخزانة ع/١1ه١‏ 
(4) البيت لامرىء القين » وهو في ديرائه ١١‏ وعجزه : 
نيا تيبا من رحبا المتحمّلر 
وهو في النني و١١‏ ' 
(:) مرم دم | (و)سررق م (0)هرد .0 (0)الإنانا 
)١(‏ أي : فإذا أضيف يرم وحين إلى الجل فلا بده من ذكر امخل بعدها . 


ل 


كقوله تعالى : د ويو “تشقئق” اللماء” بالغمامر )"3) وقوله : و وبح محمد 
رئّك حين. تقوم » «اع وقول الشاعر ” 
4_عل حي عاتيت الشيبعل الطبا ‏ ..... االلمملة 
وقول الآآخر ' 
4 وَيومْعقرات للعذارىمطةي ٠.0.0.0205‏ للملة 
وتارة” إلى المفرد نحو قوله : 00 وأنتذره-مٌ يوم الجرة » ,ع وقوله :2 
و ولات حين” مناص , * “اع وتارة” لا حكون فها إضافة ” إلى غبرهما » كقوله 
تعالى : «ذلك يرم دوع الل مثشهوه »27 » وقوك تعالى : 
رهل 0 ى على الإنسان حين” من الدهر 
فإذا أضفا إلى المل فلا بد من ذ كرها يعدهيا] '3) » ولا تحوز* حذفميا 
وتعر نص * التتوين منباء لأنة التنوين يكون إذ ذاك فيها لتمكئن » لأنتها أحلوج” 





)١(‏ الفرقان ١٠‏ (؟) الطور 6ه 
)2( البيت لاتابغة وهر قي ديراته ؛؛ وعجره : 
ومنت : أنَا ضر وَالشّيْب وانع 
والكتاب +/. مم ٠‏ رإيضاح الزجاجي غ١١‏ ء وأمالي الشجري 514/9 ٠‏ راين يعيش 
ع١‏ والمقرب ١/.4؟‏ »ء والإتصاف بوم ءواللان :هر » والعنني +/+٠غ ٠‏ وشواهف 
المغني دزو ء والشمع ١/6١؟‏ » والخرانة +/١ه١‏ 
() البيت لامرىء القين ء وهو في ديوائه ١١‏ وعجزه : 
يا تمجبا من رحبا المتَحمّلر 
وهو قي الممني 9؟؟ ١‏ 
(0) مرم وم (1) سورة ص " (؟) هود ٠١‏ (4) الإسأن ١‏ 
63 أي : فإذا أضيف يوم وحين إلى الجل فلا بيد من ذكر اجل بعيهما . 


وس 


>31“ 


| 


إلية من تنوين العوض ممتكثم ممكلنها » فلا يتكون لها ثشيء* *يستدل* به على اللملة 
الحذوفة بعدها » فلمًا أريدت حذف* الجمة التي بعدها اختصارا كما “يفعل” مع 
«إذ» » ولا ثبدث من" شيء أيعو"ض” منها » وتنوين العرض لا يحْتمل « حين » 
ولا «ديوم» [ لأحدها تنوين تمكنها ]2207 “جلت « إذع يعدآهرا تومل 
بها" إلى الاق تنوين عوض دال” على الجمة المحذوفة » إذ هي مبنيكة* » 
فاجتمعت' « إذ » مع كل واحدة منها لإفادتها إفادتها من غير تناقض ولا 
اختلان في المحنى » ولارادة التوصّل إلى الاستدلالٍ على الجمة الحذوفة » ذإداكه 
إذا وجدنا « إذ » مفردة” لاقدار” قبلها حيناً ولا يوم لعدم احتباجم_ا إليها » 
وإذا وجدة و حيناً » و ؤ يوماً » “تراد إِضافشُيا إلى الجمة اختصاراً فلا ب معها 
من و«إذ» اذ كرت لك *' » والمقصود اعلين والوم فاعلمه . 

وما يدل على ذلك عدم” اجتاعبما إذا ظبرت المملة بعدهما فلا “يقال : يوم إذ ” 
قام زيد , ولا حين إذ قام حمرو”. 

فإن' قبل : فبل تضاف ١‏ إذ » إلى المفرد في نحو قوله ؛' : / 


م مده 


4 هل تررجعن ليال قد مضين لنا | 
رهعرة و 2_- 3م . 00 عه م 
والعيش منقلب إذ ذاك أفتانا 
فالجواب أن" «١‏ ذاك » في البيت لبن مفافاً إلله » وإنمًا هو متدأ خيرم 
محذوف” للعلم به تقديره : كائن” أو مستقر”» لأن" « إذ » لم تثبّت إضافئها إلى المفرد 
)١(‏ مابين معقرفين لا ممنى له » لعل صواب العيارة : « وتنوين كل متها تنوين” كتنر ». 
)١(‏ في الأصل : دما » وهو تحريف . (م) في الأصل:«له» ودو تحريف . 
(:) البيت لعيد اش بن المعتز كا في الأغاني 5707/٠١‏ »2 وعجزه فنه: 
7 2 2 اه 8 بي هاس 
والدار جامعة أزم'ن أزما ا 
وقد يكون البيت لغير ابن الممقذ » وهو في أمالي الشجري ١5/8‏ » رشواهد المغني 
54# ء والدرر ١/علا١‏ 


ا ل 


في موضع ©» فقال : وحلت إذ' قيامك » ولا «١‏ إذ” قعودك » فبي في البدت 
اق على أصلبا من إضاقتها إلى الجمة »و دذاء اسم' إشارة مني لا إعراب فيه 
بوجه » فلس الخفض فيه ظبور” فيتحم بالإضافة إليه مفردا » وما هو بتداً 
يحوز حذف شيره للعلم به م كما “حذف في نحو قوله تعالى :: د« طاغة” وقول” 
معروف” » طلم أي أمثثل' أو أحسن . 

فإذا تصيرة ذلك ف «إذ"» أبدآ مضافة إلى الجمة ظاهرة” أو 'مقلارة » 
-معو“ض” مثبا التتوئ في آخرها كما ذحكر .» ناعلمئه وبلله التوفيق . 

النوع الثاني : أن" يكون عوضاً من المرف يحركته > وذلك في كل" جمع 
مؤنتت لانظير له في الراحد متقوصآً في حال الرفع والخفض» تحو : جاءني 
جرار » ومررت يجوار » وجاءني عواد » ومررت” بعواد » و كذلك تهواد وسوارر 
وشه ذلك , 

وذلك أن" الجمع الذي صفئه مالذككر لما كان للؤنثك, وآ 
ثقملا بالفمة والكسرة » تجمّع عليه الثقل” من أوجه » فحلذفت” م 
وعو”ض منبها التنوين » فإذا ترجع إلى النصب رددئنا الياء مفتوحه 
تاحتيم إلى تنوين إذ لاحنافة وض من الحذوف > قتقولة : واي .لامح 
وغواسي وعوادي . 

ولا تقول” لاتنويئ في هذا النوع إنته لتمكدّن لدم اندرافه لعلتيت», 
المانعتين من الصرفٍ وهما الجمع” وعدم” النظير في المفردات فهو كضوارب وؤواعد» 
ومالا ينصرف” لاينوئن” إلاة في الضرورة على مابذ كر" بعد . 


وزعم أبو إسحاق الزحاج '"! أنة التنويئة في هذا النوع عوض” من حركة الياو 





(1) سورة جمد « صل الله عليه وسلم » ١؟‏ 
(؟) انظر : المنصف 7٠0/+‏ ء وإيضاح الزجاجي «دوء دو رالمستع هه 


- زه - 


ليل 


لاغير » لأنتها تقلت في الياء و'عوتض” منها التنوين' » فاتقى ''! ساكتاً مع الباء 
فحدفت” الناء” لتقل اجتاعهها . 
ْ وهذا فاسدث من أوجه : أحدها : : أن" الكسرة والضمّة” في الباء لا تظبران 
أبدآء سواء” كان في الكلمة تنوين” أو لم يكن لاستتقالما » فنا ل 9" تظبرا في 
موضع دنا على أن التنوين إنّا هو عوض* من الياء [ وتبعكها الكسرة” إذ 
لس على ما تحل '" تقديراً » فاما كانت الباء' كالضمة والكسرة في التقدير حكمئنا 
بأته عوض” متها ]0 ١‏ 2 
الثاني : أننَا قد وحدانا ما لا يدخلل حركة” أصلا نحو : حلى وذ كرى وسللى » 
و غحد* فمه تنويناً » لذلك فلو كان التنوئ”* عوضاً من حرك زم ا ف هدم 
الأمعاء ونحوها فدل" ذلك على أنة التنوينة في مسألتنا عوض” من الطرف لا من اطرة . 


والثالث : أنة التنوينة حرف” والياء حرف” فشاسا » فعض أحدهها من 
الآخر » ولا تناائسب بين ارك والتنوين فجْعل” عوضاً منها لأنه حرف” وعي 
بعضش' حرف عند الحقتين . 

فإن قبل : فلم لم يقل' : جواري وغوائي في : حواري وغواشي يفتم الياء 
في حال الخفض بلا تنوين » يا قبل في ضوارب [ ضوارب ] بفتم الباء في حال 
الحفض بلا تنوين » لأن” كل" واحد من النوعين لا ياصرف” عدن اذ كورتين ؟ 





)١(‏ أي : فالتقى التنرينت. ‏ ()) في الأصل : « فلم تظبرا » وهر تحريف. 

(+) حذا في الأصل , 

(2) ها بين معقوفين غير مستقم ؛لعل قيه سقطا » ريبدر أنه مةقتبى هن ههالجة ابن 
جني في النصف /؟”ا ٠‏ ع7 ء يقول : « التثرين في جوار وتحوم ليس بدلاً من الحركة ٠‏ 
وذلك أن> اليادَّ قي « جوارر» قد عاقبت الحركةة في الرفم والجرة في الغالب من الأمرر ء 
وإذا كان الأمر* كذلك فقد صارت الياء لممعاقيتها الحركة تجري مجراها » فكا لايجوز أن 
دُعواض من الحركة رهي ثابتة كذلك لايحرز” أن يشموتض هنها وفي الكلمة ما هو معاقي” لما 


وجار “جراها » . 


- 7017 


فالجواب : أَسَّبم استثقاوا النطق” بذلك لاجتاع النقل من الأوجه التي ذ كرنا » 
ولا جتمع في ضوارب ء فاعامه , ألا ترى أنة آخً « ضوارب » حرق” صحيعة 
وآخر" «غراشي » حرف” معتل" زائد” في الثقل لبنائه وتناهيه + ففيه من الثقل 
ما لس في ضوارب ع فلذلك حتفت الاء؟ وموئض” متها التنوين” في حال 
الر فع والخفض . 

الخامس ٠١‏ : أن تكون” لانرنم , وذلك في قوافي الشعر » وهي أواخراه لألله 
موضع وقف عحتءسل لتطويل الصرت بعدما يفي البدت” بوزنه كاملا » ولذلك 
عات" حروف* الإطلاق : لواو” والياء والألف” لتقبل” طول المد" والزيادة يحرف 
يشْبب! وهو النون” ل! تقدام من الوجوه في غير هذا الموضع . 

وهذا التنوين” يلحق” الأسماء والأفعال والمروف على اختلانها من ظاهر أو 
مضمر. أو معرب أو مبني” أو غير ذلك ؛ فلس حكمئه حي واحد من التئوينات 
المتقدّمة » وذلك نحو قول الشاعر "" : 
١‏ - قفا تبك منذكرى حبيب ومن زلن 2 . 0 

وقول الآخر زيف 
79 أوَلى الوم كاذل وَالعِتَابن' 
() أي : النوع الخامن من أنواع التنوون . 
6 البدت لامرىء القدس وهو في ديواته م وعجزه : 


. لب 027 ْ 3 َ“ 20 
سقط اللوى بين الدخول فحوملر 
وهو ف الأزصة 5٠٠+‏ »ع وقوله « ومنزان »© وردت ف الأصل : « ورمتزل » رهو 


سبو لأنه موضم الشاعد . 
(ع) تقدم برقم ؟+ ء وقرله : « والعتاين »© دردت في الأصل : « والءتابا ©» وهو 


سيو لأنه هوضع الشاهد , 


- الإو ا ,ا 


وفول الآخر ٠‏ 
“لام _طحا ربك كَلْب في المسان طروين 0.2.2.6220 ام. 
وقول الآخر ” 
4 _- من طلل كلأتدمي” أاتبجن 
وقول الأغر ©" : 
2 ع 0 0 والديون ) تقضْن 
وقول الآخر © 
مه -............ إِذَا الداعي المتَوب قال ياك 


وقول الآخر زه) 





)0( المدت لملقىة وهو في ديواتنه م«م رعجره : 
ورل 0ت ٠.‏ 7 ء 
يعيك الشباب عضر احان مشيب 
رهر في أمالي الشجري +/+؟ ٠‏ واللسان ( طحا ) ء والمزهر 4856/6 ٠‏ دقره : 
« طروين » وردت ف الأصل : «طروب © وهو سبو لآنه موضع الشاهد , 
(0) البيت للمجاج » وهو في ديوانه 0 » وقيله : 
مهاج ألحزانا وشجوا قد شجًا 
والكتاب ؟/ ووم : والخصائص لضي ؛ والغني ؟بجع ء واللانث ( بسع ) ه رثراهد 
المغني مو بء وشواهد الشافية مع م . والأتحمي : اليرد المخطط ٠‏ والأنج : البالي . 
(؟) ابي رؤبة وهو فى ديرانه ل » وتامه وما دسده على الترتم : 


واوناه وس اه 


35 عه ل . 0 .8 7 
داينت أروى والديون تقضن قطلات بعضاً وادت بعضن 
وهو قِ الككتاب حدم » والسمط سف » واللسات (بسم) ٠‏ والبحر المحبط 
مدق ٠.‏ والخزانة ٠١/١‏ » وشواهد الشثاقة م«+؟ 


() تدم برقم عم 0 (ه) تقدم برقم عم 


سدم 4ه" لم 


بالاة - ياأبتا علّك أومساكن 
وزاد أبو المن الأخفش تنويناً سادساً وما الغالي وممّى اللركة التي قبله 
'غارآ » وذلك الئوين في القافة المقبدة » وهي الي سكن حرف" الروي” فها » 


نحو قوله 0 : 
ٍٍ- 033 2 
ثلاة ‏ وقاتم الاعماق_خاوء 
وهذا التنوين إذا تأملته راجع” إلى تنوين الثر, 
كما *يترئت.” به في المطلق » وليس كوه في المطلق دوى , 
عن المعنى من الترنثم » وإنمً) بتفرثق” منه بزيادة الغاو" - 
في التدامي إذا *فهم المعنى . 
وزاد بعضه التآخرين 5وينا سابع وهو تنوين الأمرورة لأنته لامدخل له 
الافظلة لأضّه إممًا منى” وإمًا لا يئصرف » وكلاهها لامدخل للتنوين فيه » فإذا ! 


في 
م 
"وضع للشرورة » حو قرل الشاعر "*) : 


هه هه اه هه لس« #0 له همه ه©٠‏ 


4 79 سلام الله يامطر عليها 





: وبعده‎ ٠١+ البيت لرؤبة وهو في ديرانه‎ )١( 
مشتّبه الأعلام لاع افق‎ 

وهو في الكتاب ؟/وو+ »© والخصائص 1/١‏ ؟ ء وابن يعيش ١١١/6‏ »2 واللسانه 
( خفق ) * والمفني مبوجء وابن عقيل 91/١‏ ء والأثمرني ؟١‏ » وشراهد المغني ١م‏ » 
وامزهر ٠ ١8/١‏ والخزانة ووو » وأراجيز العرب ؟؟ . وقاتم : صفة ليك ء والأعماق : 
أطراف المفارز . 

(؟) قوله « المقيد » غير واضح في الأصل . 

(») شاحة قلانا : خاصه رحادله . (؛) تقدم برقم ١؟1؟‏ 


-- وو" ب 


ف ومطر » مبنى” لاه منادى مفرد” عل » وذلك أبدا حكن في النداء » نحوقو ه230 


- و5 وه ه. 
ل 5 ياحكم بن المنذرٍ ربن الجارود 
ومنه قزل تعالى : « أن" يا إبراهي' » قد “تصداققت” الرؤيا » "2 فبذا التنوين قد 
دخل” الميني” » ولا مدشل له ذه إلا" للشرورة و كذلك قول الشاعر '" : 
© مره هس الى ل 2 8 .ا عا رام اي شام 35 
2ب محمن مَأْنَ _به وهن عواقدد حبك التنطاق فعاش غير مهيل 


وقرل الخ ا : 


ا - 5 > وث” ”اه 2 - 07 00م« و 5 
فَلتَاتِيئْك قصائد وليدفعن تجيشا إليك قوادم الأكوار 





)0 الببت لرؤدة ف ملحقات ديراته 9/ا١ا‏ وبعده : 
جم اس 0 و ١‏ اه 0 
أنت الجواد دن الجواد الحمود 
وننّسب قٍِ الكتاي «ز+١؟‏ لراحز من يني الحمرماز ٠‏ والكامل 4٠#‏ ؛ والبحر اقبط 
:ا ٠‏ والاسان ( سردق ) ٠»‏ والأثموني 5 4 وبعده قمه: 
٠. 2‏ ا 7 6 
سرداق امجد عليك جمدود 
والرواية المشهورة « ياحكم” بن” » على أنه جذعل « اين » تابساً مع ما قبله عنزلة الثيء الراحد , 
(؟) الصاقات : غ+١١1‏ و١٠‏ 
ليغ البيت لأبي كبير الحذلي » وهو في ديران الهذلمين ؟/+ ٠‏ ورواية العحز فيه : 
واو سا ب# 7 ماس مم ود 
حيك الشياب فشب غير مثقل 
والكتاي ٠١/1‏ » والخاسة روا » واين تعيش 74/3 » وشواهد الغفني وآحاى # 
والاطاقى : إذار تكذه المرأة قِ ومطبا » والميدل : المدعو عليه بالمهسل وهو كون أمد تتقده ., 
وقرله : « عراقد » ورد في الأصل : «دعواتك » رهو تحريف . رقرك : « هبيل » في الأصل : 
«ءنبل » وهو تحريق . 
)ع ألديت للابغة » وهو في ديوانه وه © رألاصف ؟/وة» » والمقدضصب د/+ع١ء‏ والخصائص 
؟إلاع+ والإنصانف .وع . والقوادم : ج قادمة وهي عمقدم الرحل ٠‏ والأكرار : ج كرد 
وهر رحل اللاقة . 


سوسم دم 


وكل واحد من المدعيئن في البيتين لاينصرف لاجمع وعدم النظير ولكن 
'صرف لاضرورة . 

وهذا التنوين في التحقيق راجم” إلى معنى التمكن لأنه هذه الأسماء المنوتنة” 
في الشرورة و "2 أصوها التمكن , فإذا اضطئرة الثثاعر” ردها إلى أصلبا » 
فالخرورة” سيب ” لإظبار التنون في أصله فيه لكا لاأنما معى من معان التنورئ 
فلس ذلك موقعاً سابعاً » وإلاكلو كانت الغرورة معن“ لكان التتوين في المننّات 
اللازمة 5 و كلف وأين وهو وهي » وسيه ذلك » وفي الأفعال الناصة والمضارعة 
والأمر واللحروف 5 ولم» و ولو » وسبه ذلك وهو غير موحود إلا فلما 
أصله التمك ين * م( فغارة' الذضرورة أن تصسره” بيذ ظب بعل أن" ' كن 6 
رذآ إلى الأصل » فاعلمه . 

واعلم أن" التنوين في غير الترنّم وااضرورة يوز حذفه *©' الألف واللام» نمو 
دل التعريف » والتنوين” دلبل التتكير تتناقضاء فلا 'يجمع بننها . وهذا فاسدثء 
إيكن* ف المخارف يناء هو عزوكن” وهو العم كزيد وجمرو. 

والمحيح” أن عدم اجتاعها إِذْما هو لأن” التنوين معاقب” الإضافة إذ لابجمتمع” 
معبا » إِذْ هي دليل اتصال وهو دليل انقصال فتناتضا » ولما لم تجتسع الإضافة' 
مع الألف واللام لاختلاف 67 تعريفي) / يجتمما مع معاقيها التنوين ' أو تقول : 
ما لم مجتمع الإضافة مع التنوين لأنله مناقضها و “الم تجتمسع الألف* واللام” 
معه "! لانله معاقئها . وإن"' مْثت” أن تقول : إن" الألف” واللام زائدتان 
في أول الاسم | والتنوين زائدث في آخره فثقلت' الزيادة . 

(1) الراو زائدة . (؟) أي : في التمكن . 

6 في الأسل : « أن تصيرته » رهو تحريقا. )( بل حب حذقة , 

(0) في الأصل : « لاختلف » وهو تحريف . (1) الوار مقحمة. 

)9( أي : هم التدوين » وي الأصل : « ٠عبا‏ » رهو سبر ٠‏ 


لابووممدت 


فيل 


ويحذف أيضاً للإضافة للعلة المذكررة نحو : غلا زيد وفرس” مجمرو » وأمحذف 
أيضاً لقدر الإضانة » كقرلهم : قطع الله” بد ورجئل” من قاله » أي : يدا 
امن" قالّه ورجله* . ومنه قول الشاعر ٠١‏ 

إلا تملالة أو 'بدا ههمة قارح ند الجزارم 

حداف أيضا تخقبقاً كقراءة “من' قرأ : « ولا الليل سايق” النبار 
بنصب «النهار» وحذف التنوين » فقيل [ له ] لم17 تقل : ه سابق النبار» » 
بتنوين « سابق » »2 فقال : لو قله لكان أوزن” » يعني : أثقل » فحنا'ف” 
هذا التنوين نما هو التخفيف خامة . 

وحداف” ليق أرذا لا لتقاءر الا كنين خاصة له" كقراءة من" أقرأ : قل' و 


اث” أحث اث الممّد ع 4©9) تغير تنوين في وأحد» وهله قول الشاعر ا 
م اسمس رامه 2 لرة ح واو “اه 
4 عرو الذى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
:"وقول الآخر لكف 


)010( البيت للأعثى : وهو في ديرائه ١59‏ » والخصائص ٠0/6‏ ورواه بالتقدم والتأخير بين 
< علالة وبداهة م6 » وسر الصئاعة ١/اة؟‏ » والمقرب يل » راللسان ( علل ) ؛ وابن يعيش 
1 * رأمالي السبيلي ١+١‏ » والخزانة ١/؟+١‏ . والقارح من الخيل الذي أ كل خس متين » 
وبداعته : أول حريه ٠‏ وعلالته : بقية سجريه » والتبد : الغلمظ ٠‏ والجزارة 
القوائم والرأس . 

(؟) سورة دس +4٠١‏ ©*رهي قراءة عمارة ٠‏ اذظر القرطي ٠ا٠ا4ه‏ 

(+) في الأصل : « وتحذف » رهو تصحيف. 

ع( الاخلاص ١‏ ؟مء رهي قراءة زيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن 
وأيو عمرو . انظر : البحر الحيط 4/6؟ه 

(ه) نسب في اللسان « هشم » إلى عبد الله بن الزبعرى ء وهو في المقتضب ©/17؟ » 
والمنصف ؟/؟؟؟ ٠‏ وابن يعسش +/01؟ . والسنترن : من أصايتهم سئة وقحط 


() تقدم برقم ده 


ساجرن” لد 


3" وو 6م وه 1 7 7 1 7 
6 2 فالقيته غير مستَّعْيِبي ولا ذاكز الله إلا قللا 
بغير تنوين في «ذاكر» وهذا المذف لايكون إلا في الفرورة في الشعر أو 
عادر كلام كما تقدام” 4 والإثات: أحسده وأكثر 6 فإن”' انضم' إلى التقاء الا كنين 
ثرة الاستعال زم الحذف »© وذلك مسع « أبن » إذا وقع صفة لما قله 
بين علمين أو لقبين أو كنيتين ء أو أحدمما والآخرء نحو : زيد” بن زيد جاءني ؛ 
وجاءني أبو عبد الله حمل بن* ألي عبد الله عمد » وجاءني كرز” بن” بطقة » 
وجاءني مده بن' ألي عبد اهه » وجاءتي زيد بن' كرز » وأبو عبد الله بن” كرز » 
و كرز بن* جمد » وسْبه ذلك . 
وتحذف الألف أبشأ من «١‏ ابن » كا يُحذف 
المواضع » فإن' خرج ١‏ ابن » من أن يكون ص 
عاةكر تثتدت الألف فيه والتنوئ فيا قبل » فاعاهه . 
ويُحذف أيضاً إتباعا لغير المنوئن كما جاء في الحديث من قوله عله اللام 200: 
ه إنتكم تنتنتئون في قبورم مل أو قريب من فتنة الدجال , أي 
مثل فتنة الدجال أو قريبآ منها » فحذف التنوين من « مثل » لتقدير الإضافة » 
ومن" « قريب © إتاعا له . 
وربتما عاملوا التابعات معامة المتبوعات كقوم : « أَخْذْه ما “قدام وما تحدثث ا 
يضم الدال َ ولا تستعمل لحف وحدها إلا” يفتحبا 4 وكذلك : د مأجورات 
مأزورات » 2( 6 وخر ذلك فاعلمه > وبالله التوفق 0 





)00 قطعة هن حديث رراآه البخاري ف كتاب العم "4/١‏ ؛ رانظر أمالي السبيلي ١#‏ 
(؟) انظر المغني ؟75 (-) في الأصل : « ولا ستعمل » رهو تصحيف . 
ع( أمله : هوزورات بلرار لأنه من الوزر » انظر المنني :/7*3؛ . وفي الحديث : 


32 ارجعن مأزررات غير مأجورات 04 . رياه ابن ماجه ١‏ 0 


قوسب 


لاا 


الموضع السادس للنون "١‏ : أن تكرن لارقاية من كر ها قبا لأجل 
ياء التدكلم » وهي قسران: قم تازم الكلمة » وقم” لاتازم! 
فالقسم” اللازمة” هي اللاحقة' للأفعال الماضية والمضارعة واانى للأمر » إذا ولتها 
يا المتكلم نحو / أكرتمني ويكرمتي [ وأكر مني ] » وإنا زعت" فها حافظة” 
على أن لا تكاس أواخيرثها لأجل_الياء » فتثقل مع أصل ثقلها فيتوالى علبا 
الثقل' » والأفعال” لا تَدْشْئلبا كسر” إلا” إتباءا نمو : بدا 9 ع ولالتقاء الا كتين 
نحو : اشرب الرجل » وهها عارضان مع السكككون في الأهل . 


وحكذلك تارّم؛' في : « إن” وأن” و كأن' ولكن"” وليت” ٠‏ وما ذلك لأنها 
أشبرت الأفعالة في العمل بالتضمّن وعده اروف والفتم لأواخرها » فتفول” 
“ني و كاسني وليتني ولكنني . 

فإن' قبل : قد قيل : إثي وأثي وكأتّي ولكثي ولتي .بثون واحدة » 
فلدست النون” المذ كورة” لازمة في الكلمة » قبل أمثنا م إنة» و « أن" »و «كأنة » 
و «لكنة» فدات" بثون واحدة هي نون” الوقاية » و”ثدذ قت النون” الأصلية” 
لذقل اجماع النوتةن » وت كينا على أن" الأصلمة هي الممزوفة” دون نون الركاية » 
لأن" نون الرقابة جمعا ت” لمعنى 9 > ولا تحاعل الشيء لمعنى بقى مع حذفها 
لتناقض الغر ضين ال » ودادت" نون الوقابة على الحذوفة الأصلة إذ' هي نون "مثلبا» 
ولا تدال؛ الأصلية على التي اعنى . 

وأمًا و لت © فهي لازمةه لا إلا" في الذرورة » والخرورة” تناف لا 
الأصلية في نحو قو " : 


5 ل 0 - 1 الى 31 ىل 
1 .ل ء ل 0 0" ولاك اسقني إن كان ماوك ذا فضل 





في الأصل : « النون » وهو تحريف. (4) كذا في الأصل , 


١ 
٠ فى الأصل : « العرضين » وهو تحريف‎ ١ 


)00 
ء (م) انظر الإنصاف »/546 
)0 


ه) تقدم بركم بام 


لدم "يا مد 


فأحرى أن تناف لها ازائدة في نحو قوله"'' : 


- ٠. 5 عه ام ع قمر‎ 007 1 3 ٠. 
بيت أنسري وديي تدلي وجبك بالعتير والمسك الذ كي‎ - 48 
. بل هو هنا أحثرى أن لا يجوز‎ 
و كذاك تازّم مع و من'» و دعن" » كقوله تعالى : فتقبّل' مني نك أكت"‎ 
: !*" السميع العليم » 40 » و « عنّي » إلا في الضرورة كقول‎ 
أثّا السائل عنهم وعني لَسْتْ من هند ولا هند مِنِي‎ 8 
والقسم الذي يجوز أن' تلحق” الكلمة وألا” تلحقبا ذف « للآن » ودقد»‎ 
» و وقط » ععى تحسب 34 تقول : لداثّي ولداني » وقد في وقدي » وقطتي وقطي‎ 
قال الل تعالى : و من“لدافي' عذرا » 7 » وترىه بالتخفف والتثديد » فالتشديد على‎ 
: '" إثياتها والتخقف على حذفها »وقال الشاعر‎ 
ا 0ط‎ 
. » أي : النون من « تبيتين » ر « تدلكين‎ )0( 401١ تقدم برقم‎ )١( 
(ع)/ أمتدر إلى قائله وهو ف اللان « دلك جع ء وشواهد التوضيح علورء رالحمع لل‎ 
آل عمران هم‎ )) 
» أحتد إلى قائكه » ودر في المجتى همهء وابن يميش 6/ه؟١ وفيه « كين‎ 0 )0( 
34/١ واطشمع‎ ٠ ٠.5 عوضاً من «هدد > » رالأثمرق‎ 
الكيف 75 ؛ قرأ الجبور بالتشديد + وناقعم وعاصم خنففا النون » انظر القر عي‎ 1) 
؟‎ ١/6 ودءع » والنشسر‎ 
كذا في الأصل : «دمنأم» والرواية « من تصر » . واختلف في نسبة البيت‎ (00) 
: ققد تبه ابن يعيش ع/4؟١ إلى ألي بحدلة وبعده‎ 


يس الإمامٌ بالشحيح الملْحدٍ 


ووم 


54 - قد" من أ الخبيبدن. قدي 06. 0 


وصوه 


فجمع بين إلاقها وحدذفها » وقال آخر 23١‏ 


#526 60 ال 2 مدان ه86 0-7 0 اع 2 
١ؤ؛:_امتلا‏ الحوض” وقال قطني مبلا روبدا قد ملات بطني 
وفي المديث قْ وصف الثار : (١‏ حى لضع الجار” فا قدمه فتقول : قعاي 
قطي ؟) ع بغير نون الوقاية . وكذلك 5 لعل ؛ والإأكخثر فسهأ المدف »> 
5 كقرله تعالى : « لعلثي أطدلع'*» 9" و «١‏ لعلني أَبْلَعْ' » 49 وقد جاء / إثباتها فيها » 
قال الشاعر " : 
هه ٠.‏ و - ره . 7 له 1 - ٠.‏ ص ع 
1 - وأشرف بالقور اليفاع. لعلني أرى نار ليل أو يرافي يصيرها 
وما يحول أن* ذف" فه وتتتتة الفعل” المعحرب” بالنرن » و : تذربان 
وتضربورن وتفربين » إذا أوصلته بياء الماكم أثتبت” نون الرقاية مراعاة لأصل 
الفعل في الوقاية من الكسر » وإذا حنافتها فلثقل اجتاع النوتتيئن أو النونات 
والأكثر* الإثئات » ويجوز إدغام نون الإعراب فيها » وقترىء قوله” تعالى : 
دام ؛ ونوادر ألي ربد ه28" »* وأمالي الشجري ١/1‏ 0 والإنصاف ألااء والمغني 


وما هه والأشمرني بو ء والعبني اروس 2 رشراهد المغني لإلهع . والخبيبان هما عبد الله 
١بن‏ الزبير وكنيته أبو خبيب وأخوه مصعب . وقدني : أي حسبي وكفاني ٠‏ والملحد : الظام 


! 


أو الذي استحل حرمة البيت » فهو يعرض يعبد الله بن الزبير . 

( )0 أحمتد إلى قائه وهو في ثعلب مه١‏ وفيه « سلا”» عرضاً من « مملا ج» رالخصائص 
د/+ردء واللامات ١١»‏ ء والإلصاف ١١‏ »ء راين يعيش 1/9 ١+‏ واللان والتاج ( قطظ ) 
وأمالي الشجري ١/م١ج‏ ؛ والعيني +311١/١‏ 

(؟) رداية البخاري 1١0/5‏ : « بلقى في النار » وتقول : هل منمزيد» حتي يضع 
خدمه فتقرل : قط قطع 

() القصص م+ (:) غافر 1م 

(ه) البيت لتربة من مقطرعة في أمالي القاليى ١//اهم ٠‏ رهوفي اللسان ( يصامر)ء 
وثوامد المغني وه بالخزانة مه . والقور : ج قارة رهي الجبيل المغير , 


الم 


و أتحاجودي في إن » 0 بالثلاثة الأوجه : المذف والإثيات والإدغام » ودكذلك : 
3 تأمرو ني أعسد” 2« ب : 

وإنما لم تارم في هذا القسم » لأنئها في « قط وقد وان" » في الأسماء» 
وباب الأسماء لاتدخل” فيها عانظة” على سكون البناء يا كان ذلك في من وعن. 

وأمًا د لعل » فالحلدف نبا لثقلمبا بالطول والزيادة في 1 أوها وإدغام 
لام الأخير يئن 6 والإثيات” إحراء” ها محرى : 3 إن" وأن” وكأن" ولكن » 
في شها للفعل في العمل وفتع الآخر وغير ذلك ما ذ كير في بها . 

وما عدا ما ذكرنا من الأفعال والأسماء والحروف اذ كورة فلا تَكْحَفه نون الوقابة 
من الأمعاء والطروف » فإن* جاء من لطاقها في لواحد منها فللضرورة » كقوله 9" : 


مد ه5 


49# وما أَدْرِي وظني ني ره أُمُسْلدُي إلى قؤمي شراحي 
وكأن" هذا الشاعرت شْبْهَ اسم الفاعل بالفعل المضارع لعمل عمله » وأنّه في 
كواته , كأنه قال : أسامني » ولكن” ذلك غرورة” كما ذكر 


باب النوت المركية 


اعلم أمة النون” تثر كب” مع الماء والنون : دن .ومع العين والمم : لعم » 
خلذلك حرفان . 

تأمثًا م نحن فقد كر حكمبا فى باب أنا وأنت »© لأن الباب” فيها في 
الفصل 9 واحد على ما مفى هناك ٠.‏ 

)00 الأنمام ١٠م‏ » قرأ نافع بتخفيف الئون » وشده النوث الباتوث . انار النشو 
؟/.5؟ »ء والقرطبي : ١434‏ 

0( الزمر 4- »قرأ نافم بنون مخفقة واحدة وقتح الياء » وقرأ ابن عامر بنونين 
مخففتن . والباقرن يئرن واحدة مغددة عل الإدغام 8 انظر النثر + م ١‏ والقرطي ٠‏ سالاه 

0 يسبا في الدرر بيت إلى بريد بن عمد الحارثي » وهر في إختسسعب > 
واللان ) شر حل ) ؛ راليحر الخيط الدلض 0 وألغني مم » رشواهد المغني اب 

(؛) في الأصل : « الرصل »» رهو بر ٠‏ 


يام 


1 


ياب : 0١‏ 
اعلم أن نعم » معناها العداة” والتصديق” » وهي حرف” جواب لما قبلا أبداً » 
إلاة أنها إن" كان ما قيللها طلا فبي عندة” لاغير' » وإن كان ما قلبا خيرآ نبي 
تصديق” لاغير” ء فثال” الأولى أن* تقول في جواب تمن" قال : أنتضرب” زيدآ » 
أو هل قذ,_ب* زبدآ , أو ألا تضر ب” زيدأ » ونحر ذلك من أنواع الطاب : 
عم » والمعتى : الإخيار” بقعل '' الذرب ووعل” السائل ب » ومثال' | الثاية : أن 
تقول في جواب من قال : شرايت” زيداً أو قتاثت” عمرآ أو نحو ذلك من 
الإخبار: نعم » والمعنى قد ضربئت” أو قلت » اويا كلامه بالإجابة إلى الفعل 
وصدثقاته » وكانت كلام تاماً يوقوعبا موقم الكلام النام » وقد يجوز" أن' تجتمع” 
معه '" تو كيدا » وقد يجوز” أن تأي بأصل المواب جل" على نحر ما تقدتم دوتها . 


وهي في المواب نقيضة و لاء النافية » ونقيضة” « بلى » أيضأ » إلا" أن" « بل » 
تنفي الموجيب قبلها » وتوجب الخفي” أيضاً » فإذا قال القائل : ضربت زيداً » 
فقول : يل » فالمعنى ا أضر به » وإذا قال : ل تر ب* زيدآ » فقول : بلى 
قال معتى : فغربنه . 

و د نعم » توجب” لاغير" » ولا بشع قبلا المنفي” » ولو جاء لاز » 
فلبذا قال بعضث” التحويين في قوله تعالى : « أل" ” ربكم » قالوا : بلى م ©), 

0 . - 0 

إنم لر قالرا نعم لكان كفراً “ يريد : إنمم لو قالوا د نعم » لصلقوا النفي” 
فكفروا 2و ويل » اتفه وتوجب” اطواب> 0 فيككون” المعنى على 0 لعم 4 > 
مس تت _ يبب 

(١)انظر‏ ق: « نعم » ؛ أمالي السبيلي ..ه » واطئى ؛ .؟ ء والمقنى 4 ؟ ؛ والبمع ؟إد؟ 

(؟) قرله « يفمل » غير واضح في الأصل , 

(؟) أي : تجتمع « نعم » مم الكلام , وفي الأصل : « معبا» أو تكوت العارة : 
أن يجتمع ممبا . ْ 


(؟) الأعراف ؟١‏ 4 وتسب صاحب النني > هذا القول إلى ابن عباس . 


م 


لست ربا » وعلى « بلى ©» بل أنت رينا » فخرج من هذا أن" د تم » 
لاتقع؛ في مواضع « بلى » » وأن" بلى تقع في مواضع نعم » إذ لابقع قبلها 
المو حب" » وقال بعضهم : إنه قد بقع كل واحد منهما موضع الكغرة9 ع وأنغد"": 
4 أليس اللَيْلَ يجمع أمْ عمررو وَإِيّط فناك بنا تداتي 
نعم 4 وترى الحلال كا أراه وتعلوها النبار” ىئ عصلاق 
فلو قال هنا : بلى طِاز » وقرله « نعم » جائر » وهذا عندي على تواجييين 
في الت : الأول : إن أريد جواب؛ : ١‏ أليس الليل” مجمع أ عمررو وإِيّانا » 
جُووب ب بلى لأنة قبلها النفي” فيكون المعنى : بل معنا » وإن' *" أريد 
حواب” ع فذاك نا “تداني ) صيّت” (١‏ عم » على محصنى : لعم ذاك ينا 47) 
>تداني » فلس في البيت اهل على أن كل” واحدة منها مرفعم الأخرى كا 
تذكر'ت لك ء فاعامه . 


الصاد والضاد : غفل 


باب العين/ 1/1 


اعلم أن" العين” لم تحى'ء مفردة”2 ونا أت" مر كنّة” مع غيرها من اأروف » 
مع الدال والألف : عدا » ومع الثون : عن » ومع اللام شفيفةة والألف : 
على ومع اللام المشدادة : عل" » فتاك أربعة ” أحرفٍ : 


الاسسصمسسمامتتككك 
6 انظر : أمالي البيل :٠‏ 459 
0( لجان لتسثشر ا فى أمالي القاليى ود ؟ ٠‏ وأعالي البلي 56١‏ 2 «اكقرب 
11 والمغني سوم » والخزانة 48١/6‏ 
(ع) وهو التوجيه الثاني . (4) في الأصل : « لكا» وهو تحريف . 


لاو كام 


باب عدا لاحل 


اعلم أن" وعدا » تنقسم قسمين : قم” فعل” » وقسم” حرف” لاحر" » ومعناهآ 
في القسمين الاستثتاك كتخلا وحاشًا . 
فإذا كانت فعلاتفي باب الاسثناء فقاعلها مضمر” فيا يعود على بعض المستثنى, 
مملة 4 وما بعد هأ منصوب” يبا معمولا به نحو ْ قام القوم عدا زيدآ 3 فدتكمما 
في ذلك ح' د خلا » وقد 'ذا كر في بها . 
وإذا كانت حرف جر خفتضت" ها بعدها''' وكان العامل فيا معفى 19 
وهر لاء فائُون عدا زيد لقاع وال كثر” فسها نُصلب” مأبعدها فتكون” فعلا 8 
وإذا دخلت علها و ما » كانت معبها مصدريئّة”* لتخلصتها حيةك للقتعل » 
فيتترب* مابعدها إذ' ذاك , ثحو : قام القوم هاعدا زيداً » وتقديرء : عدوا زيدآ 
وهما في موضع المال أي' : عادين زيداً » وبعضهم يجيز أن' تكون « ما » 
زائدة” فتبقى على الخفض الما بعدها . وفه نظر” قد بين في باب وخلاء . 
( 


ياب عن ” 


اعلم أن دعنث”» تنقسم قسمين : قسم تكرن اممأ , وقسم تكون حرفا » 





١ انظرفي «عداى : الكتاب؟/م ع م2 وابن بعيش 07/6 2ه[ ع» واللنى 0000 والمغتي ؟ه‎ )١( 

8 قال ابن يعيش 6ه : « ول يسك ميبويد ولا المبدد فيا الحرفية وإنما كاها الأخفش» ‏ 

(0) في الأصل : ه معذ ىج وهو تحريف . 

(؛)في الأصل : « زيدا» وهو تحريف لأنه موضع الشاهد . 

() أنظر في «ه عن » : الخصص 6١/؛ه‏ ء واين يعيش دإقعء والجتى 1و »ء والمغني 
#وماء واأشمع يذل 


نفة 


فأمنًا التي تكون امما هبي يدخل عليبا حرف ار" في نحو قوه" : 


وسقت ” .*» 


٠.6.0.666. . 2 50‏ هن تحن يمن الحبيًا نظرة قَبْلُ 


وأما التي تككون حرفا » وهي المقصود » فإن" لها في الكلام موضعتّيئن : 

الموضع الأول : أن" تككون حرف حر » ولا في ذلك معان : 

الأول : المزائية” '"' » نحو قورلك : رَميئت” عن القوس واحلتتججلت” عن 
فلان »2 قال الله تعالى : « عفا أله عنك » 7" » وقال : «١‏ قاعئن: عتثبله'* 
واصفح" 4 24 4 ومن ذلك 0 تجا وز'ت” عن قلان وكفرت” عله ه قال اف 
تعالى : م نكف ” عتكم' سبتادم > لقاع وقال : « و كفر* عا سيكاتنا الى 

المعنى الثاني : أن* تكون ممعبى و بعد » حو قولك :ه أطعّمته كن* جوع 
وآمنثله عن خوف / أي بعد جوع وبعد خوف » قال الله تعالى : « حاقلل ه/١‏ 
لسّمتحنة نادمين » » 7" أي : بعد قليل » و « ماع زائدة”ء قال الشاعر 40 : 


وم ءاه 


لش > 2 7 7 07" 3 © © 5 53 تووم الضّحى لم تنتطق عن تفضلر 





)000 الليت القطامي ٠‏ وهو في ديرائه م؟ ؛ وصدره: 


كَقْلتْ لاركب لما أن علا يه 
وهو في أدب الكاتب ؟ وم: وشرحه للجراليقي 5م » وابن يعيش ٠ ١/5‏ رالمقرب١/1١»'‏ 
والاسان (عان ) » والبجر الحبط ١410/١‏ واطْتى 1و . والحبنًا : موضع “رقيل : مقابلة , 
)2( ويعبر عنه التحوبون بالنجارزة » ول يثيت لها البصريون غيره » انظر الجتى اه 
6 التوبة مع (4؛) المائدة ١١‏ 
)( النساء ١م‏ , وفي الأصل : د وتكفر » والوار مقحمة . )3( آل تمران مى١‏ 
)2( المؤمترن 4٠‏ (4) البيت لامرىء القيس » وهو في دبرائه ا1ء وصدره : 


اه 39 5 ٠‏ لايس 
وَتضحى فتِيت الميسك فوق فراشها 
والتففل : لبس ثوب واحد . 


اخ 


لتحت" حرب وائلر عن .حيال_ 
4 _ ومنبلر ورذته عن متبل, 
أي د بعد » في ذلك كله , 
المعنى الثالك : أن تكون يعنى « على » نحو قولك : أفضلتت* عتك > 
بعنى علك » قال الشاعر 9" : 
9 لاو ابن تمك لا أفضَلْت في حسَبر 
عني ولا حت دياق 


2-2 و 
181 2 زوق 
وقال أ 0 


)١(‏ البيت الحارث بن عباد البكري ا في أمالي القالي ؟/خ+؟١‏ ورصدره: 
ٍ- 7 5 3005 58 
قري مريط العامة مى 





وهر في السمط ؟/707 » وحماسة البحتري مم . وأدب الكاتب 4٠5‏ . والنعامة : فرمه» 
دلقحت : حملت ؛ والحيال من حالت الناقة أي لا تحمل ٠‏ وإذا يقيت الناقة أعوام) بغير حمل ثم 
حملت كان ذلك أقوى لرلاها . 

(؟) قلبيت المجاج » وهر في ديرانه باغ وبعده : 

5 سم ا ا 0 500 
قفرين هذا م ذا 0 وهل 

دهو في أدب الكاتب 6٠غ ٠‏ وشرحه للجواليقي 17+ ؛ رأمالي الشجري +/15؟ ٠‏ والأزمية 
5ة؟ » واتخصص 0/86 ء والمقنتي ٠١٠65‏ ء رأراجيز. المري م ٠‏ 

() تقدم برقم معم 

: البيت لقيس بن الخطم ء رهر في ديو'نه .) غ؛ وصدره‎ (١ 


0 امال 16 كإكة” ب .لت سام 
لو انك تلقي حنظلا فوق بِيْضِينا 
وأدب الكاب 4.2 » والتخقصص 11/١4‏ » واللان ( حوم) ٠.‏ والسام : عروق الدذهب . 
يقرل : راص القوم حبق أو ألقيت حنظلة فوق ببضتهم لم يصل إلى الأرض . وقوله : « المتقاري » 
دده ف الأصل : «متقاري» رمو تحريق . 


18م 


سه اهم ام 


* * © سس لواو م الى الال وام ماه ند حرج عن ذي سامه المتّقارب 
أراد : علي » وعلى ذي . 
المعنى الرابع : أن تكون بعنى « هن أجل » نحو قولك : قام فلان” لك 
عن إكرامك » وشتمك عن "مراحم ) معك » المعنى : من أجل » قال الشاعر 9 


7ه 2 8 


0١‏ - وَلْقَدْ شبيذت إذا القداح توحدت 
وقيدتا ‏ عند الأيل مَوْقدَ تارها 
عن ذات أو ليّةَ أساود رَيّها أن لون اليلحر لون شغارها 
المعنى الخامس «" : أن تكون ععنى الباء » نهو قولك : « قنْممْت” عن أصحابي » . 
قال امررٌ القس «': 


وثٌُ ده 
+6 _ د وَكبْدي عن أسيلر وتتهى 


بناظرقر من وحش وجرة مطفل, 


أي بأسيلر 3 ولا تكون المعنى :ا م تصة عن أسيل وتدي ع2 ولا 
2 تصة بأسيل وتدي عله م كما رع م بعصم مث لأنثّه يكون” من باب التتازع في 
الإجمال » ومن شرط إجمال الأول في هذا الباب إبراز الضمير بعد الثاني إن' كان 


(1) في الأصل : «مزاج » رهو تصحيف. 

(؟) البيتان للثمر بن ترلب ا في أمالي القالي ؟/155 رهما في اليط ؟لعد ب ء وأدب 
الكانب با.غ ٠‏ وقمه «فوق» عورضاً من دلو” » . وقرله : « إذا القداح ترحدت ©» يعدي : 
اشتد الزمان روغلت الأمعار فأخذ كل راحد قدحا ء ورذات الأولية : التي أكلت وليا يعد 
ولي فسمنت » وقوله : أساره من المساردة رهي المارة فيو يساره لشدعه عتها ؛ والشفار 
السكاكين العراض ٠‏ شه ما جمد من الشحم عل الكين املح لبياضه . 

(+) ثقله صاحب الجنى عن الؤلف 45 
)ع الدبوانت دوء والأزدية فهعء والزانة غ/؛:؟ . والأسيل : 


3 


الخد اليل ء 


وام م-51 


كلا 


متصوباً أو بروراً » حو رأيت” وأكرمت زيداً وهررات ومر لي بزيدر » فإذآ 
لا بدك "' في البيت من إخراي « من" » عن وذئعبا الأول إلى معنى الباء » 
ووذعها الأول هو الزائة .ا ذ كر » وما عدا ذلك فبي مأخترتجة” عن بيبا » 
وقد تفدام في غير موضع أ رن الخروف لايوضع 0 موضع يعض إلا* إذا 
كان الحرف في »عنى الآثخر » أو مردودا إليه بوجه ماء أو العامل قيه بمعتى العامل 
في الآخر » أو مردودآ إلبه بوجه ما ء وأما مع [ عدم ] الرجوع إله أو إلى 
العامل فلا يجوز يوجه » قاعامه . 


الموضع الثافي : أن' تكون بعنى « أن” » وهي لغة” لبني تمر » يقولون 
في أعجبني أن" تقو : « أعجبني عن تقوم » . وحكذلك قال بعضهم : إن" تممآ 
انفردوا (؟ا بالمتعنة » يعني أنثها تقول قّ موضرع ه أن * : عن . وعلى 
ذلك أنشدوا ببت” ذي الرئمة " : 


سا اه الات ماس . ماسم 


لك 65 اعن وو معت من" خرقاء مز لة 
م اووة 0 > ع 


ماع الصيا؛ 55 5-5 عيتي.ك ممدعودوق م 


ملس 5 سر ا 7 - 
أراد : أن بو سهدت 6 وقال آخر لقن 


4ه أكن تَقنّت' عل ساق مطوقة* 0 


أراد ١‏ أن 0 3 ذ كر ؛ ولامفاعلون” ذلك في غير وأن” » فأعلمه 8 





. » أقحِمّتا « رمن" » في الأصل يمد « لابد‎ )١( 
(ع) تقدام برقم ه»‎  . (؟) قرك : «اتفردرا »غير راضح في الأصل‎ 
رعحزه:‎ 2٠١ وهو في ديوانه‎ ٠» البيت لاين "هر'ملة‎ ):( 


شاه اهام 
و 3 


ورقاء تدعو ديلا فوق أغواد 


وهو في التصائص +/ و١ ٠‏ ومر الصناعة وأروم؟ . دافديل : ذكر الجام . 


3120-0-2 


باب عا )0( 


0-7 نى 


أعلم أن" و على » لحا ثلاثة” له" أقسام : قسم تكون اممآ » وقسم تكون فعلا ؛ 
وقسم تكون حرةا . فإذا كانت ت امم ذلك يدخول حروف ار" علها كقوله ''' : 


باتت تنوش اخَوْضَ توما من علا 
نوش به تَقَطَعٌ أجوارٌ الثلا 
وقورله 29 : 


5-5 
ااه 
. 


. - مه .هو 
8*6 د غدت من عليه بعل مانم ظموٌ ها 


حي سل 98 صر 


تصل وعن قنضر ريز يزاء يبل 
ومعئاها : فوق . 
وإذا كانت فعلا ممارعه م يعار » ومصدره و علو » , مثل : دنا يدانو كنلا ؛ 
ومعتاها ارتفع » كقوله تءالى : 1 أن “ذرعون علا في الأرصر ردن » وقال الشاعء 2# 





6 انظر قٍِ < عل © الكتاب مقس ٠‏ والأزهة ؟ ؟ ٠‏ رابن ميش ٠7/8‏ ه واخلى 
٠و‏ ء والمقتي ١١+‏ ء والمسم ١8/‏ 
(؟) تسب في الاسان ( فوش ) إلى غيلان بن حريث ء وهو في النصف 194/١‏ » وأهب 
الكاتب اوم روشرح الجوالبقي مع » وثعلب عمو ء رالخزانة وقد . والشمير قِ الت 
يبود إلى الإيل 3 والنوش : التتارل » والأجواز : 3 حوز وهر الوط . 1 
رع تسب في الأزمية ؟ 6 إل مزاحم العقيلي © وهو في الكتاب نجه وقادر 2 
0 أسرار سة 
زيد 1١5‏ 2 وأدب الكاتب جوجعء وابن يعدش 1 رالقرب :/١‏ 135 و1 العر 
4 أهدذ 
ده؟ »2 والغني دهموء والتخصص 54/١6‏ واين عقبل ١9/*‏ » والأثموني 515 ٠‏ وشوا 
المغمى م ؟ 4 , والشاعر مصف قطاة ترككت ولدها لعطثبا . و «غدت عن عليه » : صار 
١ ١‏ 3 كم 
فوقه » و « قصل » : تصون » رالقيض : قشر البيش ٠‏ والزيذاء : البيه 
()) القصص ع 
)0( اابيت لطرفة » وهو في ديراته مه 


من 


0 راللان (ثقر)» وأدب الكاتب 8 #اه 


ل الل 


0 وتساقى القوم كأما مرّة وعلا القومّ وماء كَالشّمَ 

ولست غرضنا في الوجبين » وإثا غرضنا الحرفة » وهمي حرف جر 
لحا ونام الوذ [ حتيقة] كاولك : طلع فلان” على السقف واستوى على 
الجل » أو ازا كقوله تعالى : ه على العرش استوى  ٠١‏ أي : “قبتر العرش” فا 
دوئه باستشلاء حكمة عله . ومن قول الشاعر '؟ 


٠ 5‏ يى - #اكرة شماه 2 وء 
64 قد استوى _بشر عل العراقر من عير سيفا) قشم مبراقر 
أي : استولى وقهبر . ومن هذا المعنى أو قريب منه قولهم : “خرّقات 
على قلان لويه 4 وأ راقكت عله داره © وهو لم بلر س الثوب” ولا دل الدارء 
وإنثما معناه 055 ! من ذلك ٠.‏ 


وهذا موضع «٠‏ على » في أصل الوضع » ثم قد تخْرئي' عنه لمعان أختر” » فنها 
أن تكون بمعنى « عن » كقولك رضيت عليك” » أي : عنك 2 ومئه 
كول الشاعر 2 : 


ماع و اماس 


4 7 إذا رضيت على بنو قَشَيْرر لعَمْرُ الله أعجبني رضاها 
وقان الاخر ده 





)١(‏ طهدم 

(؟)! أهتد إلى قائله ٠‏ رهو في اللسان ( موا ) ٠‏ والبحر المحيط ١/؛؟١‏ » والقرطي م١‏ 

(*) كلمة م أتبنها » رسعت : « ساملكه > , 

6 البيت للقحصيف العقيلي في الأزهية /هك*2؛رهر في أدب الكاتب موساء وأمالي 
النجري ؟/ؤد؟ ء والقخصص :لثمه ٠»‏ واللسان : ( رضي )ء والغني «#مداء والأثموقى 
/ 894 ؛ رابن عقيل +/با١‏ » وشواهد المفني ١ 41١‏ 1 

(5)'نب في شرح الجراليقي إلى درسر بن غان 64ه» ٠‏ وررايته فيه : 


. 5 0 رج و 0 ثم +8 لس .م*ثى ه وى 
إذا ما امرؤ ولى علي _بودو وأدير م يصدرن _يإدبارو دي 
وهو في أدب الكاتب بوم . و«اءرئٌ» في البيت غير واضدة في الأصل . 


فاه 


. و5 5 رةه 2 5 
لت إذا ما أمرقٌ ولى عليك دو جيه 


### اه اله اع اها ه» 


أي : عنك » وجاز هذا أبماً فها لآن معنى « رضي » في البدت الأول في 
معنى [ وافى ] » وواتّى في الثاني في معنى أعرض ع وقد تقدام بان هذا فيا تقدثم | ١0‏ 


#0 - . الى ٠‏ 0 ب 
تدده وكسن دحب إن ساء ألله 8 


م مارت شاه 0 مث اء ٠.‏ . 
اعلم أن“ « عل » معناها الترجني في الحوبات » والتوقع في الحذورات فتقول : 
ادع' ان علة بر حك » فهذا قرت » وتقول' : لا تدان” من الأسدٍ عل بأكائك 
فهذا توقلعٌ. ومن الأول قوله تعالى : و لا تنذري لعل الله سُحْدِث بعد ذلك 
أمرآع "' ع وهذا اعنى أكثر في الكلام من الثاني . ومن الثاني قوله'" : 


0 ْ 5-5 2 ذل اس ٠‏ - 
أأآه لاتبين الكريم علك أن 0 


عن - .8 
م ل 3 0 


كم يما والده قد رفعه 

وقد تقدم أن الام في أثولها زائدة* عليها » والاحتجاج ها في باب اللام » 

وعملما فى الوحبين ©' في المتدأ والخبر نصأ ورفعاً  ١‏ إن 2" المذكررة ؛ 
وأحكامها قدا كأحكامها 4 وكذلك فْ برها ٠.‏ 

إلا" أشها تخالفها في عدم نون الوقاية معها إلا* في الشعر م ذ كبر في باب 

النون » وأنتها لا يءئطف على موضعبها مع اميا يا كان ذلك في د إن »2 لاثما 





)01 انظر في د عل » المقتضب م/؟7, » والجنى عس؟ ء رالمنني ١م‏ 
0( الطلات ١‏ )ع تقدم برقم 85م (») أي :في « لعل وعل ». 
)( الأصل : 5 كأن” » وهو سبو لآأن الؤاف سيوازن بين أعل” وإن” » وليس 


مس سا امم 


قد غبرات' معئى الايتداء إلى معنى الفعل من الترتمي والتوقسع » ولذلك لا تدخل 
اللام أيظاً ف خبرها كما تدخل قْ خير دإن" »© وذو من ' أوحه الخالفة ‏ 


وتخالفها أيذأ وش أخواتها في أن « أن" » تدخل على خيرها معنى الترتجي 
الذي فنها أو التوقع » م قال الشاعر ٠١‏ 


م هام 2م وي 6س درهة 


َل 3 ...... علك أن تن' حك يوما والذهر قد رفعه 


ال وأخولها. الا" ليمت دك وك الفاء اوتصابها ف جوابما م( نحو 
05 3 ولذلك ترآ الخقاص ١‏ ب من دو عام من القراء :3 لعلي بغ 
الأسبابة » أسباب” السموات فطلم » "' بنصبر في « فأطلع , لأنّه أشريها 


عمعمى لبت من من التمق وهو طلب*ع » قاعايه . 


ويحوز” في لامها الأخيرة الفتع' وهو الكثير'' » وقد كسرت ققيل : « لعل*» 
على أصل التقاء الا كتين » وقد خفض بعض” العرب يبا مبنية على أن' تخفض لأنا 
اختصةت بالأسماء » وما اختص" بالأسماء ولم يكن" كجزء منها كالألف واللام 595 
أن مض » وما تصدّت هذه وأخوا” تا للشبه بالفعل كا ذكر في باب «إن؟» 
وغيرها من أخواتها » قال الشاعر '؟) 





)1( م برقم وعم 

)0 سقص سس مر اليغدادي 4 إمام القراءة في زمائه 2 آثءت” طابيط 6 رأ يسائر 
الحرونف ٠‏ توي 5 .انظر : طبقات القراء ١مهه؟‏ , وعاصم بن بهداة » شخ الاقراء بالكرفة » 
وأحد القراء السبعة » توفي ١٠١‏ . انظر : طيقات القراء ١/5م‏ 

(») غافر د بام 

ع( البيت لكمب بن سعد ا في الأصعيات ان » ورراته 2 3 0004 وهو في الخبرة 
ه؟ » رأمالي القالي ؟اء١‏ »؛ وثوادر ألى زد بام«ء واللامان معو , وأمالي الشحري 
دإبرءع » واللساتن (جوب) 2 رالمغني لالمء وايبن عقيل :1 2 والأشمرني ده ء وشواهد 


اللغني ٠ 55١‏ والخزانة ١/6‏ ,ام 


ولس 


ح ذهو 3#6مم كو مس سرهم سه ئرة م»س 
٠ه‏ فقلت أدع أخرى و ارفع الصوت دعوة 


لعفل أي يوار مِنْك تريب 


يخفض «١‏ ألي » » وقال آخر ١‏ 


ايت 2م 


لعل الله فصلكم علينا يتم أن أمكُم شريم 


ا للم ٠‏ لعل » وشفش ما بها » ويرنة أن تكون «١‏ لعل » في 
البيت الأول عففة" بحذف لامها الأخيرة » نما تيتتف” د أن » أخنبا , وامعها 
مضدر* أمر” أو شأن”» واللام المفتوحة جارة و «ألي المغوار منك قردب”» حمه” 
مفشّرة للذمير في موضع خيرها ٠»‏ كذا د كر بعضهم وهو بعد من أوجه : 
أحدها : أن" تخنيف ١‏ لعل » لم امع في كي ابيت ف خاي وير 
والثالي : أن" اسم و لعلكع ضمير لم يوجد في غير البيت فيقاس عله , والثالك : 
أن* فم لام الجر" مع الظاهر اذ" فلا يقاس عله إلا في باب الاستغاثة والتعجب 
على قد ذكر في 0 اللام . والرايع أنة تونةف الموصوف الذي «دقريب”» 
صفته ل لا خبعثات” 2 ولا *يدذف” من الموصوفات إلا" ما م من صفته . 

وزعم بعضهم أنه يجوز في النت أن“' تكون م لعل* » كلمة تقال للعاثر » 
واللام الجر » والككلام حمل قاءة بنفسما والموصوف عتحذوف تقديره : فرج “ أوشب » 
وهدذا أيضاً يعيد ” من حبات » منها أنة د لعل » في الت لا معنى” له » وما يعلد 

من الأوحه في اللام وحدف * المورصوف مردوة” ا تردة به الوجه الآتعرث قبل ء قاعامه . 


باب الغين 
أن" الغين” ' تأت في العلا مفردة ولا مراكة” إلا" مع النرن المشدثدة 
فى غمة 9 لأن” فيها لغات "" : عل" » وعن * بالعين والئون المثلادة » وعن' 


سنس سحا او اي و1 0( ٠.‏ 
(0)/ أهتد إلى قائله» وهرفيالةرب ١١/١‏ و والجتى دع » والأشمرني عح؟ء ابن عقيل؟/4 
/ ؟) العيارة 4 قو فى الأصل :إلا" همع الثرن المشددة وان في غل © رهي مططربة حرفة . 


زع انظر أمالي القالي ١١‏ 


ه/7 ل 


١4 


بالغين والنون المشدادة » و « أنه ,» على لفظ « أن" » لذ كورة الناصبة للاسم 
والرافعة لاخبر ء ويجوز دخول اللام على كل" واحدة منها » فُقال : لَعَل” واتعت.” 
ولغتن” ولأتن » ومنه قول ألي النجم » أنشده أبو على في الأمالى ١‏ : 
#6 م رن 2 ى ا دده 
1م - وَاغد لعّنا فى الرّهان_ نرسله 
واسْتلف في الغين منها فقيل : هي بدل” من العين يا قالوا في ا رمعّلة: الو مغتل” «؟لى 
ولأنا قربة منبا » إذ هما حرفا حلئق » وإذ يجتمعان في القافة الواحدة » كقرل ”" , 


© > إرريس اس . 
01 قبحت من سَالْفةٍ ومن صدع 


1 75 س كاه 


0 
كانها كشية ضبم في صقع 
وقمل : إشبيا لغتان ع وأسدت لعن" بدلا من لءين ودو أظبر” لقاثة و<دود 
الغين بدلاً من العين , فاعامه . 
باب الفاء المُردة © 
اعلم أن القاء المفردة لها في الكلام ثلاثة” مواضم : 


ةلا الموضع الأول : أن' تكون حرف عطف في/ 'افردات واجمل . 





: م//١ في لامقد الفريد‎ ٠ البيت في الأعالي كلا * وروايته « لعلنا » رقبله‎ )١( 
4: 31 05 - ادكه و‎ 
فقلأت للسارئس_ قذه أعجلمه‎ 
١١١/١ وهو في السمط ؟إمه؟ ء رالدرر‎ 
والإبل: تفرقت.‎ ٠ ارمعل الصي : مال لعابه » والثوب : ابل » والرجل : أسرع وشبق‎ (0 
نيه الجواليقي في شرح أدب الكاتب «عء إلى ابن عتُرئْم » وهو في أدب الكاتبامم:‎ )*( 
. والصقعم : الناحية‎ ٠ واللسان : « مقع» . والكشية : شحم بلطن الضب‎ 
©[4؟ ء والأزهية‎ 2٠١/١ والمقتضب‎ ٠ ؛مو/١ انظر في القاء : الكتاب‎ )4( 
هادم١ ء والمقشخصص ؟١]: ؛' وبابن يعيش ١(/4؛ه »ء والجلى‎ 5+/١ وبالمقرب‎ ٠ ؟ة٠‎ 
٠١/ والمفتي د اء والشمع‎ 


اا د 


فإذا كانت للعطف في المفردات شعناها الترتيب' لفظأً ومعتى” أو لنفظأاً دون 
مهئى » والتعقب © وقد يلاز مما التسييب في بعض المواضع 75 وهي “مشر * م" م 
بين الاممين والفعلين في الافظ : هن الرفع والنصب والخقض واإزم والاسمية 
والفعلية » وفي المعنى : من إثبات لقي أو نفيها » أو إثبات الفعل ل#افاعلين” 
أو ما أقم “مقامها » أو نفبه عنها » فتقول : قام زيلة فعمرو”» ورأيت زيدآ فعمرا » 
ومرارت يزيد فعمرور » وزبد يقوم' فبخرج” » وأن يقوم فسخرج ء ول بقم' فوج . 

: وأمنًا التسبيب” معها"' فيها فتحو قولك‎ » 2١ والريط” والترت.ب” لا يفار قا نما‎ ٠ 
. ضريت” زيدا فيكى » وضريته مات » فالبكاء' سببه الخرب” » والموت" سبه الضرب”‎ 


وزعم الكوفيون أن“ الترتبب” لا يازم” فيها » واستدلوا بقوله تعالى : « وم مل 
قريةر أمتدتكتاها فداءّما بأشسنا »"" ء قالوا : فالأس” في الوجود واقع قبل 
الإهلاك » رهر في الآبة مؤختر” عن » وه اذا عند البصريين مؤرل” تقديراه : 
و من قرية أردنا إهلا كبا فجاءها بأسسنا فلكت » ييا قال تعالى : « اأيها 
الذن آمدُوا إذا #ثثم إلى الصلاة فاغساو ل ا أي : إذا اردتم القيام إلى الصلاة » 
وهو ف الكلام كشيرت فالفاء عندهم في الآية باقبة” علي موضعبا من التركيب ال معنوي . 
واما الني لترتس الافظي خاصة ففي قول الشاعر '”' 


2 و م 


ااه هعنقا ذو حسى من قر كنا فالفوارع 
قَجَئْبا أريك فاللاع الدواقع 


1 ام سوام م . 0 لاه ؟ دم هبس هه‎ ٠. الصاما‎ ٠. 
مجتمع الأأشراجر غير رمعها مصاريف مرت بعدتأ ومرابع‎ 


امم 
(:) في الأصل : « لايفارقها » وهر سبوء 1 
)0 ق الأصل : « معبا © رهر تحريف . (ع) الأعراف 1 6 المائدة + 
)0( البيثان للتايقة » وهما في ديوائه ؟: »© والأضداد قل؟ . والقرب 50/١‏ »والجتى 
؟؟ء والخزانة م4 . وعاذكره الشاعر هر أسعاء أمكنة , 


للا لل 


. وقول الآآخر ع 
هماه غشيت” ديار القوم. ربالبكرات 
قعارمة فبرقة الهيرات 
دم 2 * حي * اصسسس و لسر خخ ابل ع 
فغولر فحليتر كتفع لمشعيجر إلعاقل, فالحب دي الا مرات 
راد الشاعرين وقوع الفعل بتلك المواضع خاصيّة » ويترتتّب* اللفظ” واحدأ 
بعد آخر بالقاء ترقبيآ لفظيا . 
وأمنًا التي تكون” عاطفة” في ابل فَمشسر” كة* في الكلام خاصة” » ووز” 
أن' يكون قبلا حمة” امعة” وبعدها فعلية” » نحو : زد قائم” فضرتب غلام” » 
وبالعكس » نحو : قام زبد فأبره منطلق م وأن* تكرن قبلها مله خيرئة وبعدها 
منّة” 2 حو قولك : قام زيند فافي ب" عبده ؛ وبالعفكس »ء غو : اضر ب" زيداً 
فبقوم' غلامه ؛ والربط والترتب لازم عا المحنى 1 وتكون معها السببيّة” 
تارم ” ولا تكون” أخرى . 
وإِذا أردت الاستئناف بعدها من غير تتششريك يحملتئن "© كانت* حرف- 
ابتداء / إمنًا للكلام وإمًا يأتي بعدها المبتدأ وخبراه تحو : قام زيد فبل قلت » 
وقام زبد” فعمرو منطلق ع وعليه ”24 : 





6ك س5ا ع بن . 0 
5 ألم تسال الريع القواءة فينطق ل ا 
(١ ١‏ البشان لامرىء القيس »2 وهما ف ديوانه 6 2 رقمه «ديار الحي 6 . وهأ 
ذكره أمعاء أمكتة . 
00( خرم في الأصل »لم وها في »ع , (؟) قوله «يحملدين» غير راضم في الأصل . 


0 البيت الجبيل 0 وهو في دبرانه + 2رعحره, 


وهل تخبين نك اليو م بيدا تعلق 
والكما ١/4ة؛‏ ءرالاسان (حدب) ٠‏ والمني ١6١‏ ء روالشذور ...+ ء رشواهد المغنى 
8 ؛ ع والخرانة «إحلة. والقراء : ارب ٠‏ والسملق : الأرض غير الئئتة ٠.‏ 


لا 


أي : فهو ينطتى » ولت الفاء جواباً » ولو كانت" جوايا لنصيئتء « ينطق" » 
ا» وسنبيّن” هذا في الموضع الثاني بعد 2 ومنه قوله تعالى : « إن إلملكم إل” 
واحدة » فبل أنَ* مسافمون )١١ ١‏ » وقوله تعالى وفأنكم فيه سواءع', 

الموضع الثاني : أن' تكون حواباً لازمة للسببسمّة » وفها أيضأ الربط” والثر 
كاذ كر في العاطفة » إلا أن" المعنى الذي اتفرتدّت' به في هذا المو 


تب 


فتتصب 


. ضع الجوابة م 3 
ما بعد هأ من الأفعال المستقلة بإضار رأن* » وذلك 3 وفعت ' حواياً 
لأحد عمرة شاه 3 وهي 


38 وانوي والاستفبام والعرض والتحضض والتمج 
لا تنصب” في غير ذلك إلا 00 الضرورة اكتال 49) 
: _ 207 
٠؟ه‏ - تأترك مَثْرَل لبي تميم, وَألدَى بالحمجاز فأستريها 
وأءمًا قول الاثغر (*) 


د اوسا 022 4 1و مه ” 
مه - تنا هضبة لا يُنْزرل الذل و سطها 
007 


وَيَأوي إليهبا 27 


الستجير صما 
الأول » والصحبح أن" فنها معنى جواب الشرط لقواته 


: إن يأر 


ذقل : هو ضرورة مثل 


في البيت كأنه قال إلها المتجير” صم » وبهذا المعنى قتصب الفاء 
3 7 ع العشرة المواضع المذكررة » لكنه شقرى قمم-ا وتفتعف في غيرها . 
لس سس 
١‏ الأنسباء م١٠١‏ 0 7 

ٌ' الررم 4؟ ٠‏ وصدر الآية : د هل للكم مما > ملكتت أعاتكثم من شركاء في ما رزقنا م 

انتم قفبه آمواء » 5 
في الأصل : « احرابية » وهو تحريف . 

7 تسب قي الخزانة /. ١‏ إلى القيرة بن حيثاء » رهر ف الكتاب 1/ماع ٠‏ رأمالي 

الشحري ١/175؟‏ » والمقرب ع »والمنفى “1١95‏ 


زه ه) تقدم يرقم 5154 . وف الأصل :د فبعقياج وهي تحريف » وليست روايته كا سيظبر بعد ٠‏ 


والشذور ١‏ .جء وشواهد الفلي 6505 


يلام ع 


وعلى هذا أبيضا يتتخركج "' البيت الآخر في قوله : «نأستريحاء أي : إن المنى* 


باسلحاز أسترح” » فاعامه » فلا تككون ضرورة” إلا من حيسث 0 قدا واحد” من 
العشرة في اللفظ خاصة” ع وأمدًا المعنى فاحوظ” ولذلك نصب الشاعران.. . 


واعلم أن" الفاء في المواضع العشرة المذ كورة تشبركك فيها فتكون تارة لاعظف » 

ونارة” لاميخالفة فيا يعدها 1 قبلبا » فتنصب” على امو ب بإتمار « أن » كما ”د كر» 

وتارة" حرف استاناف فتكون حرف ابتداء » وامعنى في الأوجه التشريك : 

مثا فى اللفظ وإما في المعنى على بهد » فلزلك يدّعى أثها لا تنصب بنفسها عند 

البصريين » بل بإمار « أن » المقدّرة » إذ لو نصبت” ينفيها كما زعم الكوفيون "' 
لنصبت” في كل* موضع » إذ التشريك لا يزول منها . 

فحدث كانت الخخالفة” ... "" الثالى > الأول 1 » وشو د أن" » » ويكون 

راحعاً إلى العطف فى الأساء قسصير” ما بعدها مصدراً ب د أن » فتكون” معطوفاً 

وهو على مصدر آخر مقدر ها قبلها / من الكلام الذي تأتي جوابه »2 قتفبة.ه 4 . 


فإذن لايد من بط الكلام على مسائلها في المواضع العشرة وبيان أوجبها 
فها موضعاً موضعا "2 » لتببين ماذكر'ت” لك إن' شْاء الله » (فإن" باب" الفاء باب" 


صعي” متداخل” 'يصتعب' ت#صيل إلا* بعد التبذيب تقول وان المستعان . 


: إنة الفاء المذكررة إذا وقعت بعد الأمر فلا تخاو أن“ يتكون فعله باللام أو لا يكون‎ ١ 


)0 قِ الأصل : « شخراج في 26ر«فيٍ» مقحمة . 

(؛١)‏ قال في الإنصاف بوه : « ذهب الكرفيرن إلى أن الفمل المضارع ينتصب بالخلاف»ه 
وذهب الجرمي إلى أنه ينتصب إلفاء نفسها » وإليه ذهب بمض الكوفيين » . انظر الجنى 07؟ 

() خرم في الأصل لمك : « ألحق ». 

(4) أوضم ابن جني في سر الصناعة ع» ما يتعلّتى بهذه الفاء » فبيّن” اذا أضرت 
« أن" » هبئا ٠‏ ونكصب با القمل » ويم قتُدخر في أول الكلام مصدرث حق اشطروا إلى 
إخمار « أن" » ثم عصقرا المصدر المتمقد المعتى بأن رالفمل_ جيما عل المصدر الذي قيك . 

)0( انظر في تفصيل ذلك : المقرب 50/1" 


ل اولي" اد 


فإن كان باللام فيجوز” فيا بعدها ثلاثة أوجه » أحدها : العطف على القمل 
الجزوم باللام » والثاني : الرفع على الاستئناف » والثالث : النصب على المواب » 
نحو قولك : « لتكرم زيدأ فيحن إليك »2 جزم « حدن » ورفعه ونصبه » 
والمعنى في النصب : سكن منك إكراء” فإحنان” منه 7" > فهذا هو العطف المعنويث 
الذي تقدُم ذ كراه ١‏ 

وإن" كان الفعل في الملة اللكررة بغير لام فهو مبتي عند البصريين '' فيجوز 
فيا .بعد الفاء : الرفع على الاستئد_اف والتصب على الجواب على ماذ' كير » ولا 
يحوز العطف” لأنه ليس له ما يُعطّف عليه » وهو جائز” بالقياس » [ و] من 
النصب على الجواب قول الشاعر * 

ه ‏ ياثاق سيري عَنّقَا فسيحا إلى سليمات” فتسْتريحا 

وعليه قراءة ابن عامر : « كن فشكون '4' 4 وعلى قراءة غيره: ه كن 
فيكون” » بالرقع على معنى فبو يكون . 

وإذا وقعست* بعد النهي [ وفعل معرب بالحزم والنصب لاغير *' ]| فسحوز فيا 
بعد الفاء ااثلاثة* الأوجه الائزة بعد الأمر باللام : العاف” بامزم » والنصب 
بإضار « أن“ » على الجواب » والرفع على الاسئناف » تحو قولك : لاتدن” من 
الأسد ذاكلك » ء يجزم «يا كل » ورفعه ونصبه على ماذ كرات" » والعطف 
في النصمب معنوية يا كان فى الأمر » لأن* المعنى : دلا يكن“ منك دنر من "3 
الأسد ذأ كثره لك » > ومن النصب على الحواب قوله تعالى : 





١ ١)‏ قي الأأصل + داعني » رهو لبر. 

(؟) رذهف الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم , انظر المألة في الإنصاف 4؟ه 

؟ ( كسب في الحتاب اإخوع إل أبي التحم » وهو في سر المتاعة ++ب-ما' والالان 
( عنق ) ٠‏ وابن بعش 1/07 ؟ .٠رالشذور‏ م.م ٠‏ وابن عقيل ؛/مى »' والأث, عرفي ؟855اء 
والءئق ؛ “شرا'ب” من السير , / 

() الأنعام مب ء رانظر الشر 9/6و (ه) مابين معقوقين مقحم في الأصل . 

(1) في الأصل : « من » وهر تحريف . 


ملت 


م لاتفثروا على اذ كدب ات يعذاب > )١١‏ / وقول تعالى : دولا 
تكوزرا التي "نقتضتت' تغزلها من ,عدر قوتر اتكانا تتخذون” أيتماتككم وختلا 
يتم فتزل' قدم” بعد ثبوتما وتتذوقوا السوء» ”" . ٠‏ 

وإذا وقعتم" بعد الاستفبام : فإن* كان فيه فعل” مضارع مرفوع جاز فها 
بعد" الفاء : الرفع” على العطف والاستئناف » والنصب على المواب يإنمار د أن" » 00 
وعرجع إلى العطف المعنوي م 'ذحكر كقولك : هل يقوم زيد فا كرمه » برقع 
و أكرم» ونصيه على ما ذكتر'ت” لك . 

وإن" كان نه فعل ماش أو اسم محدأ » جاز فيا يعد الفاء”" الرفيع على 
الاسئتاف والتصب على المواب » ولا #وز العطف لآنله لدى قبله ما يعتطدف 

جو عليه » نحو قولك : « هل قام فأكرمه » »/ و « هل زيد قاتم فأحكرمه » . 

ومن النصب قوله (؟) : 


ص 


م انرشا هاه كُ 
وك - أأفاق صب من هوى فافيقا ٠. ٠.‏ «ا«ه ا« هاه واه 4ه ه 
و المج” فيا إذا وةءّت' بعد التحضض والعرض كام فها إذا دخْلّت' بعد 
الاستفبام سواء؛ نحو قولك ف التحضض :- هلة" تكرم” زبدآ ذأ كرمه 6 بالرفع 
على العطف والاستئناف » والنصب على الحمواب » و و هلا" أصكرمةت” زيدا 
فأ كرمه» بالرفع على الاستئناف والنصب على المواب لاغير » ولا تقع' جم" أسجية» 





() طه حو 0( تداخت الآيتان ؟وى ء عو من اللحل : 

تص الآية 6 : «ولا تككرنوا كالتي ئضت" غَزلها من بعد قوةر أنك تتخ_ذثرن 
أبانتكم دخلا بينكم أن' نكرنة أمة” هي أرايى' من أمة ..., » 

دنص الآية 14 : «ولا تتخرذرا أيانتكم د22 بينكم فتزل” قدم بعد ثبورتها وتذرقرا 
السرء ... » ولعل الؤلف” بريد أن يتشبد فقط بالآية :و ؛ لأن الأرلى ليس ييا شاهد , 

)0( قوله : د جاز فيا بعد الفاء» غير راضح في الأصل . 

(4) البيت للبحتري من قصيدة في مدح أبي معيد الثغري » وهر في ديرانه /5) 2١4‏ وعجزء : 


أم خان عبداً أم' أطاع شفيقا 


اله 


في اتحضيض ولا في العرض © ومن النصب في التحضض قوله تعالى : دلولا أَنَؤْل 
إله تملك" فيكون” معه نذيرا , ١‏ 

و كذلك الم في التمني ‏ أعني مثل الاستفهام ‏ في وقوع الفاو بعد 
المتدأ واخير والفعل الماضي ؛ فيحوز فيا بعدها الرفع على الاستئناف والنصب على 
على اسلواب » نحو قولك : لنت زيدآ عندك فأ كرمه » أو في وقوع المضارع قبلباء 
جوز الرفع على الوجوتن م المذكورن ؛» والنصب على المواب . وم النصب بعد 
الامم قوأه تعالى : د بالبتني كنت” معهم فأفوز” فوزآ عظيما » ' لقف والعطاف” فبه 
معنوي » والمعنى : الت" لي كونا معبم تفوزاً . 

* الدعاء - الأمر سواء” في حكون فعله باللام 6 فيحوز فيا تعدك 
الفاء 5 م والرفع والنصب على الأوحه المذحكورة ذه , أو بغير اللام فيجوز : 
الرقع على الاستئتاف والنمب على المواب لاغير على مذهب المريين ' ء كقولك: 
اغأفر أزيدر فتدخل الخنة” » والل يعفر لك” فتدخل اللنة » لأنه قد حاء الدعاء 
بالخ الاسمة . 

وإذا وقعّت" بعد النفي فلا ار أن' تكون” اجملة التي قبلها ‏ أعني قبل 
الفاء ‏ امعمة أو ٠‏ 

فإن كانت اممة” جار فيا بعد الفاء : الرفع” على الاستئناف والاصب” على 
على المواب حكقولك : مازيث قائاً فتكرتمه , ونصيه ما ذخرا'ت' لك »2 
قال الشاعر 47 ج: 

4 د وَلَيْسَ ربذي رامح فَيُطعَنني به 
وَليِسَ ربذي سيفو وليس ابتبالر 


)١(‏ الفرقان ب ()النساء من 
(؟) قبجوز* على غير مذهيييم المطف لأن الفعل” غير * هيني » قأصله : لتغفر . 


(. 6 البيت لامرىء القدس ' وهر في ديوائة ل واللات ( تيبل ) َ وأبن بعش دعكده 
والتني مددء» رشواهد الممني ٠6م‏ 


- 


بن من الرفع على الاستكلاف والنصب على الحواب . ” : 2 
.. فتحدثنا , » الرفم' على معنى 2١‏ : وما تحداننا وهر معتى 
الاسثناف أي : فانت تحلاثنا » والتصب على اآ+.واب على 
» »نيان » أي : ماتأتنا فكرف تحلاثنا » أو ماتاتنا /ْ 


ل 
على العطف أو على امو ب كترلك : لن تأتئنا فتحداثنا : بالرقع 
اننا 4 والنصب على معلى : ١‏ فلن ما اننا 4 وهو معدى 
على معنى : فتكيف تحد”ثنا أو لأجل الديث '4 . 


وإن كان يحزوماً جاز فيا بعد الفاء الم على العطف والرفع على الاستئناف 
والنصب على الحواب على المعاني المذ كورة كتقرلك : م تأتينا نتددة_- ا ؛ حرم 


و محدث » ورفعه و نصيه . ومن الاستاناف قول 40) . 


. قوله: « معنى » غير واضح في الأصل‎ )١( 

(؟) شرح ابن عصفور هذين اللمعنيين بقوله : « والنصب يإضار « أن" » له معتيان : 

أحدهما : أن يكرن نفى الإتبان قائتفى من أجل الحديث” كأنه قال : ما تأتينا فكيقف 
تحدثنا » والتحديث لايكون إلات مع الإتيان . 

والثاني : أن يكون أرجب الإتئانة » ونفى الحديث” » كأنه قالى : ما تأتيتا محدثاً بل غير 
محدث . انظار المقرب ل 

(+) في الأصل : « ران » وهو سور . (؛) أي : «نتصب عل الجواب ٠.‏ 

(0) تقدم يرقم باه 


-1خ98 سم 


له أل كشال الرتبع القواء قينطق 
ول تخبيرنك اليوم بَيْداة سمل 
كأنه قال : فهو ينطق » ولس يجواب . 
وإذا وقعّت*١٠'‏ بعد فعل الشرط : فإن كان مضارعاً بحزوماً جاز فيا بعد 
الفاء وجهان : المزم” على العطف والتصب على الجواب بإفمار « أن" »كا ”كير 
على معنى لأجل » حكقولك : إن" تقم فأحسن إليك تحمدافي '' . وإن' كان الفعل 
مافياً فكذلك , لأنه هذا الماضي” في موضع المشارع أو مستقبل” معتى' . 


وإذا وقعّث' بعد المزاء وهو حواب الشرط »© وهو أيذ] مستقبل” معنى” » 
سواء” كان 9'' مضارعاً أو ماضاً : جاز فيا بعد الفاء ثلاثة أوجه : المزم على 
العجاف » والرقع على الاستثناف » والنصب على المواب بإفمار د أن”» كقولك : 
إن' تقم' أحين' إليك فاعط.ك درهاً » المزم على معنى : أحن وأعط » الرقع 
على معنى فأنا أعطي © والنصب بإفمار د أن" » على العطف المعنوي" » كأن" 
المعنى إن" تقم يكن إحان” فإعطاءت . وعلى الثلاثة الأوجه قوله تعالى : « وإن* 
تبئدوا مافي أنيم أو تكفره حماسا به الله فيغفر” لسن يثاء” ويعلابة من 
نثاء » '؟! برفع د يغفر » و« يعذلب » ونصبها وحزمها . 

واعلم أنة النصب على المواب بالفاء إنثّما هو بعد الشرط واطزاء أصلا» ولكن” 
العرب نصبّت” بها في أجوبة غيرهها لناسبة لها في عدم الوفوع »مع أن الشرط 


() أي : القام, 

)0 قال أبن عصفور : ولا يقطع لأن القطع إِعا يكون 35 تام الكلام . المقرب لأقتس 

(ع) في الأصل : ثم كانت » وهو تحريف . 

(4) البقرة عم , رقرأ ابن كثير رتافسمع وأبو جمرو وحمزة والكمالي بالجزم بالعطف 
على الجراب ٠‏ رقرا اين عامر رعاصم بالرفع فيها على القطع . ورري عن ابن عباس والأعرج 
وأبي المالية وَالحتمْدري بالنصب فيا على إضمار « أن” » . انظر : النشسر/5؟؟ ؛ رالقرطي ١١١‏ 


ممت م- ه56 


نل يتقدتران بعد غير الشرط والزاء عن ع ماذحكر'نا » و بذلك . المعتى 

م ما وتغلت* عله القاء” من الأفعال إذا لى تدخل عليه ووقع جواباً لها » خلافاً 
الكونين » فانتهم يقولون” :إن الجرم في في الفعل بالمواب وذلك باطل” لوجوه منها : 
أن قد واجد نعل الشرط والمواب لاه > سن مع كل” واحد منها ١٠١1م‏ انان 5 
أنه لس فس اللفظ ليه بلا وقع او اب ولكن شرط الوقوع أو عدمر 
القدر قله » وااثالث : أنه لايازم كل واحدر منها جواب بل قد تقع في الكلام | دؤاته 


فق بذلك” أن" اللواب” إنتا هو للشرط " يا '“ذصكير »وكلتها في ذلك سواءة 


إلا التفي” فإنه لا حزم” جوابه بل ثرافع' إن' وقع . 


ونحوز حذف الفاء وإثباا ف هله مدع ذلك لا بعد النفي ويبعد حواب الشرط 


قلا لصح ذلك إلا إذا وقعستر اخملة ' حالاً » وحدكمنها ف باب اك رط مادررة” 


في باب إن" الشرطية . 
الموضع الثالث : أن" تكون” زائدةة دشو ها كخروهما ف أو لازمة " كسب 
الكلام . فين الأول قول الشاءع. (؟) 
85 وقائلة خولان فانكح فتا تهم وأكرومة الحسين, خلو كا هيا 
والقاء هنا قُْ اللفظ عاد الأخفش دخوفا كير وحبا وهي عد سدمو به دألة “ 
على معنى السبة كالداخخ **) في الأجوبة المذكورة لأن” التقدير : هؤلاء تخو”لان” 
فاتكم فتاتهم » والتنبه* في معنى الطلب الذي هو تنبيه فبي في دواب معنى الأمر. 


,٠..»4« خرمفي الأصل » لمل‎ )١( . أي : من الآجوبة العشرة السابقة‎ )١( 

(0) في الأصل : « الشرط » رهو تحريفا. 

(؛) قال في الخزانة ١ه‏ ه؛ : « من الخسين التي ل يعرف ها اظم » . وهر في الكتاب 5/١‏ ما » 
والأزهية ؟ه؟ راليجر القيط #/لا/ا) * رابن يعيش ٠١١/9١‏ » راللمنتي ولاه والأشمولي هم. 8 
والعيني ؟/؛ ١ه‏ ء رشواهد المغني, 0م . والأكرومة : الكرية . الحيان : حي أبها وأمرا « 
خار : خالية دن زدج . 

(ه) في الأصل : م فالداخلة » وهر تحريف . 


كلمت 


ومن الثاني 2٠"‏ قوشم : خرجت” فإذا الأمد' » وهي هنا إلى العطف أقرب” 
منها إلى الزيادة » لأنة المعنى : خرجتت” ففاتجاني الأسد . 

وفي التحقدى "2 هي في هذا الموضع راجعة" إلى أحد البابيين» [و] لوقوعها 
في مواضع الزيادم تأويل” مخر جها عنه حيث وقعّت* » فلا يتبغي أن 'تجعل 
الزيادة معنى” خاصاً با للاحتال الداخل في مواضع وقوع,اء فينبغي أن" تحمل 
على أحد الموضعين المتقدتمين قبل هذا » ولكن” جِعلّت” لا مواضم الزيادة لذ كر 
الناس لها » كذلك ولأجل الاحتال له في بعض المواضع . 

واعل أن" من النحريين "من“' زاة للفاء موضعاً آخر معاها فيه فاء ترب" »2 ش 
وهي التي بقع بعدها فض في مثل قول الشاعر 9 : 
لاه فيثلك حيلى قد طرقت ومرضعا 
قأليها تمن ذي تائم ميل 

والفاء في اللقيقة هنا سببة” عاطفة” حل" على جملةر » وورب » مشمرة” بعد 
الفاء م أضيرتت” بعد الواو فا *بذ'كتر” في بامها » وبعد « بل » فيا تقدام في 
ابا » ودون ذلك فى قول 9 : 


52 ماس اه 


0 7 رسمر دار, وققت في طلله ‏ . . 0 
فلابنيغي أن تمل ذاه و رب » لأنها لست بعناها » فلامعنى لنسشتها إلها » فاعامه . 
باب الفاء المركية 
اعلى أن* الفاء لم تأت مر كبة” مع غيرها من المروف إلا" مع الياه نخاصّة" في بابها. 
(1) أي : اللازمة , (؟) انظر تفصيل النحويين في هذه الفاء : سر الصناعة ١5‏ 
0( البيت لامرىء القيس ٠‏ وهو في الديوان ؟١١‏ » والأزهة +0 ؛ وقيه « محول » عوضا من 
« مغيل »© 0 رالغني ه14 » والخزانة مم . والغيل : المرضع وأمه حبكل . 
(:) تقدم برقم ١66‏ 


لام ل 


[ باب في "| 


55 ام م« ٠.‏ 0 يليا 
اعم أن" د في » حرف” جار” لما بعده ومعتاها الوعاء '؟) حققة أو ازا . فالطقيقة 
- .8 ل . 

نحو : جعلت' الماع في الوعاء » ومنه قوله تعالى : « أوئك أصحاب” الثار ثم 
هما فبا خالدون, " ؛ وجاك كقولك : دخلات” في الأمر وتكدّمثت” في أن / 
حاحتك . ومنه قوله تعالى : « ادَخَدُوا في انم كافة »4؛) وق وله تعالى ؛ 
د ولتازعتم في الأمر 2« (ه) فبذا حققة”* أمرها 86 َم نجي 5 كعنى حروقفر أتغر م6 

إذا “حققتت" رجم معناها إليا 9 »م “ذكر في غير موضع من هذا الكتاب . 
فن' ذلك بحثْها بعنى « إلى » كقولك : رتدد'ت” يدي في في" » قال الله 
ثوا أبدهم في أنراهم ‏ " أي : إلى أفواههم » لأن « ردغ 
كقرله تعالى : « إننًا رادره إلك “كا لككن” إذا دقتنت هذا 

| دوا أيدهم إلى أذواههم فقد أد'خ وها فيها . 

يها عدى دعلى » كقوله : لات في جدع 0 أي : على 3-5 . 
الى : هو “ابتكم في حذوع النخل » 0*؟» وقول الشاعر ١١9‏ : 


)١(‏ انظر في « في » المقتضب ١هع‏ » المخصص 4١/عه‏ » والأزهية 7؟ » واطني 
ذى ء دابن يميش هل١؟‏ ء والمقني 5ودء والحمم /.م 

(؟) قوله : « ومعتاها الرعاء » غير واضح في الأصل . 

(») اليترة و ()) البقرة م.؟ (5) الأشفال مع 

(1) قال في الجنى ٠٠١‏ : « مذهب ميبريه والحققين من أهل اليصرة أن « في » لاتكرن 
إلا للظرقية حقيقة” أو مجازاً » وما أرمم خلاف” ذلك وك بالتأزيل إليه »> . 

(؟) إبرامم و (6) القصص ؟٠‏ (ة) طه 053 

: تب في الأزهية 06؟ إلى مُويد بن أبي كامل وعجزء‎ )٠١( 


دن عدر ه 09 5م اس 
وهر في أدب الكاتب 54م ؛ والخصائص ؟/+١»‏ » والخصص 4 »> وأمالي الشجري 


فافض » والفني +#م١‏ ء واللان (عبد ) ٠‏ وشواهد العنى اه والأحدع بمة 
2 جد م د 


الأتف المقطوع , 0 دا 


8م78 - 


وماج اس وم 


9 7 وكم صلبوا العبدي في جذع تخلع 2 . ملللةء 


وقول الآخر ٠١‏ : 


سر حر 
يحذى نعال السَبّت ليس ربتوام 
وقالوا : أدخلت” الاتم في إصبعي » قال بعضَهم : المعنى في ذلك كله : «على»» 
وكل هذه المواضع إذا تأو"ثشبا وتجدات” فيها معنى « في » الذي هو الرعاء؛ » ألا 
ترى أن” مولى ١م‏ ف جذوع النيخل 1 [ الوعاء ] وإن* كان فها العلو" ع فالجذع 
وعاء” لمصاوب 0 أنه لاعت له من الماول ف جرم هله اعم ولا يازم” في الوعاء 
أن' نكون: خاوياً من كل” جبة » ألا ترى أن" قوله تعالى : « فامشوا في 
مناكها » 9 يعني الأرض » إنبا لاتحوي الماثين » وإثً) لون في جزء 
منبا » وكذلك في البدت بعد الآية "" : ش 


ام ىه رسو ات 00 
«لاة _ يطل كأن ثيابه فى 


م و ام 


وأما قوله في الببت الآخر : « في صرسحة » © فإن" السرحة موضع” 
أشياب لآن" المعنى بها الحسد*” بالششاب » وإن" حلت" علمها » فلا يد من استقرارها » 
ولا بازم” أاضا الشمول كا تقدام . 

وأمنّا قوهم : « أدخلات” اكاتم” في إصعي » فبو هن المقاوب لأن المراة : 
أخلت” إصبعي في الخاتم. » ف «في» باقية على موضوعبا من الرعاء . والقلب* 





)١(‏ البيت لعنترة وهو في ديرانه ؟١؟‏ » والتنبيه على التصحيف م١‏ » وأدب الكاتب 
مووع ء والأزهسة بابا؟ ٠‏ والمغني ١١+‏ ء راللات (سبت ) ء وابن يعيش ه/١؟‏ » والأشمرني 
؟وعء وشواهد المغني 9 باع »ء رالخزاتة 6ه ؛ ١‏ . والسرحة : نوع من الشجر ؛ وثعال السبت ؛ 
المدوغة بالقرظ وكانت من ملابس الاوك . وليس بتوأم : أي لم يشاركه أحد في بطن أمه 
ولا ثديها فيضمقه . 

(») اللك و1 (ع) يقصد البيت السابق : وم صلبوا العبدي ... 

(؛) انظر تمليق ابن جني على البيت في الأصائص ٠1١١/١‏ 


0 


في كلام العرب على معنى الجاز كثير” » كقولهم في معنى ما لحان يله : 
« أدتغلثت*” القلتثارة في رأمى » » أي : رأمي في القلنسوة » وقالوا فقي غيره : 
وكسرة الجا ااجر” أي كس الجر ا الزجاي » و « “خرّق الثوب” المسمار » 6 

أي : خرق” المسمار” الثوبة وقول الشاعر )١‏ 
ه ‏ مثل القنافن هداجون قد بلَمَّتْ 
نجران أو بلقت سؤاتيم هجر 
أي : بلغت" سوءاتهم هجراً » وهو باب” _من أبواب الجاز . 
ومن ذلك بحبئها بمعتى الباء تحو قول الشاعر " 


2. 


؟* - وَحْطْخَضن فينا البَحْرّ حتى فَطْعتّه ٠.‏ هالع هاة ا هه له 
وقول الآخر ©) 
- تلو في م لنا ما تَقْتَصَبِ” 0 


قال بءضهم : أراد الأول”: خضخضان بنا الح » والقالي : بأم> لنا . 
كير وهذا أيضاأ تمتأوال* بإضمار | بعد « في » »أي : وتخضتحضن في جرار نا أو في 





» > »؛ والرواية قبه « العيارات “هدااجرت‎ ٠.5 الست للأخطل » رهو في ديرانه‎ )١( 
واللغني ١م؟ » والأثمو 6 » رشواهد المغني ؟ او‎ 
: أمتد إلى قائله » وهو في القصائص ؟/+09 2 وعجزه‎ | (00 
عل كل حالر من مار ومن" وآحل'‎ 
. » والأزهية 8؟ » والاسات « وحل‎ ٠ 5/14 والخصص‎ ٠ وهو في أمالي الشجري ؟/18؟‎ 
: م١ دعر في أدب الكاتب ٠غ ويعده في الخصائص‎ ٠ (؟) لم أهحدر إلدقائنة‎ 


نْ ٠‏ الغمام ترتدي و تنتقب' 
رهو في الجواليقي ه” ٠»‏ واللسان « فيا» , والأم هذا : جبل لطيء . 


م لس 


قطعنا > ويكون تقد سه ْ البيت الآخر : نلود” ف أمر أم” لنا أو أن » فحل فا 
اماف وأتاما المغاف إله 'مقامه » وتقى دفي ١»‏ على بابها من الوعاء الجازي . 
ومن ذلك أيضاً مها معنى د من'» كقول "5 : 
ْْ سافمصس صم وص وت > 8 اس قؤماه 
4 وهل يعمن من كان أحدث عبدد 
ثلاثين شبرا في ثلاث ألصوالر 
قال بعضّم : أراد من' ثلاثة أحوال » وهذا أيضآ وإن" كانت فيه بعنى « من" » 
فإن" / من لاتبعدض 7 وبعض” الشيء داخل في كلنّه في ععنى الوعاء ا هازي 1 
ومن ذلك بحشها تعنى د مع 20 كقول الشاعر ليق : 


مر 5 ه >8 م 

هلاه دل . 0٠.60......‏ هن شاكن المزن ري فيالغرانيقر 

قال بعضهم : أراد مع الغرانيق » وهي طير الماء . وهذا أيضاً وإن' كانت" 
فيه بعنى ومع فإنها راجعة” إلى بإبها من الوعاء المجازي لأن" الماه وإن" كان 
جاريا مع لفرانيق فر في جملها في التي » وكلتما تبر عليكة من" توضلما 
مكان” غيرها فإلى معناها ب رأجع تامكله داه إن” سا أيه ٠.‏ 

باب القاف 

اعلم أن" القاف” ل( 200 مفردة” في اكلام 4 وإنكما حاء'ت” مر كل" مع 

غيرها من الحروف وهي الدال . 


(1)في الأصل : و الفام » وشو شور . 
(؟) البيت لامرىء القس رهر في ديرائه ب م ء واللاصائص واس ء والمفني 1١84‏ » 
وشراود المغني 5 »والخرانة 1/١‏ 
(؟) نسب في الأزهية 6؟ إلى خراشة بن #رو المسي وصدره : 
# الى مس اي سلاء للم . ص اع 
أو طعم غاد يف ق جوفا دق حدب 
رهر قِ الخصص :281/8 ٠.‏ رالأسان ) غرئق ( ٠.‏ وأدب الكاتب 10م والغادية : السحاية 
الي تمطر غدرة : رالحدب : الموضع المرتفع » والغرانيق : ضرب من طير الماء , 


وم 


[ باب قد" | 


اعلم أن ٠‏ قدء حرف إخبار » إلا” أنثها أبدآ تليّم” الفعل ماضاً أو مضارعاً » 
فتكون مع الماضي حرف تحقيق حو قولك : قد قام زيد في تقدير جواب من" 
قال : هل قام زند أو ل يكم 4 ف 2 قد 2" في تقدير الحواب حوققت القيام” 4 
ومنه قوله تعالى : در قد ممع الله قول” الي تجاد لك في زوحبا »"'ء و و لقد 
كا لك في رسولٍ لمر كيت ب ذا 

وتككون مع المفارع حرف توقسع. تارة” وهر الكثير” فيا حكقرلك : قد يقوم 
زيدء في تقدير جواب "من قال : هل يقوم زيد أو لا يقوم » فإذا قلت في تقدير 
الجواب : قد يقوم » أَدخلت الاحتال وتوقدّعتت الوجود » وإن" نفيح فقلت : قد 
لايقوم > توقّحت العدم . وقد تكون للتحقيق معنّه وهو قلل » كقول الشاعر ©) 

0 00 دة و . 8 
كاه _ وقد أغتدى والطير في وكناتها © 7 2 7 7 5 
وقد تككون تقلا وهو أيضاً قلل” » كقول الثاعر © 





)١(‏ انظر في«قد» : الأزهية >٠٠‏ > أبن يعيش ١‏ م الجتى ٠.9١‏ رء المغني 
مم١ ١‏ الحمم /, 

١ الأحزاب‎ (0) ١ انحادلة‎ 6 

(4) البيت لامرىء القيس وهو في ديوانه ٠ 1١١‏ وعجزه : 

و5 مس . ع 

وهو في المنني هذه ء والخزانة مده . 31 : الوحش ء واطيكل : الضكم , 

) البيت - لعييد بن الأبرص وهو في ديواته هةغ١ا‏ عا ولسب 2 الكتابي ؟لودءم إلى 
اهذلي ولس في ديوان الحذليين ‏ رالأزهية ١٠؟م‏ » وأبن يعيش ٠ ١41/8‏ والخخصص #للءءه» 
وانلان ( أمن ) * والفني 14 » رشواهد المفني 54و ٠‏ والخرانة غ/؟0ه . والفرصد : 
الترت » وقرله : « أثرابه.» مخرومة في الأصل . 


بس لاخ 


- و> سر ع7 


بالوم ل قدا ترك الم رت مصفرًا أتامله 


والإخبار في جميع ذلك لا تخالفها فهو الخاصه بها الذي تبقى به . 
وهي مع الفعل عنتصّة * به » لازمة” له » تقوم مقام” اللزء » فلأجل ذلك لايجرز 
الفصل يننا ''' وبينه إلا” في الفرورة كقوله '' : / ل 


ل و 


م 5 25# 2 اماه 7م 
-. لاه _ فقد دنر بسن لي غناي يوشك فراقهم صر د يصيح 


باب السين 
اعم أن" الينت أنت' في كلام العرب مفردة” وم ركبة” مع غيرها من الحروف - 


باب السين المفردة (١‏ 


اعلم أنة السين تنقسم قسمين : قم تكون في بنية الكلمة » وق-م لاتكون 
في بننها » فالقم الذي تكون | في | شة الكلمة لا موضعان : 


() في الأصل : « بينهما » رهو تحريفا . 
(؟) /م أهتد إلى قائله ء وهر في الخصائص »"./١‏ » ورواية صبره قيه ؛ 
فقد والشّك سن لى عناء 
رودو ق لقني ١83‏ : وشوأددم / 4 , والصره ‏ الطائر 2 وقرله : : «دداه» رسهيت قي 
1 ) أي : بين قد والفمل . 
(:) انظر في الين : المقتضصب ١ه‏ سامء والجنى 7 » سير الصئاعة 8" المغني 1 ١‏ 


يوه 


الموضع الأول : أن تكون ثانة” في الفعل أو ماتصرتفة منه » إمثًا لطلب 
النيء » نحو : استحئد ينه استتجتداءت انا 'مستتحئد وهو “متمد » أي : طليئت” 
جداه ١”‏ وإمنًا لاستماله تحو : استقفئله » أي استعملته في القضاءء [ و ] 
مما عوضاً من حركة عين الفعل وما تصر“ف” مته 219 © حو : أمشطاع” ستطيع 
إسطاعة ' فبو متطيع ومسسطاع . ومنه قول' الشاعر *" : 
4 - وفيك إذا لاقيتنا عجر فيّةَ مرارافا أسطيع من يتحرف 

فالأصل” في هذا عند سببويه ©' : أطوع” 'بطتوع إطواغة فهو 'مط:لب_وع” 
ومطنواع” » فلمنًا 'نققلت جركة الواو إلى الطاء انقلبت مع الفتحة ألفا ومع 
العسرة باء , فصار : أطاع بطيع إطاعة” فهر مطيع ومطاع ثم عضت 
الين من حركة الواو المذ كورة . 

ورد عليه أبو العباس المبرد هذا » وزعم أن" العوض” لايكون إلا" من شير 
حذوف » والحركة هنا قد “ثقلت' إلى الطاء التي هي فاء” الفعل فبي موجودة » 
قلا يصمح العوض . 

وهذا الردُ من ألي العباس “غلط ء فَإِنْتَّا وإن' كانت متقولة” إلى الطاء فلدست 
في الواو موجودة” » فموضعبها خال فصارتت' في 5-5 الزائد الذي ليس له في الحرة 
أصل > فعواض من الحركة السين” كما “ذ كير » ولو كانت مراعاة” الوجود في 
« أطاع »*“لم يمر أن “تناف الواو في المزم ' في تحو قولك : لم *يطعأ» 
وفي الآمر [ نحو ]| قولك : أطمع' . 

63 جداه : عطاره . (؟) انظر : سر الصناعة ١/١٠؟‏ » الممتع ؟ 

(*) البيت الجحران اسّواد » وهو فٍ ديرانه ١07‏ » والخصائص ١/.5؟‏ ء وسير الصةاعة 
66/5 . المجرفية : الجفرة في الكلام , 

(؛) الكتاب ١ه‏ (ه) في الأصل « الطا» وهو تحريف . 


(1) لأنه لم يكن هناك التقاء ماكتين » ولو قات : أطترع . دلم يطو ع وأطترع" 
لصحت الواو ول تحذف ٠‏ قاها نقلت عنها الحركة وسكتت سقطت . انظر مر الصتاعة ١/؟١‏ + 


وم 


1 وقال الفراء في هذا : تبتهوا أسئطعئت” بأفعئلت* » فهذا بدال* من كلامه 
على أن" أصلبا : استطعكت” ] 20 ع فحذفت“* التاء' تخفيقاً فصار : م السطءات” » 
حل فت" ١‏ همزتله لأنته أشهة أكرتمات* ونحوه . 

وهذا القول فاسد » إن“ أصل ما يحذف” منه شيء*» أن تبقى فيه ألف 
الوصل إن" كانت فيه » ألا ترى أنئّهم قالوا : « استطاع ع بألف الرصل مكدورة” 
ثم قالوا بعد الحذف [ اسطاع ] وأاف” الوصل باقبة” ما كانت . ومنه قوله تعالى: 
م فا اسطاعوا / أن" 'تظبروه وما استطاعوا له تنقباء 9 , فلو كان و أسطاعت 
المقطوع الحمزة أصلله : « امتطتعئت”» بالتاء قيت* همزته لاوصل م كانت » فدل" 
على أن « أسطاع » (! المقطوع الحمزة المفتوحة أصله و أطو آع » » وأن” السينة 
عوض” من حركة العين م ذ كير . 

ونظيراه قوأهم : أراق أذريق” إهراقة” في : أراق” يربق إراقة » والأصل” : 
أرق" ثر'وق” إثرواقة » فقت“ حرك” الواو إلى الراء وانقلّبّت الراو' ألفا "“ 
مع الفتحة وياءء مع الكيرةء ثم “عو'ض” من المركة المذكورة الهاء » فاعامه , 


الموضع الثاني : أن' تكون لاوقف بعد كاف المؤنث المضمر الخاطب » وسمئى 
النطق' بذلك كسكة هوازن ١‏ 4 لأن" هؤلاء العرب” يتطقون بها دون غيرهم 
فيقولرت في عليك وإليك ومنك للمؤنث المذ كور إذا وقفوا : عليكيس وإلبكئس 
ومتكس وما أسْه ذلك »ء فإذا توتصلوا تاقوا السين” فقالوا : عليك مال” ومنك 


الال' ''' ومنك الإحسان” » وهذه الاغة' اختصيّت* بها هوازن »> م اختميت قيمة 


)١(‏ مقط مابين معقرفين من الأصل » رأثبتناه من سر الصناعة +١؟‏ » لأن المؤلف يقل 
حنه هذا الوضم ولا يستقم المعتى بدرته , 

(؟) الصواب : « وفتحت همزته وقطعت » , (ع) الكيف مره 

):) يي الأصل : « أطوع » رهو سهو . (0) في الأصل : « الغاء» وهو تحريف. 

(1) قال في الجنى ١8١‏ : « إنها لغة بكر »> . () لعلبا : « إليك المال » , 


سوم 


بالعتئعنة » أي : يقولون في أن “تفعل : عن "تفل » وقد تقدتم ذ كرثها في باب 
دعن » »2 وهما لغتان قللتان ف ]| الاستعمال » فنبغي أن يوقف فيهها مع السماع 
ولا يتعدثى ما لهم من مواضع محيئها » فاعامه . 

القسم الثافي : التي تكون” في غير بناء الكلمة . هي الداخة” على المضارع تخلّصه 
للاستقبال » وتسمتى حرف تنفيس أنه" تنفئس” في الزمان فيصير' الفعل” المضارع 
متقيلا بعد احجاله حال والاستقبال "؟ع وذلك ُو تولك : ستيخر بع وستذهب” » 
والمعنى : أنّك تفعل” ذلك فيا *مثتقثبل” من الزمان . قال الله تعالى : « و سيعثلم” 
الذين اموا أي" مُثقلب ينقلبون  »‏ » يعني : يوم القيامة » قال الشاعر © : 
64 ا.ء )٠0.0......‏ سيّعْم إن مثنا صدى أينا الصّدي 


ولا يحوز” أن' ينكون الفعل' مع وجودها <الاً . فأمنًا قول الشاعر ”* : 





)00 في الأصل : « لأنه © وهو ميهر. 
(؟) قال ابن هثام : « ومعنى قول المعردين فيا حرف تنفيس حرف توسيع »2 وذلك أتسا 
تقلب المضارع من الزمن الضيق رهو الال إلى الزمن الواسم وهو الامتقبال » انظر المنني ١4/١‏ 
الي الثعراء ١‏ ؟؟ 4 البيت لطرقة ع وهو ف ديوانه . »م رصدره : 
د و>+-ه 7م 5207 
كريم يروي نفسه في حياتو 
والصادي : العطشان * والصدي : جؤان الرجل ٠»‏ والرواية الشبورة : « إن" متنا غدا » . 
(0) لم أقف على هذا البيت بهذه الرواية » والذي في المفضليات ١٠ب*‏ لرجل هن عبد القيس * 
5-2 3 واه 5 356 ه _ّ_ 58 رش مها اء 5 2 2 57 
قلم أتكل و أجدن ولكن يممت ريبما أبا صخر بن خمرو 
وفي الجئى ؟ 
الع ل" دناسي الور دن 00 » سكيس  *‏ كامس 
فإ لست خاذ لكم ولكن سأ سعى الآن إد بلغت أناها 
وكذا في حائ.ة الأمير على الثني ١؟؟١‏ » ونسب في العقد ١1/5‏ على هذه الرواية إلى 
أرببع بن زياد » ويبدو أن بيت المؤاف ملفق من هذين البيتين . والأنى : الغاية والمدى 


اوم 


اانتس الات إذْ يَلَنَتا أنانها 
تأدغل ١‏ الآن» على الفعل الذي فيه السينة وهي مخلصة* للحال © و إنا ذلك 

لتقريب المتقل من المال 297 لا أن" الفعل ال“ » والعرب* تحري الأقرب 
من الشىء “عثراه وتعامله معاملته ولذلك فى كلامها مواضع كثيرة” . 
وزعم الكوفيون أن" هذه السين لست حرفا قائا بنفه » وإننًّا هي مقاطعة- من 
سوف 9 ويا قالوا : و سو" ع » فاقتطعوها من وسو'ف » » وأنشدوا قول الشاعر '4): 
مه - فإن أهلك فس تجدون وَحدِي 

وَإن سم يطب لكم الماش 


واحتج” | بعضهم بأن" العرب" تقول" ؟ ثم 8 فى : د اين الشه» وام” ار» وبا 
إن خرى . 


والصحيم' أنه اين حرف” استقبال قائم” بنفنه مختص" بالفعل المفارع كجزء 
منه » ولذلك لم يكن“ عاملا ء فلا بص أن* ,فصل يداه [ وبين فعله ]| » ولا 'بقال 
مه : إن مقتطع” من وسوف )» لوحبان : 

أحدها : أن" الاقتطاع دعرى بلا برهان » فلا بلتفت” إليها » ولا يحت" عليه 
بقوله : «وفو" تدون» فحلاف” الفاء ضرورة” لدلالة الكلمة عليها » كأ قالرا : 
0 النا» في المنازل » و ١‏ الحا « قْ الحباحدب الكأاع ولو كان الحذف” باب لصم في 





(1) ف الأصل : « امال » رهو تحريف . 

0( الألف راللام في قوله « الأقرب » غير واضحتين فيالأصل . (») انظر : الإنساف 141 
(؛) ل أمتد إل قائله » رهو في الجنى 705؟ ٠‏ وحاشية الدسرق على المذني ١٠١1/١‏ 

(0) في الأصل : «ا س © وهو تحريفا, 

)1( الحباجب : لها معان كثعرة منها الشرر الذي مقط من الزد انظر الأدان ( سيحب  )‏ 


الوم 


الذرورة وغيرها » وفي الشعر وغيره ف فاختصاصه فْ الشعر ف ذلك اللدت الواحد 
ضرورة”» ولاححة” فيه » مع أن" أطروف” لا تحاذف” أواخر'ها إلا" مع التضعيف 
بايا نحو : إن" وأن" وكأن" ولكء.ة 6 وأمثا مع غيره فلا . 


والوجه الثاني : أن التصريف في الأسماء لإرادة التصرثف تمها يتكثرة الاستعمال > 
نحو : «اللهع» وشْييهه » وأمنًا المرف” فلس أصلا في ثفه فلا لبنتصر"ف” فه تمرثافة 
الأسماء » ألا ترى أن* الفعل واطرف لا بد للها من الاسم » والاسم” غير” عمتاج_ إليهاء 
فدل” على أصالته وفر عبتها » وقو"نه في الاحتياج والاستععال وضعئفها » فاعلم' ذلك . 


باب .السين المركبة 
باب سوف ""' 

اعلم أثها في لم تجىء' الكلام مر كبة” إلا مع الواو والفاء . 

اعلم أن و سرف » حرف يمختص بالفعل المفارع أبضأ فخدصه للاستقبال مثل 
السين » ومعناها التنؤس في الزمان » إلا" أنها أبلغ في التنفيس من الين وهي 
ا يه اكبعص حروفه كالين أيضاً 4 فلذلك لا يوز الفصل بدنها وبدةء 6 لا نبا 
لككونها على ثلاثة أحرف أَسْبهتّت الاسم فدخلت لام التوكدد والابتداء عليها في 
نحو قوله تعالى : ه ولسواف يعطبك ربك فترتئى » 57 وفلوف تتعتلمون ع اع 
و يكن ذلك في الين ثلا" جتمع حرفان 47! على حرف واحد مفتوحان زائدان 
على الكلمة » ولثدة اتصال بعضها ببعض واتمالها بالكلمة » [ و ] ربما أكى ذاك 
فق 25 الكليات إلى اججاع أربع متح ر كات وأكثر 04 غو .0 سكام ولسمعلم 3 
فثقل الكلمة » ولذلك سكن آخر الفعل مم الفاعل أو ما في حكمه في تحو : 


كي 


ضربته . و كثيراً ما ريون من هذا الثقل» فطرحوا دخول الام على الدين لذلكء فاعاله . 





)١(‏ انظر في مرف : المقتضب ؟له سامء اطنى ه0١ ٠‏ الغني م١ )١(‏ الضحى ه 
(؟) الشعراء وغ . وفي الأصل : « ولسوف يعامون » : وليس في القرآن الكري هذا اللفظ . 
ل وهما : نأء المضارعة والسين ٠‏ 


5 


| الغين فل ا 


يأب الماء 
اعلم أن الحاء حاءت في كلام العرب مفردة” ومر كبة “مع غيرها من المروف . 
باب إلماء المفردة 7 


أده الحاء المفردة تنقسم قسمين م هي أصل. ' وقسم 31 يدل من أصل . 
فالقسم” التي هي أصل ذا في الكلاه خمة مواضع . 

الموضع الأول : أن: تكون للوقف »2 وذلك لءنيين : أحدهما : بان اعلرة 
في كل" سئي * متحرك » نحو قُولك في عَلامي في الوقف : غلامسه” » وفي هو : هوام 
وفي هي : هبه ء قال الل تعالى : « ما أغنى عني ماليّه*» هلك عني سلطانيه » " 
وقوله تعالى : و وما أدراك ماهنه*: 7 » وقال الشاعر © 

إذا ما ترمرّعَ فينا الغلام فا إن يقال له: من هوه 
المعنى الثاني : بان الألف ء نو قولك في الندية : وازيداه » واعمراه » فإذا وقفئت” 
أننَت" الحاءَ » وإذا وصلت تحلاقت ء ولايحوز' إثياتم! إلا" في الضرورة كقوله * : 

)١(‏ انظر قي الهاء : الأزهية مهبء ولمتم باذم ء والجنى مه ء والمفني 46مى»م 


,0 الحاقة وم ,رس (ع) القارعة ٠١‏ 
(:) البيت سان ٠‏ وهو في ديوانه مه؟ » وابن يميش 4/9 » رشراهد الغني ولام » 


والخزائة ؟/ه؟ع 


)0( 5 أحتد إلى قائله » رهو ف الخصائص ؟إذوع وبعده : 
5-5 5 و3 ه. 
إذا أتى در دنه للسانيه 


والمنصف ع/؟ ١4‏ 0 والممتع د١٠‏ » واللسان ( سنا ) » واين بعيش 5 4 واطشمع 


ه1١‏ »ء والتزانة امم ؛ رالدرر ؟/1١؟‏ , والسانية : الدلو العظرمة . 


- 75464-- 


655 يأمر لحبأه يحمار ناجيه 
وقول الآخر 37 : 
على ا 5-5 [المالليا 5 سو ا ساى م 8 ٠.‏ م م بي 
6 وقد رأبني قو لهباياهنا ويبحك ألحقت شرا ريكىس 
عند من "جعل الأمل « مهناء» وهي كتاية” عن رجل . 
الموضع الثاني : أن' تكون للإطلاق في القوافي > تكون الألف لذلك » 
لأنهبا شرح القافة إلى اطركة من التقيد » وهو السكون كا تفعل الإأألف” 2 
وذلك نحو قول الشاعر "' : 
بره 5 022 يي لني ٠. ٠‏ .5 5 ا ا ل 5 
5 _أكس يتبأق وأمبته قم يالله لتفعلنه 
وقول ذ"! . 
اي اد ماله وساه 2 0-0 .6 م 2 ب . 
547 و قائلة : أسيت فقلت مر أأسى إنى من ذاك إتمدةه 
على أحد القولين » وهذا المرضع في التحقيق راجع إلى الوقف »> إلا أنه في 
القوافي » فن هذا الوجه ينقسم”» والأول” يكون” في القوافي وغيرها فيخالفه . 
الموضع الثالث : أن* تكون عرضاً من* حركة عين الفعل ا كانت السين” 
«دأسطاعع وذلك في : أهراق” تبرش” إهراقة”'؟' 2 ومله قول 50) ,ِ 
اه 
)00( الببت لامرىء القيس ؛ رهو في ديوانه »والتصف عإرومعوء وسر الصتاعة ١/ديا‏ » 


وامالي الشجري ١‏ » واين يعيش ]م4 © واللسان ( دان ( 6 والأشمورقن ابام ه 
والخرانة +/ع+؟ ْ 


(؟) لم أعتد إلى قائله » رهر في ابن يميش 4/١‏ ع ؛ وقله - 


-حناة 


رمه 0 وه 2 32-0 
ياعمر الخيرر جزريت اطَنّه 

(2) تقدم بر ١‏ 0 انظر : سر الصتاعة ١ل"‏ 

١‏ ) البيت لذي الرمة ٠‏ دهو في ديرانه 0 + ء وقيه « لأعزله » عرز 


سر الصناعة +١ 4/١‏ . رمأة 31 د لانزعه » ددر في 


دب ١6‏ . دالشاعر وصف يكرة البثر التي تجري حول مول . 


دا . ع لد 


فل د: دَنت إهر اقة الماه أ صنت 


وقوله "" : 


2 


00 تأصبحت امبر بق فضلة مائه 
الضاحي سراب اللا يترقرق 
الموضع الرابع / : : أن“ تكرت في جمع وأمع دلالة على من يعتقل » 
كترم : «أنّبات » “فرق بنه وبين مالا بعل » فإن ثقال” فيه : د أُمنّات » 
فوزته “فعلبات » والحاء زائدة لقوهم في المصدر منه : الأمومة » يا بةولون في 
العم : العمومة » وقالوا : تأكئت” أن , أي : اتف ناكما » قال الل" تعالى : 
وأمبات” تائم »ام وقال : «في بطون أعئها تكلمة 29 » وقد قالوا : 
و أُمنات » على الأصل » قال الشاعر فجتمع” نانها '") 


ماع هم م م 51 


626١‏ إذا الآ مهات قبدن الوجوه راجت الظلام ريأماتكا 





)١(‏ البيت للعأديّل بن فشر'خ كا في الجاسة ٠/١‏ * » وهو في اللان (هرق) والخرانة 
1 . رالسقاء : الزق ء والآل : السراب . 

(؟) البيت للأحوص رهو في ديوانه ودوء وتب ف اللمان « مشو » إلى كثير » وإنما هو في 
ديران كثير ١/4؟‏ على أنه للأسرص » وهو في الأغاني و/+١ ٠‏ وسر الصناعة ١+١‏ . اللا : 
الصحراء » ويترقرق : يلمع . 

(ع) الناء مم ( النجم لضن 

(ه) نب في شرح شواهد الشافية م ٠‏ إلى مروان ين الحكم » وهو في المقنضب ١175/+‏ / 


وابن دميش "/٠١‏ 0 واللمان « أمم» 0 واهسمع م 


لدماولء4 د 55-6 


لحل 


وحكى اليل في كتاب العين أنه ”يقال : وتتأهحّمْت” ٠١‏ أمآ » فتكون الماء* 
في أُمنّهائها أصلا عنده على ذلك » قال بعضهم : هذا وهم من اليل » و كذلك 
قال ابن*_جِتي : إنثه وهم في هذا الموضع » وإن” له في الكتاب هما كثيرآ 
وخللا ذلا ينغي أن" *يعتوتلة عليه . 

١‏ وأمنًا مالا يعقل فيقال” مه :م أمئّات « بغير هاء م قال الراعي لكا 


0 ة تين 
6ه _- ع ل 0 أماتين وَطر قبن فحيلا 


ورعا أجرتو*ها “جرى سن عل فأدخلوا الحاء فقالوا : أمبات » ما قال الشاعر": 
؟ 55‏ قال مُثروفي وَفَتَّالِهِ عقَار مَثْئى أثمبات الرباح 

وهو قليل . 

الموضع اشاس : أن تكون من بنة الكلمة » فلا 'تعائل: لأناها بدا 
لغة » وذلك قوهم في الكبيرة العتجيزة : هر' كدوالة من الر“ كثل » وهجرع 
من الجدر'ع 4 وهبلع من البك.ع 03 وصلهب من السائب ولا "قاس على شي ء 
من ذلاك لقاتترء وإنمًا يوقف” فيه مع السماع »و كذلك في الموضع قباءه , قاعليه . 

2 18 
باب الماء | لمد لة من الأصل 





)1( في الأصل : « تأعت » رهو تحرديف لآنه الشاهد , 
(؟) الأيوان بأكاء وصدره : 


وه 370 ساهو 


5-5 8 01 
كانت هجارئن منذر ومحرقر 
ودو قِ اخيرة +١‏ . وأراد بطرقين : أحلين 0 والفحيل الكرم . 
00( نتسب في المفضليات 086 إلى السفتّاح بن يكير اليدبوعي » رهو في اللسان ( أمم ) 
رابن بيش 54/٠‏ » ودواهد الشافية 5٠8‏ . والرباع : هانلتج في أول النتاج , 


اموه 


حا : أن' تكون مدلة” من ههزة الامستَة م نحو قوهم فها حكى 
قطرب '" : زيلب منطليق” ؟ وفي قول الشاعر 9 : 


وه 0 ران يقن : هذا الذي 
امتح الوّدة غيرّننا وجقانا 
الموضع الثاني : أن تكرن” بدلاً من همزة التعدية نحو قولك في أرحتت” 
الماشةة : هرحثت' الماشة” » وفي أبرات” الثوب" : عير'ت' الوب . وحمكن 
اللحانى ”") : هرادات” الشيه : أهريدم في أرذه وأريده .. 


الموضع الثالث : أن" تكون بدلاً من ألف الوتف ار 
علبه قد : أنا أو أن 4 حي من قوم : رهكذا 
جعلناها بدلا من الألف ء, لأنة الألف في « أنا » في الوتم 
الحاء » لاسها وقد ثيتت' في الوصل على قراءة نافم فيه أنا أ 
أو"ل* نه 2« وتحوهيا مم حاء قِ القرآن معز يعدم على حلاف ع4 في/ المكسورة » 14 
وفي الشعر مطلقاً كما قال : 
ههه _أنا سيف العشيرة . . . . حي 0 م 

وما قال الآخر " 

-فما أنا وَاتتِحالي القوا ‏ في . 


+. جمد بن المستثير من أصحاي مييريه » له د الترادرع و « القراني » » توقي سنة‎ )١( 
؟:45؟/١ ء البغية‎ 4١ انظر : السيراني مم » النزهة‎ 

(؟) تسب في اللسان« ذا » إلى جميل جميل وليس في ديوانه . وهو في البحر انحيط 5/6 د ؛ » رالمتم 

40 » رابن يعيش 4٠٠‏ 0 والجنى ده : والفني عدم 

() علي بن المبارك ٠‏ أخذ عن الككائي رالأسممي ٠‏ وله النواد رء ول أحد إلى اريخ رفاتة : 
انظر فيه ألنرّدة 5 ء البغية ؟ لهم ١‏ 

(؛) البقرة +ع ء وانظر النشر ,/5؟ (ه) الأعراف +14 (1) تقدم ير ؟١١‏ 

١١ تقدم برقم‎ )١( 

5 1 


والكثرة دلان” من دلالات التصرف © وقد حتتمل” أن تكون زائدة 
بنفسها بمجرد الوقف قترجع” إلى الموضع من الحاء الزائدة بنفسها في القسم الأول » 
والوجه الأول هو الأولى . 


الموضع الرابع : أن' تكون بدلاً من تاء التأنيث بقياس في المفرد » نحو : امه 
في قائة » وذاهه'في ذاهة 2غ وقالوا في ا'رقف على اللات : اللاه* » وقالوا في العدد 
في الرصل ؛ ١‏ ثلاثه' أر'بعه" » > وبغ.ير قياس في المع » حكى قطرب : 
ه كيف البنون” واليناء » في الوقن » و« كيف الإخوة” والأخواء » كذلك» 
وقد جاءت بدلاً ٠ن‏ تاء التأننث في الحرف شائذآً » قالوا : لاء* » وذلك كله 
موقوف” على الماع في المواضع المذكورة إلا المؤنث المفرد خاصة م 'ذكر . 


باب الحاء المركية 


اعلم أن" الحاء المركية تتركب' مع غيرها من المروف : مع الألف : ماء 
ومع اللام : هل 2 ومع اللام المشدكدة والآأاف هلا" 4 ومم الياء والالف :6 
هما قتلك أربعة 3 : 


باب ها" 


أعلم أنها تكون اسى ضيراً 4 وأسم فعل أمر ععنى “لول 4 ولست حفاةنا 4 
وتكون” حرفا للتنبيه وهي المقصود . 
وتقع ف الكلام على وجين : منطيط ومتفرقر 4 قالماضيط وكوعبها مع أسواء 


الإشارة البي أصولها : ذا وذي وذان وذين وتان وتينر وأولى مقصورا ومدودا 


قناساً مطتردآ » ولا تازّم” معها إلا* إذا أريد الحضور والقرب فتقول : ه 





؟مه/١ ديرى الكرفيرن أن الهاء هي الأصل وأن التاء في الوصل يدل منيا . انظر المقني‎ )١( 
ممه١ ؛ المفني‎ ١١5 (؟) انظر في د ها » : ابن يعيش مم١١ ء الى‎ 
. (ع) في الأصل : « ماحد » وهو تحريف‎ 


شاعو سد 


وهذان وهنئن وهاتا وهاتان وهاتئن وهؤلاء » كقوله تعالى : « هذا نذير” من 
النثر الأولى » 2١”‏ » و « هذان تخصمان '" » و « إن” هذيّن '" » على قراءة من" قرأ 
ذلك » و «وهؤلاء قومّنا اتتخذوا ؛' » » و «هاتيئن على أن تأجري ثاني ححم "2 . 


وربما جاءت” مع السكاف آخرآ الموضوعة” لاسافة المتوسطة ما قال 2 : 
5ه رَأيت بني غبراء لا ينكروننِي 
8 . - . عامس 
ولا أهلّ هذاك الطرافف الممدّد 
ولا "يقاس” على ذلك ٠.‏ 


[و] وقوعلما ''' مع « أي» في النداء للتوصّل بها إلى نداء مافيه الألف واللام 
نحو : با أن ** الرجل » ويا نا اناس » وذلك لازمة أرضاً يقباى مطدّرد . 


ووقوعئها في باب القسم في امم الله خاصة” إذا 'حذفة حرف” القسم معه سو 
كقرفم : 5 51 لمعك 4 ولا تازم بل تطارد” في الاسم هى أو الهمزة” الممدودة” 
أو اللقصورة » فتقول إن" ست : ها انه » وإن" شت : آنْ وإن' نت : أله . 


وأمًا الواقعة' متفرقة” ذلا موضم ها محص با » بل إذا أريد التنبيه” كقوله 


- 1 الم 7 ٠.‏ 5 سااها سم 
تعالى : دهاائتم أولاء > (5) و١‏ ها نم مؤلاء ' ب 2 على در م م مَك 6 


(١)التجم‏ ده (م) المج ١٠١‏ 

(؟) طه رهي قراءة ألي عمرو » انظر التشر /م١٠‏ م (:) الكيف ١١‏ 

(ه) القصص 0؟ ء وفصثٌ الآية : « قال إني أريه أن أنلكئحكة إحدى ابنني” هاتين 
على أن تأجرلي ... » . 

(5) البيت لطرفة ٠‏ وهو في ديوائه ١؟‏ » وابن عقيل 1/1؟ ؛ رالأشمرني 00/١‏ , والطراف : 
ألسيت من الأدم » و كنى بتمديده عن عظمه , 

(؟؛) معطوف على قوله : « رقرعبا هعم أسماء الإثارة » , 

() في الأصل : « يالا » وهو سبو . (ة) آل بمران ود١ا‏ 

)٠١(‏ آل عمران ١11‏ وقرأ قتبل عن ابن كثير : هأنتم » والهاء يدل من همزة وأصله أأنتم ٠‏ أو 
تككون « ها » للتنبيه » دخلت على « أنت » وحذفت الألف لكثرة الاستعمال . انظر القرطي ١9٠‏ 


ساهءه 4 مد 


ومن' قصّى فله” وحه” , وتقول : ها أنا أفعل »؛ وقد تتعمل مفردة” فبقال : 


رها يمعنى تنه 0 , 


باب هل" 
اعم" أنة ها في اكلام موضعين : 
الموضع الأول : أن* تكون للاستفبام غير عاملة لعدم اختصاصبا بالأسماء [1] 
والأفعال » ومالم مختص” لم بعمل* » فقول : هل قام زيد” > وهل يقوم زيد” 
وهل زيد قام” , قال 6 تعالى ؛:-1 هل رى من فلطور #ارنى ” وقال د نبل 
أنثُ* مثلمون 8 0( 57 وكال م وهل” أتاله” نا الخصامر « ليق . 
ويجرز حذف الجملة الداخة علها إذا تفتسّرّت“' بعدثء كما قال الشاعر 90 , 
٠ 20‏ ععايب هه مء 2 ه 7 2 
68 _- لست شعري هلمم هل1 تيظهم أو يحو لن من دوتر ذاك الردق 
التقدير : هل آاتستيم م هل اتسنبي' 00 كرثر تو كيدا 5 3 اجستخزأ عن 
الأول بالثاني وقد تدخل في موضع المزة المعادلة بين الرتين كقوله 7" , 
4 كل ما عامت وما استودءت مكتوم 
. 20 1 . -ى 00 لوت شاه 2 
ام تبلا إذا تأئيتة اليم عناوم 
.رياه 2 ارام © س ويه 35 وام م وم ونلة اه 
أم هل كبير بكى م يقص عار ث4 إثر الأحمّة يوم البينر مشكوم 
ساسسسسسسس بسب ب 
)١(‏ ذقل صاحب الحتى هذه الجملة عن المؤلف ١4‏ روخص على ذلك , 
(؟) انظر في « هل » الأزعية ١١؟‏ * ابن يميش ملءه داء الجنى ٠‏ > الغني ودمحء 
المقتضب دلعم 
() اللك م (؛) هود ؛١‏ (0) سورة ص "١‏ (1) تقدم يرقم لاع 
(7) البيتان لعاقمة القحل 0 ومما في دبوانه ٠ه‏ والكتاب اإقده » ومئازل الحروف عه غ2 
والأزمية س١‏ ' دأمالي الشجري 4/2 م" ٠‏ والتقببه مو »؛ والاات ( أمم) ؛ واين يعيش 
هله ١‏ ء رلازانة 7/4 .. بالمشكوم : المحازى . 


ا 2 


ومنه ذوله تع الى :0 ١‏ قل” مل" مكتري الأهمى والصير" 6 أم هل' تسنوي 
الظايات” والنور إن ٠‏ 


مع وهات 


الموضع الثاني : أن تكون بحق 0 قد ع حو قولك : و هصل هت »© 
معى : قد قنّمت »> ومنه قوله تعالى : و هل' أتى على الإنسان_حين” من الدهر » ''' » 
وعلى ذلك ينبغي أن تحمل قول الشاعر '" : 


71 2 رمه 27 ا ان هه ٠‏ 1 
ده سائلفوارس تربوع بِشَدينا أكلرأونا سفح القفذي الأكم 

لاعلى الاستفرام » لأنه لم يشت" دغول الاستفهام على استفهام فسُحمل هذا عليه . 

وزعم يعضوم أن" ,2 هل 6 في الآمة للتقرير 4( وهذا مردود لأنته لم شتا 
في و هل » معنى التقرير 4 , فيُحمل هذا عليه » ولا تيليق” بالآية » بل الات 
ب وهل » فيا أن' تكون للتحقيق ©» فبي أسّْه ب و قد » الداخق على الماضي 
الذصكورة في بها من غيرها ء فاعامه . 

ته ارم 
باب هلا 

اعلم / أنة ,تملك » حرفة تحخض كك «ألاء المتقنامة الذكر في باب 
الهمزة المر كة » وماؤاها 'يحاتمل أن تكون بدلاً من الهمزة فيكون الأصل : 
, ألا" كنا قالوا : أرتحئت:” وأهرحات” 4 ويحتمل أن* تكرن أصلا بنفسها 34 


؛5 





(0) الرعد ١١‏ (؟) الإنسان ١‏ 

)0( نسب في شرح شواهد المفني 70 إلى زيد الخرٌ » وهو في أمالي الشجري ٠١8/١‏ * دابن 
يعيش ١5/6‏ » وفيه « القاع » عرضاً من « القف » » وأسرار العر بية موم ؛ رالفني ومع » 
والمع 6لا . رالغدة : +2 ٠‏ والقف : ما ارئقع من الأرض » وفي الأصل « يأسرتها » عرض من 
« بشدتنا» وهو تحريف . 

)4 في الأصل : « اتقدير »» وهر تحريف , 


(ه) انظر في هلا" : ابن يعيش و/ع ١4‏ ء الجنى 40 ؟ © الأشمرني +٠:‏ 


الإ م4 


وهو الأولى لكثرج استع الها أكيى من ر ألا“ » ولا "بداعى أن* الممزة” بدل” 
من الحاء لقاثة وحود ددل الهمزة مَنْ الحاء 


فإذا نينت هذا ف و هلا » في دخولها على الأفعال ظاهرة” أو مقدثر» 
5م ألا" » ماضية' كانت الأفعال” أو مذارعة” » فتقول : هلا" قت > ولهللة 


و 00 


قعدت » وأملاة تقوم” » وهلا" تقعد”. 


وإن" حاء بعدها الاسم فعلى تقدير الفعل » فتقول' : هلا" قتالاً وت#_لاة 
زيدآ 4 وهلا" عمرآ 3 أي َ وله" تقدد أو تقاتل” أو ما أمشبّه” ذلك » مما تد'ل* 
عليه قرينة' انكلام . أنشد الأخؤش” 100 , 


م أمكون 1 حرش 4 0 

اكه سام وى اللاو * ىال قلا التقدم والنفوس صحاح 

أي : هله" حداث” التقدم” م( أو وهر التقدم” 6ش وقد سل* حي ء* المتدأ أو 
الخبر بعداها 6 قال الشاعر 0 : 


عاض أساهة 0 


اكه متا ىا هاعاءاواءاءة ا .الى و ىا ىا ٠‏ فبلا نفس لبلى شفيعها 


اعلم أننها حرف” تنبيم » وتكون للنداء كقولك : كينا زيد” » وهي للبعيد 
مسافة” أو حكماً كالنائم فبي مثل أيا . 
آآ ل ل سسب 
() م أهتد إلى قائله » رهو في حاشية الخضري على ابن عقيل /4ه١‏ وصدرء : 
الآن بَعْدَ لجاجي تلدوتى 
(؟) اختلف في نسبته ؛ وهو في ديوان الجنون - » وديوان ابن الدمينة + . + رقد يتب 
إل الصلمّة للقثيري ك في الخزانة م ٠‏ وهو في المغني 0 ء ويام روايته : 


دوه 37 مويه 


6م 0 2 2 مس مله هااخْ مومه 1 1 
ونبيُت ليل أرسات ربشفاعةٌ إلى فبلا نفس ليل شفيعيا 
والأثموني +١ ٠‏ . وشواهد الفني؛, ‏ () انظر في « هيا » الجنى ع., 


10 -- 


واخثلفه : هل الهاء فها بدل” من ههمزة «أيا» وهو قول الأكثرين 0 , 
أو هو حرف” قائي” نفسه © والأول أكثر لكثرة بدل الحاء من الحمزة يا قالوا: 
أ رات * و ف ركحت” ع وك راقات” » وأرقت*, وأنشد الأصمحي لا 


ا و 89 مه م ده 0 
7 وانصر فت وهى حصان مغضبه 


ورفعت ود صوتها صا أبه 
5 0 عرراه 
كل فتاق بأبيبا معجيه 
ولا يُتصر”ف” فيا بالكذف وإبقاء امنادى لقثة النداء بها يخلاف دبا » فإناسا 
م الباب ء فاعاه . 


لنذ ‏ مذ تن 


واعلم أنه بقي من تر كيب الفاء ماهو مع الواو : هو 6 ومم الياء : هي » 
ومع الل والألف : هماء ومع اليم والواو : هم » ومع الثون المشددة :“هن 
وجميع' ذلك أسماء؛ ضائر” إلا" في باب الفصل ء فسكاها حم” أنتة وأنتر 
وأخو اما المذحكورة في الباب الموضوع لها قبل“ » فقسكها في الأحكام المذكورة 
في بها علها حكماً حكماً 'تصبه” إن" شاء الله , 


باب الواو 
أعلم أن“ الواو تككون” في الكلام مفردة” ومرحكبة” مع غيرها من المروف . 


(1) تاه صاحب الجنى 6" إل ابن السكيت وابن الخشاب . 
(؟) نسب في الخزاتة ؟/7 ٠‏ إلى الأغلب العجلي وروايته فيه : 


20--- 


فأعلتت _بصّوتها أن يا أبه 


ممم 
هو 


أن 9 0 - 1 ع ٠‏ 
3 ا سنت ريه وويق الر قنه 
وهو في أمالي القالي ؟/15 


سد 1.84 مد 


باب الواو المفردة'"" 


ذا | اعلم أنها تنقسم” قسميانر : قسم” أصل” وةسم” بدل” من أصل, . 

فالقم” الأول التي تتكون فيه أصلا تنقيم' قسمين : قم في أول اللفظ 
زائدة” 6 وقم” موضوعة» في نفس الكلمة . 

فالقسم” الأول التي تزيد” على اللفظ أولاً لها ستة” مواضع : 

الموضع الأول : أن” تكون لاعطف وهي أ؛ حروف العطف لكثرة استعالها 
ودورها فيه '' » ومعناها ابنمع' والتشريك » ولا تَخْدُو عن “هذين المعنتييئن في 
في عطف المفردات » لأنئها لاتخلو أن' تعطف مفرداً على مفرد أو حمة على ل . 

فإن' عطفت مفرداً على مفرد فت 'تثشر”ك” ينها في اللفظ والمعنى > أمنًا 
اللفظ* فبو الاممة” أو القعلية” والرفع' والنصبه والخفض” و از م ع فكبعة 
الثاني الأول في امعين من ستة : في واحد من الاسمة والفعلة » وفي واحد من 
الرقفع والتصب والخفض وازم . 

وأما المعنى فهو المع” بين الاثنين في نقئي الفعل أو إثباته تحو : قام زينث 
وجمراو > ورأيت” زيدأ وحمراً » ومررات يزيد وعمررو © وزيد” يقوم ويقعدا » 
وان بقوع ولن تعدا و 5 و تعد ؛ وما زيد” قامم” ولا عمراو 4 وما كام 
ولا قعل زيد” 2( ولا يقوم” ولا يقعد زيد . 


فإن' جات" عاطفة” امم على فعل كقوله 9" : 





)١(‏ انظر في الرار : الكتاب 5 » القتضب 6١‏ و(هة؟ع د 5وء الأزه.ة ل 
الخصص 7/١6‏ ؛ * ابن يعيش هل١و‏ » الجنى وه ء المقني روم ء المع ؟/؟١‏ 

(؟)انظر فما انفردت فيه الوار في العطف : الجتى + 

(*) الييت للنايغة » وهو في ديوائه 84 ء واليحر الخساط ب«لإحومعء وابن عقيل +/ م١‏ 
ويبير : جلك » والمعابر : السفن التي يعبر فيا . 


5000-5 


ع سا ال و واردوتس* ع” عام 


6*4 - اليه يما يرث عَدُرة وير حطاو يستَخيفة الممايرا 


أو فعلا على اسم كقوله تعالى : د أو ل“ ثر'وا إلى الطير ذوقهم صافّات 
ويَق فتن , ٠١‏ فعلى أن ترف الفعل إلى الاسم » أو الاسم" إلى الفعل في المعتى » 
خكاته قال في البيث : فالفيشُه يرما مبير عددوه » “أن مفعول « ألفيت » 
أصدّ أن* يكون” “خرداً , ويكون” التقدي” في الآبة 0 صادّاتٍ وقابضات»» 
لنت المعطوفة على الخال حال” مثلله » فحتله أن يكون اسم . 


ولا تعطي الترتيب” عند البصربين” » فإنله قد يتكون الثاني في العمل قل 
الأول تارة” ومعه أخرى » فالذي قبله كقولكه تعالى : « بامريمه اقدتي اريك 
واسحدي وارحكعي مع الرا كعين 9# ع فالر كوع” قبل الدود » والذي معه 
كقرله : اختصما زيد وعمر'و »6 فالاختصام لادم_م' إلا" من اثنين معأ » ومن 
الذي يقع لى الأول قول الشاعر "" : 
هه أغل السباء بكلٌ أذكرعاتق أو جونة قرحت وض ختامها 

فض اتام قل القتدّح وهو الغرف . 

وعند الكوفين 47 أنها تعطي الترتيب” كالفاء عند الرصربين » واحتجوا بقوله 
تعالى : ١‏ إذا 'زتزلت الأرض زلازاتها وأخرجت الأرض أثقاتها"'» ويقوله 
تعالى : دياأيها الذين امنوا ار كعُوا وادحدوا واعندوا ريكى لقاع ومعاوم” 
أن* إخراج الأثقال إكما هو بعد الزازال » والسجود / في الشرع لايتكون إلا" ج, 
بعد الر كوع . 


)١(‏ املك ودر (؟) آل تمران مع 

0 البيت للبيد » رهو في ديراته 16م راللسان : ( عتق ) ه وابن عيش 6/؟؟ » والخزانة 
.دهع . والسباء : الشراء » الأدكن : الزق الأغبر» العاتتى: الخالص » الجوفة : الخابية المطلية بالقار » 
تدحت : "غرف منها وملزجت . 


6 انظر الجنى 51 6 الزازال 1٠م‏ 60 المج 00 
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ولس في هذا رد على البصريين لثم لانازمون عدم الترتبب في الراو 
فيل مجم الرا؟ بهذا » ولكن' الترتيب” فيا يقع يمي اللفظ من غير قد له في 
المحتى » ولو كانت" اترتدب موضوعة لم تكن" أبدا إلا مرتبة” » فظبور عدم 
الترتبب في بعض الكلام عاطفة" يشبد' أنْمّا ليست موضوعة” له » ولككن المتكلم 
يقدثم” في كلامه الذي هو به أعنى ويبيانه أه؛ استحاناً لا إيجايا . 


وحكي عن ألي زيد السيلي أنه تجعلنها بالوضع الأول مرقبة » فذلك اللقيقة” 
فيا » إذ أصل” اللفظ أن يكون موازياً المعنى في تقديه وتأخيره » فإذا آخر 
الافظ” بعد الواو - وامرا به التقدي ‏ فذلك على طريقة الجاز » وهذا صحييع” 
لامخالف فيه اللصريرن » وإنمًا المراد أن الافظ” يتأخثر' وااراد به التقدم” بعد 
الواو » وكبئ' كانة حقيقة” أو ازا » وبهذا خالفوا الكوفبين لأتهم يازامون 
الترتيب” لفظأ ومعنى » وهو ظاهر* الفاد يا تقدام . 


واعلم أن" الواو المذكررة إذا عطفتت” اسم) على اسم » فاختلف فها : 
هل تنوب .ناب العامل في الاسم الثاني أو لا تنوب منابه ولا ") يكون مقدراً 
بعدها » أو تنوب” مناب” العامل في الثاني » ولا يصيك أن” يظبر” بعدها إذا 
كان الفعل” موضوعاً لاثتين نأزايّد 2 نحو اختمم زس وعمرثو » ولا تكون” 
نائبة" منابه بل “يقدثر بعدها فعل'"" . 


١#‏ *#م ره 


وذهب بعضهم إلى أننَّها تنوب مناب العامل » واحته بأنه إذا فر 
المنعوتات وجمع” نعتها فإلله 'بتتبعها نعتأ نحو : قام زيد وعمرو وخالد العقلاء» 
فلولا أن" الواو نائبة مناب العامل لم «يجتمّع النعت* لثلا؟ يُفتصل بين العسامل 
والمحمول » ولو كان العامل مقدّرأ لعمل عاملان في معمول واحد . 


وذهب بعضيهم إلى أننها لاتتوب؛ مناب العامل » ولكن” يقثار بعدها ء 





. لعل «لا» مقحمة‎ )١( 
. في الأصل : « بل تُقدر بعدها فيا عدا » وهو تحريت‎ )0( 


17س 


واحتج” بظبوره في بعض المواضع نحو : قام زيد وقام عمرو » وأنشد قول الشاعر""): 
د _-1 9 


- 2 “الى لهام . َّ - 

7 ا بل ينو التجار إن لنا ‏ فيهم كتلى وإننا 

قال : فظرور العامل في التمثيل و « إن" » دلل على أنلها واسطة لانتنوب” 

مناب عامل » وأنْ *بشثمر* بعدها فقدر » ولا تمع التائب” والمنوب 
عنله » قدل" على دعورق الامابة القدمة الذ كر . 


2 هة 
له 


وذهب بعضبم إلى أنه [ أن' ]| كان الفعل لاثنين فأز'يد- فبي تنوب منابية 
العامل نحو ما مثل به »6 وال فلآ تنوب” منانه 0 بل تكون مقدرأ بعدها 7 
إن" ساء أل : 


إن" الؤاو في عطف المفردات واسطة” مُوصك” حمل" العامل قبللها إلى مابعدها” 


بها على معنى العطف والتشريك » ما أن الواو في : « استوى الماء والحشيةة) 
موصة”/ حمل العالى فيا قبلها إلى ما بعدها بواسطتها على معنى همع » » وما أن" 
الباء في 5 مترر'ت” يزيد . موصاة عمل العاملٍ فيا قلبا لما بعدها على معاد 
سمه من درول أو غبره 4 وكذلك و9 إلا" «( ف الاستثتاء وهذا أصل مريج 
في العربية من لاف يءض اللمواضع المشكق تتدبئر'ه » و الفاء وثم وحتى 
في ذلك حم الواو مع المعافي التي اختصت” بها . 


ومن ذهب إلى أنتّها تنوب” مئاب” العامل فيازمه الفاد في جمع النعت في تفريق 
النعونات في نحو ما ْمل بثل ما أقكد به قول من” يقول بتقديره بعدها » إِذْ 
النائب حكمه في العمل والفصل 5 العامل المذرب عنه , 


ومن ذهب إلى أنه ٠قثثرث‏ بعدها فازمه من الفساد مالزم صاحب ال ذهب 


:. نب في السيرة لق إلى خالد بن عى المترئى » وهو في الررض الآنف كيل‎ )١( 
١,1 ١ وااترة طلب الثأر » وانظر في الروض الآنف يمنا تجرياً عن هذه الفكرة‎ 


م 


/ا5ا 


الأول كما 'ذكر ( وما احتيم به من الظبور لا حجة فه لِنه إذا ظير صارت. 
ا مسألة من باب عطف ايمل ولا كلام فها » إذ لاخلاف في الواو في ذلك » فقوله : 
لي وإنة ثرهو» أراد : دوإن" لنا» فحذف د لنا » لدلالة الكلام عليه . 
1 أمن أن" هاينوب” مناب” العامل فبو ف حكمةه » وخحانث ف معنى الف_اهر » 
والفعل لايصح إظباره هناك لاحتياج الظاهر أو المقدكر إلى فاعلين فاز'يّد , 
. وأحرى بالفاد إذا قر بعدها على المذهب الثاني » ويازّمُ فيا عدا مايحتاج إلى 
فاعلين فأز'يد مالزم صاحب” اذهب الثاني » ففدّت' هذه المذاهبي”وصم" ماقلنا . 

والدثيل عليه إجاع المعطوف والمعطوف عليه في التثنة للعامل الأول » وكذلك 
في المع » ولا اعتار في العمل لاواو » فقول إن" إسلات : اختصم زيد ومراوء 
وإن"” شت" : قام الرجلان » و كذلك ثة.ول في امع ُو :* اختصم زيو وممراو 
وخالد ءَ واختصم الرجال ؛ وقام زيد” ومراو وخالد” » وقام” الرجال ؛ فاعلم ذلك. 

وعلى صحة هذا القرل وفماده غضيره يظور الص_ح من القولين في جراز 
تحذاف هذه الواو أو عدم الجواز وهو الصحيح » لأنها موصل” اعت العطف 
والتشريك » فإذا 'حذفّت' زال هذا المعنى » فزالت' فائدتئها » فإن' جاه من 
ذلك شيء فضرورة كقول 7 

8 0002" ل سن - سه 

لاه وكيفا لا أبكيعل علاقي ‏ صبائحيى غيائقي قيلاق 

وقوله لقف : 
218 كيف أصبحتة كيف أمسيت ما 

سا و 27 . 5 - 
: يبزدع الود قِ واد الكرير 

)١(‏ م أهتد إلى قائله » وهو في الخصائص لكل ٠‏ والاسان ( صيح ) . والعلات : ج 

عَلتّة رهو ما يتملل به » وفسشرها فيا بمدها ويريد نوفا يحايها صباح؟ ويعد المقرب وفي القائة, 


(؟) م أهتد إلى قائله ٠‏ وهر في الخصائص 0 »: وأمالي السبيلي ٠١١‏ » وابحر 
حيط ؟لقدى راطمع؟(١ ١)‏ 


14١4-‏ سه 


وكذلك يظبر على صحة الصحيح من القولين في جواز عطفبها على عاملين أو 
عدسه » وهر ألا" 'يعطف لشعفها في الدلالة علا معآ » فلا تقول : « ضربت” زيداً 
فى الذار والسوق حمر » على عطف المفردات » ولككية هذا من عطف الل » 
والعامل عحذوف / تقديره « وضربت” » كدل على حذفه الأول » فلا تكون” المسألة 
من هذا الموضع فلا ينبغي أن" تبتى عليه , ظ 

(فإن عطفكت” جل على جل لم يازم تشريك* في الافظ ولا في المعنى » ولكن 
في الكلام خاصة » للم أن الكلامين فأ كثر في زمان واحد أو في فَصد واحد» 
فلذلك جاز أرد 'بعطف ما إذ ذاك حم خبرية” على مثلها وعلى طلبية » وجمة طلبية 
على مثلها وعلى خبرية » فتقول : قام زبد وقعد سمرو » وقام زيد واقعد' ؛ وعلى 
هذا يجوز : سم الله الرحمن الرحيم وصلى اله على سيدنا تمد وعلى آله » فالواو 
عطن طلب - وهو الدعاء ‏ على الخير » وحتكى من كلام البدييع : م ظقير'نا يصيد 
وحمّاك ان أبا زيد » 2١١‏ , وتقول : قم' وقعدة زيد وقم واقعد وقم ولا تقحد » ولا تقم' 
واقعد' » وكذلك حك المة الابتدائية مع الفعلية نحو : قام زينث وعمرثو قاتم » 
وزيد قائم” وقعد عمر”و » وكل؛ ذلك جائز با ذكر'ت” لك . 


والمناسة' في امل هو الكثير » وريما يكون” ظاهر” ااتكلام عطئف المفردات 
وهر عطف امل » ومئه العطف' على عاملين كما “ذصكر » ومنه قوله تعالى : 
« وتصريف الرياح آباتك » "2 ء تقديراه : وإن" في تصريف الر"ياح آنات » ومنه 
في عطف الاعوت ذا اختلف إعراءبها » نحو : مررت بإخوتك الظرفاء العف لا 
الكرام مخفض ٠‏ الظرفاء » ورفع « العقلاء » وتصب « اكرام » » الأول تابعاً 
والثاللي مرفوع على خبر ابتداء مقر , والثالك على إضمار فعل تقدير'ه : أمدّم” 
أو أعني أو س' ذلك , وعله قوله تعالى : « لككن الراسخون في العلم منهم 





(1) انظر شرح مقامات الحمذاني : المقامة البغدادية "١‏ 
(؟) نص الآية : « إن” في السموات والأرض لآنات لللؤمئين , . . وتصريف إلرياج 
آبات 26 الجائية 0 


هم[ - 
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والمؤمتون يؤمئون ها أنزل إليك وما أئز ل من قبلك » والمقيمينة الصلاة والمؤتون” 
الزكاة” » '' ومنه قواه تعالى : « والائلين وفي الركقاب » ثم قال : والموفون 
يعهدهم إذا عاهدوا والعتابرين” في البأساء والفراار, لفن وهنلة قول” الشاعر عا 


َه 


مثل السعالى 


: 4 اعش ا واع لع هر ل 8 
اك 2 وياوي إلى انسق قم عطل وشعثا مراضيع 


وقوله ؟! : 
5٠‏ - لا يَبعَدن كمي الذين ثم سب السّاقٍ وَكقَةُ الور 
8 - ش # وهر 0 2 -- . 
النازلين ربكل معترك والطيبون معاقد الازر 


الموضع الثاني : أن" تكون حرف ابتداء(*) » ومعنى ذلك أن' تكون لابتداء 
الكلام » وسواء كان جملة" اسمية أو فعلية” فلا يسر'قبط” ما بعدها من ايل ها قبلها 
في شيء ما ذ كنا في عاطفة المفردات أو الخمل » وذلك قولئك : قام زيد وأتتم 


أخرحوا 04 وقام زيد وضرب" عسل أيه خالد؟ 6( وهل قام زيد وانّك يارو 





)١(‏ النناء 1 (؟)البقرة بابو 

)2 لبت لأمية بن ألي عائذ كما في ديوان اهذلين م١‏ » وروابةةه فيه : 

جو عر مر 0 وى و اس ىس 

له نسوة عاطلات الصدو ر عوج مراضيع مثل السعالى 

رهو في الككتاني ع ومعاني القرآن /م ٠١‏ والامان ( رضم )» والمقرب ١/ه؟*‏ » 
دابن تعيش ١١/2‏ ء والعيني #إعدء والشرانة وإدعع . والعطل : ج عاطل وهي التي لاحلي 
ما . والشعث : ج شعثاء وهي التي تلبّد شمرها » والمراضيع.: سج مرضاع وهي الكثيرة 
الإرضاع ء والءالى : ج سعلاة وهي الغول . 

)ع( البيدنا: اخرانق بنت _هفتّان وهما في الديوان 5؟ ء والكتاب ؟/لاه ٠‏ والقسراء 
٠٠/6‏ + رأمالي الشجحري ١/ه:»‏ ء والإنصاف 4 *ء والأشمرني كدج راازهر ١م‏ 14١اء‏ 
والعيني ؟/20 ؛ راهمع ؟إواا ٠‏ والخزانة 005 رولا بسعدن : لايلكن » والجزر :ج22 
جزور وهي الناقة تحرّر ؛ وطيب المعاقد كناية عن ا'عفة » وقوله « سم » جاء في الأصل: 
« سموا» وهر تحردف , 


وهي وار الامتثنان » انظر الكنى و 


-)15- 


. 5 7 5 وثع 
خارج » وقام زيد ومالي مخروج زيد من علم ء قال الله تعالى : ه هل تعتدم 
له سَممًا » وقول الإنسان إذا مامت لسوف أخترتج” حا , /21١‏ . ومنه قوله 
تعالى : 1 ولاشْرنوا نه لا بحدب* المسرؤين “ رمن الأتعام حموة” وفرسًاً 1 ,0 
وقول تعالى : و وما أثتم بُعجزين » ولو أن" لكل" نفنى, ظلتمت'ما في الأرض » " 
وهو كثير ؛ ومنه قول الشاعر 290 : 

0 200 2 م . و 2 55 8 0 
١لاء‏ او قدأغتّديو معى القأتصان وكل2 .ريمرياة مقتفر 
وعلى ذلك ينغي أن" يحمّل قول” الشاعر 9" : 


.8 
7 اساسا 


5 0 ل لالم 
؟لاة ‏ ويلد قطعَه عامر وجمل نحره في الطريق 
وكوله لكا 
ار ل 26 1 ض م . 2 2 8 
1 وبلدةٍ ليس ربها أنيس إلا اليُعافير وإلا العيس 
وما كان نحو هذا ممما تُقدّر بعده ورثيه » » ولا تحمل الواو على أنئها بمعنى 
وربيكع» ا ذهب بعضهم إلله » وقد تقدم الكملام على ذلك في باب ورب » 
وباب د بل » والفاء قلا تعده . 
الموضع الثالث : أن تكون للحال ومعى ذلك أن” نحي بعدما مه تكرن 
قِ «رضع الخال من ذي حال , نحو ولك : جحاء ربد ويده على رأسه ؛ وخرج 





)00 هرم 1:58 5* (؟) الأنمام ١5 ١1‏ 2 بوثس : م 62م 

(:) البيت لامرىء القيس ء وهر في ديوانه ١:٠‏ ء والأضداد 5 ؟ , والقانصان : الصائدان » 
والمّر'يأة : مكان يريا فيه كالجبل مثلا ؛ رالمقتفي : أي يتبع آثار الوحش , 

(0) م أهتد إلى قائله » رهر شاهد” عروضي , في المعبار 6+ » والاقتاع هه . رالقسطاس الورقة 
١‏ وفبهه حسسره » عرضاً من « خره » ؛ وقوك « نحره » ورد في الأصل « محرف » رهو تحريف , 

() البيت لجران المود ؛ رهمو ف ديواته ؟ه » والكتاي + ة؟ » وابن عيش 1 
واللمان : « إلاتج» ء رالأثمرني لمم ٠‏ والعيني ع//ا١ ١‏ ؛ والشمع ا" ٠‏ والخكرانة ع١‏ . 
والمعاقير : أرلاد الظياء »؛ والعيس : البقر . 


14 


زيد وعبده الله جالس » وقام زيد وقد خرج غلالله » إلا” أنثها تقر تارة* 
ب« إذ» الظرضة » وتارة ب دفي حال » ('' » وهي في التقديريئن للحال » فحمث لم 
يكن بعدها ضمير في المة الواقعة حالاً بها قندرت” ب « إذ» تحو قولك : بجاء 
ريد والشمس طالعة.» أي : إذ الشمس طالعة » ومنه قوله تعالى : د شْمْدّى طائفة* 
منج وطائفة” قد تم ؟ أنفسهم 5 غ»"اء وقال الشاعر 9) 
لاه كيدو كواكيهُ والقَّمس” طالعة 
ع خخ شه الم 0 . 2 
لا الثور .نور ولا الإظلام إظلام 
وحيث كان في اله ضير يعود على ذي الال قرت" ب ه في حال» » نحو 
قولك : جاء زيد وقد ضراب عده « أو :1 وأهو بضرب عدم ,أي 2 زيد 
ضرب' » أي : في حال فغريه عدج ) ومئله قوله تعالى : وودانة” علهم ظلالها 
وذ'للت* قطوفتها تلاليلاء '*' وقوله تعالى : ول يدغارها وم يطتمعئُون » 0 ,: 
ولا بد. عم ذلك كاه من صرف الج إلى تقدير المفرد : مما من الافظع 
وإمثًا من المعنى 6 لأنه أصل امال فتقديره فق و قولك : «والشمس” طالعة*؛: 
طالعة الشمس؛ في حال قيامه » وفي قولك : , ويضرب” عبدّم» : ضارياً عدم » 
وعلى هذا قياس ايمل الواقعة حالاً » فاعامه . 
ويشترط في اللملة الواقعة بعد الواو ااتي لاحال أن تكون” خيرية” وهي 
التي تحتمل المدق والككذب لصحة وقوعها » ولا تكور:_ طلبة [ لأنة ] 
هإذ» غير واقعة . 


نم لا تخدو أن" تكون اسمية” أو فعلية » فإن" كانت اممة“فلا يخلٌ_ أن يكون فها 





٠.4 (4)آل عمران‎ ١ في الأصل : « بني سال» رهر تحريف,‎ )١( 
. (ع) البيت للنابغة » وهر في .«دبوائه 8 (؛) في الأصل : « أو » وهو تحريف‎ 
: 6 الأعراف‎ )1( ١ الإنان‎ 0 


-+41١م--‎ 


م7 موا اس 7 1 ررد ىم 7 ل 8 
6 _ تنصف النهار” المام غامره ور فبقه ربالغنبٍ لا يدري 


وإن' ل يكن فيها ضمير” | لزمت الواو' نحو : جاء جمرو وزيذ قائم » ومته 66+ 


والشمن” طالعة”» لأن" الوا هي' الرابطة لاجملتين”» فاولاها لم يقغ ارقتاطتبينهها . 
وإن* كانت فعلة* فلا يخاو أن" + يكون فعلا مافيا أ و مضارعاً » فإن* كان ماضساً 

لفظاً ومعنى لَزمه ” «قدء ء ولا دل على الملاضية مسق > وتزمت الواو ».رإن 

0 ها ميد يعود على ذي امال خمو 2 قد موأ أ تعد مرود. 


جاء هذا بغير تلقل ا 0 0 ل ورم 09 
على أحد الإعرابين 3 وقول الشاعر ©) 
01 وني ترون لذكراك هرّة 
كما اتَفْضْ العصفور لله القط” 
وحكدلك تقول : قام زيد ل بقم' أبوه 4 بالواو ويغيرها ٠.‏ 
وإن' كان مضارعاً فلا بد" من المضمر معه في الجملة عائداً على دي الال » فبحوز 





١(‏ ) البيت للأعشى » وليس في ديواته » رهر في أدب الكاتب م7؟ ؛ رشرحه 05؟ ٠‏ وأمالي 
الشجري ٠ ١5١/5‏ وابن يعيش 10/5 ٠‏ والمغني ووه ء والأثموني «/: ١‏ ؛ راشم 45/١‏ ؟ ء 
وشواهد المغني م/اه 0 والخزانة عم » رالدرر 0" . رتصف : اتفنف وهو يضف 
غائما لطلب الؤلق . 

.(؟) النساء 4٠‏ » والبصريون يوجبوث دخوها على الماشي الواقم حالا » إما ظاهرة أ مقدرة ك 
في الآية » وخالفهم الككوفيرن والأخفش لكثرة رقوعبا حالا بدرن قد ؛ انظر الغني م71١7‏ . 
وني الآية أعاريب كثيرة اتظرها في المنني 46٠١‏ 

زع البيت لأبي صخر المذلي م في الخزانة +/ة؟ ءرهو في أمالي القالي /١‏ ؛ والمقرب 
3 رالإتصاف عنمىء والشذرر و؟ ؟ ٠»‏ رأبن يعدش ؟/1ةء رالعيني عإوةء والجمع 154/١‏ . 


-414- 


تمكة عيله 0 وقد قالرا 1 وبصك” » وححكذلك قال الشاعر 19 : 

إل/ااه - قلمًا خشيت أظافيرة ‏ نجوت' وأرهثهم مالكا 
00 إويعظيم يححل الجمة في الال والبدث امعمة » ويقدار* المبتدأ قبل الفعل كأنه 
, قال في الال : « وهو يمك عننّه » وفي البمت : «١‏ وأنا”؟ ' أرهنهم ». » وإنلما 


داك الكثرة وجود واو الال مع الامبية وقشتها مع الفعلة المشارع فعلها » وهو 
مؤش د ان رورة كدعو له . 


الموضع الرامع : أن تكون لاقسم عوضاً من الباء نمحر قولك : ه وان لتترجن”» 
والله لتقصدن” زيدأ » » والأصل” الاء”لأنها حرف جر في القسم وغيره » ويحوز 
إظبار فل القسم معبا وحذفه » ولا يجوز ذلك في غيرها مر, حروفه » فدل على 
أصالتها ونوعة غيرها في الباب » قال الله تعالى : « والطور و كتاب مسطور » 4) 
وقال : « والشمس وضحاها ,'*'» وهو في القرآن كثير . 

ولا تخفض في هذا الاب إلا" الظاهر يلاف الباء » فإنها تخفض الظاهر 
والمضمر كا تقدام في بابها وفي باب التاء » فدل* على أصالة الباء وفرعمّة الواو » 
وإننّما دخلّت' في هذا الاب وخفضت“ لكونا تقر'ب من الاء في خروجها من 
الشفتين » وقد تقدام في باب التاء من الكلام مافنه حكفاية * فأغنى إعادتها هنا . 

الموضم المامس : أن* تكون على وعع» مشوبة” بمعنى باء المفعول ببه» 
وإذا لم يككن فيها هذا الشكواب” كانت العاطفة” المذكررة » فإدّن* بقع الاشير الك 6١‏ 





)١(‏ تسب في اللسان : « رهن » إلى مام بن مرة » أو عبد الله بن حمام ٠‏ وهو في المآرب 
١م6١‏ » و الأشُعوني دومء رالدرر ١/م.؟-‏ . والأظافير : ج أظفرر » والمراد به هنا : السلاح . 
(؟) دهم تحت قوه « وأا » عبارة صبح , 
(>) أي تأويل يعضهم للثال والبيت ٠‏ وفي الأصل : « مكلف » وهو تريف . 
(:) الطور ١‏ (0) الشمى, ١‏ (1) في الأصل : « الانتراط » وهر تحريف . 


سا ع8 لدم 


بين الواوين في مسائل هذا] الموضع وصورة ما بعدها كصورة المعطوف في الامدة و.م 
إلا" أن" اصروب بعدها في معنى المفعول به » فإذا قلت" : قام زيد وسمرو» 
معنى أنة القيام وقع منهها من غير معنى زائد » فذلك هو العطف” » وإذا أرئدت” 
أنه وقع منها على أن" الثاني فعّل” به الأول فعلا فذلك المقهول معه فيكون 
منصوياً » فكأنك قلت : قام زيد بعمرو معه , وعلى هذا قالوا : و استوى الماء 
والحشة” » بنصب «١‏ المثة » وحاء البرد” والطالة- أي : ساوى الماع الخشة” 
فاستوت معه » وساق البرد الطالة فكانت معه 2 فلبذا اتصب مأيعد الواو 
مفعولاً معه "' . ولوجه آخر : وهو أن الواو مقدكرة” ب «١‏ مع » فلممًا نابت 
الواو المذكورة منابتها رجع نصبها إلى ماكان عخفوضاً بعدها » م انتصب 
المتثنى بعد م إلا »مع كرنها حرفا » لأنئّها في معنى « غير » وهو منصوب”, 
إذا قَلْلدت قام القوم غير زيد » إلا* أن" نمثب ه مع » نصب الظروف » 
ونصب مابعد الواو على الأقعول معه للعامل قبلها يوساطم' » كرا عمل ماقيل 
إلا" » فيا بعدعا النصب بوماطتها » وقد تقدم دان" ذلك في باءها . ْ 

وتخوز أن" ييكون العامل فها بعد الواو المذذكورة الفعل كما مل قبل » 
ومعنى الفعل » َو قولك : مالك وزيداً » ومالك وقصعة” من تريد » على تقدير 
الملاسة بعدها » و كذلك ماأنت وزيداً » وه ماأنت وقصعة من ثريد » على 
إضار الملاسة أيضا . ومنه قول الشاعر "" : 
08 قا أنا وَالسَيْرَ في مدكج 2 يبرم بالذّكر الضابطر 

)١(‏ انظر كآراء النحويين في انتصاب المفعرل معه : الإنصاف م4 » والجنى 1١‏ » وأسرار 
العربية ؛ ” » ورأي المؤلف هو أي البصريين . 

(؟) الميت لأسامة بن الحارث 5 في ديوان الهذليين ؟/ه ه١١‏ وررايته فيه : 

ما أنا والسِيرَ في متلفر 2 يعس بالذكر الضابط 
وهر في الحتاب /+.+ رابن يعيش ؟/كه ء واللان ( عير ) ء والميئي مو ء 


واللمع 51/١‏ ء رالدرر ١/ء‏ 9 . وأراد بالذكر الجمل ٠‏ والضابط » القوى ٠‏ والتبريح : المثقة , 


- 481 - 


وقال آخر 239 
َّ - عالت قير ورعاه - - 8 -- و 
8 - قا أنا وَالتَلّدد حول تجدر وقد غصّت تيامةٌ بالرجال. 
أوهده الواو لايصم؟ أن تتكون بعد مالك فيا "' تقدام ‏ عاطفة" » ويحوز في غير ذلك . 


0 الموضع السادس : أن" تكون ناصبة للفعل المضارع الواقع بعدها باضمار « أن" » 
فسخلاص للاستقبال » وذلك ف بآبين : 


الأول : في جواب الأمر والنهي والاستفمام والعرض والتمني والتحضيض 
والدعاء والنفي والشرط واطزاء » ما نديّت الفاء في أجوبتها على ما 'ذحكر في 
ابا كقولك :غ وأكرمك , ولا تقم وأكرمك”" », وألا تقومء” وأصكرمك 
وليتك تقوم وأكرمك » وهلا" تقوم” وأكر مك » واغفر لزيد ويتغل 9 2 
وما يقوم” زيد” وأ كرمه ”ا وإن تقم وتخرج أكرمئك » وإن" تتم أ كرك 
وأحدن إلليك » وأحكام! في العطف اللفظي والمعنري والاستئناف وإضار «أن” 
و.م وصراف مابعدقا إلى المصدر كأحكام الفاء فقسئها ]| علبها تصب” » إن ساء الله . 
والثاني : باب اتخالفة وهي نوعان : 


الأول : في الافظ وهر أن" تتءتطف الفعل على الاسم المصدر نحو قولك : 
أعجني شامك وتقعل” م( وكلامتك وتصمت” 4 قتاصب” ما بعدها بإضصار 2 أن 2 
أها لقع الاتفاق قِ عطف مصدر على مصدر 04 فإذا قلت : 2 أعجبي قامك وتقعد” « 
فتقديره : وأن تقعد © ونصير إلى : أعجبني قبامّك وقعرهك . قال الشاعر !٠”‏ : 


)0 تسب في الكتاب ١إم.ء‏ إلى مسكين الدارمي » وهو في الكامل همع ٠‏ وابن 
يعيش +1 - ه ء والأشمرني +؟ ء والرواية فيه : « فالك » . والتلدد : الذهاب والمجيء “حيثرة . 

(؟) دردت « فبا» في الأصل بالتكرار . (ع) سقط مثال الاستفهام : هل تقوم رأكر تمك . 

(:) لملما محرفة عن « رأكرمك » طلبا للسياق . (ه) لملبادرأكرمك». 

(5) 'نشسب في سر الصتاعة >0١‏ إلى تمثسون بنت يدل الكلبية » وهو في الكتابي 
الإخوع» وأمالي الشحري ؛ وأبن سش باه ؟ » والشذرر 4امءرالمفني هو:: رابن عضيل 
وللقء والأثموني دبده ء وشراهد المغني + باب »والخزانة عإعده . رالشفرف : الشاب الرقيقة . 


سد ل لد 


ف 


َك 1ه 2 -اء 
تمعصىر, لبانات. ويسام سارئم 
على روابة “من روى ه تقضي ه كأئه قان : وأن” سكام 3 أي : وسأمة 3 
وإنثّما حكامنا أن* النصب بعدها لأن' لثلاثة أوجه . 
أحدها : عدم” جواز العطف » عطف فعل على اسم » لأن” هن شرط الواو 
العاطفة أن تشر*ك في العطف بين المنفقي المد” لا الحتافيه 9" م *ذكر في بها . 
والثاني : أثلله قد ممعت" مظيرة” بعدها » قال الشاعر 10 
8 دو سايث 5 “له 
85 أيت الروادف والشْدي لقمصها 
مس البطوتر وَأن' تمس ظهورا 
والثالث : أذله' لو كانت ناصبة" بنفسم! لنصبّت” في كل” موضع يقع” بعدها 
الفعل في العطف . 
وهذه الواو في هذا الموضع على اختلاف أنراءه عاطفة” في التسقبق لأنثها 
كه راجعة” إلله » ألا ترى أن الاقدمة الذكر في هذا الموضع ترجع إلى العاطفة» 





. في الأصل « أعبني » والهمزة مقحية لأن الشاعرة ذكرت العين مفردة‎ )١( 

(؟) البيت للأعشى » وهر في الديوان بالا » والكتاب املع ؛ والمقتضب ١/0؟‏ »© 
رأمالي الشجري معدم . ران يعيش مزه » والمفني -+ه 2 وشواهد الممني 06م 
والثواء : الإقامة ‏ والليالات : ج لبانة وهي الحاجة . 

(») في الأصل : « والمختلفية » وهو تصحيف. 

(4) البت في الخاسة ؟/4ة غير هنسوب » وهوفي دبوان حر بن ألي رسبعة ؟5وغ في 
الثعر المنوب إليه . والثدي : ج ثسّدي . والقمص ؛ ج قيص . 


كو - 


لأنك إذا 'قثت : م وأكرمنك » فالمعنى : ليكن منك قام” وإكرام” عني » 
وكذلك سائر” الأجوبة » وكذلك في هذا النوع لما “ذكر » وفي النوع الآتي 
الآن بعد . 

النوع الثاني : الخالفة في المعنى لإرادة نفي اجمع بين الشبئين كقولك : 
لاتاكل السمك” وتشرب” الاين" » المعنى : مع أن* تشرب اللان » أي : لامجصع 
بين أكل السمك ورب اللين لعاديتها عليك » ومنه قول الشاعر "3 : 


5-5 
مم 


؟<ه ‏ لا تنه من خلق, وَتَأق مثلة 
عار عَلَيِكة - إذا فعَلْحة - عَظي” 
| وهذه أيضاً عاطفة في المعنى لأنئها تتصبء بإضار « أن" » "2 و« أن" » 
وما عملت" فيه في موضع المددر المعطوف على مصدر آخر مقدار ما قبلها » وهي 
معني المصاحبة فهبي 5(مع). 
فبذه حمة مواضم الواو الزائدة على الافظ . 


وزاد بعض الادوبين مواضمّ آخر" غير ماذكرناء وذلك : الوأو ااتي بعنى 
و ارب ه وقد تَقدم فاد' دعوى ذلك "'! في الفاء وبل » فلا تعيده » والوأو 
الزائدة ©' » وهي الني دخولها كخروجها "' » وواو الثانية » أي التي تأني 


)00 تسب في الكتاب 1907/١‏ إلى الأخطل » وقال في الخزانة +//019 » رالصحيح أنه 
لأبي الأسودرء وهو في امة البحتري غ١١‏ والأزهية م؛؟ » واللسان ( عكظ ) ء وابن 
يعيش 4/0؟ ٠‏ والشذرر هم؟ » والمفني وو ء رابن عقيل ؛/لام » وشوامد المغني ولالا. 
وقوله « مثله » جاء في الأصل : « مثلبا » وهو تحريف . 

)0 وهو مذّهب البصريين ٠‏ وانظر مذاهب الأحويين في الناصب للفمل : الإنصاف ٠‏ وه 

(+) أقحم في الأصل يمد قرله « ذلك » : « إقفاده » , 

(؛) معطوف عل قوله : « الوار الى يعنى رب » ٠‏ رمذهب الكوفيين والأخفش 
والمبرد أنه يحرز أن" تقم زائدة” ٠‏ ومذهب البصريين أنه لا يجوز . انظر : الإنصاف هع 


(0) في الأصل : « لخررجيا» وهو تحريف . 


- 15 سد 


ف ثآأمن الأمماء 4 والواو الي ععنى 0 أو ىق وهذه الواوات” إذا حُققت 
وحعثت 0 دكرنا قي مواضعبا . 
وأمعا الزائدة فبي الدتي في قولك تعالى : « إذا الماء انشقكت” » ثم قال : 
و وآذنت* اريها وحفدّت” اع قال زائدها 19 : إن" المعنى أذتت لأنه 
جواب « إِذَا وكذلك قوله تعالى : «"فْلَمًا سلما وله للجين » ”4 » قال : المعنى : 
تله للحبين » وقوله تعالى : « [ حتى إذا ] حاؤوها وفتحت أيراها #2" , 
قال : معئاه فحت أيواها » وقول الشاعر "' : 
4ه - كلما أجزنا ساحة الحي وَانْتحى ا 00 
وقال الأثغر "2 : 
07 ليب 1ل ودع >يث” وى ع 2 
هخ . حى إذا امتلات بطو نكم . ورايتم أولادكم. شيوا 
اه - 89م - 93 م - آل . - 
و قلبثم ظور الجن لنا إن الغدور لفاءحش خب 
قال معناه « قَلبمَ » » وهذا مذه” كرفي » والبصريون مخرجون ذلك كله 
إلى معنى العاف والطمواب مقدر وتقديره أَآبدّغ* من ذكثره » إل قوله تعالى : 
و وقدحتت أبوابها , 40 فإنة الواو فه واو الطال © لأن” الكرامة للواصلين. 





(1) رقكم الناسخ هذه اللوحة يرم ١١#‏ ء والصواب ؟١٠‏ (:) الانثقاق ٠ 21١‏ 

(+) تنسب ماحب الأزهة ه6؟ هذا القرل إلى قتادة . (:) الصاقات ٠١‏ 

6 الزمر الا. )03( السيت لامرىء القدس 2 رهرو في الدوات ٠١6‏ وعحره: 

ربنا بطن .حقف ذي ركام عقنقلر 

وهو في الأزهية عع؟ ٠‏ والإتصان لاهع#» والخرانة 41/6 1 وانتحى : اعترض » والحقف 
من الرمل : الموج » والمّتتقل : المتعقد التداخل . 

(؛) البئتان للأسود بن يمقر وهما في ديوانه وى ء ورواية الايوان بالتقدم والتأخير بنها » 
رمماني القرآن ٠1/6‏ » وثعلب وه ٠‏ والأزهة ه؟ » وأمالي الشجري ١‏ باهم ؛ رالإنصاف ٠8‏ ؟* 
رالاسان ( قل ) ٠‏ وابن يعيش 44/8 

(4) الزمر ون ونص الآية : حق إذا جازوها وفلتحت” أبواثيها , 


475 سم 


م 


لشخرلها أن يجدرا أبر ابها مفتحة” لهم » فجواب « إذا الما؛ انثقدّت" » تقسره : 
ظبر اق أو تبن الأمر' أو نحو ذلك » وجواب : « فلمنًا أسلما » تمنتنًا عله » 
أو ميرفتاه عن ذلك أو نحو ذلك » وجواب” « فلمثًا أتجزانا » في البيت : ثلت” 
مقصودي أو بلغت” مرادي » وجواب « حى إذا » في الببتين : غدرتم, 
لدلالة. ه إن الغدرر » عله . 


وأمنًا واو الثانية ١١‏ فهي التي في تحو قوله تعالى : « حتى إذا جاؤوها 
وشتحت أبوايهاء "' » قال يعضهم : الواو هنا تددلة على أن* بواب” المنة ثانة 6. 
وقوله تعالى : « والناهرن عن المتكر » 7" لأنتها أتّت* في الثامن من الأسعار 
التي قبلها » وقوله تعالى : « وأمئراع 4) أتتت' في الثامن بعد السبعة الأسماى 
قبلبا » وقوله تعالى : ه وثاميتهم حكلبم »" »2 وهذه الواو وإن” وقعّت' 
دالة” على الثانة أو في الثامن لا يُثرهجها ذلك عن معنى العطف أو واو الطال 
في مثل « وقتحت' »م “ذ كير » ووقعت في الثامن بالعترتض لا بالقضد » قاعليه . 
وأمنًا التي بعنى « أو » في قوله تعالى : « أ إنا لمبعوثون أو آبَاؤْنا الأرلرن,:3ا 
على قراءةر تمن أفتم” الواو لآنه هد قترىء حكذلك , وتثرىء « أو" آباؤنا» 
فبوقوع. دأو » موقعها حعلها ‏ هذا الذي زادها ‏ بعتاها . 
والصحيح أن" الواو للعطف جامعة “مشر ة” في الاقظ بين ما بعدّها وبين اسم 
ه إن" » الذي هو بره في قول : « إن » إلا" أن" الحمزة للاستفيام دخلت 
علها » أدهي في التقدير داخلة على م إنة » إلا أنثا أخرت لمعنى لبس هذا 


موضع ذكره » ولو عكس هذا القائل القول ذقال : إن" « 0 » في الآنة يععنى 
الواو لعان أده لرجود معناها فيها ما هي في -قول الشاعر (4 





)١(‏ قال في الجنى 6 : وأثت هذه الوار ابن شْالَو ده والحريري . 6 الزمر لخو 
09 الترية 15١و‏ (4) الواقعة م (5) الكيف ؟؟ (5) الواقعة باعءمم؛ 
(؟) في الأصل : م يمنى ها» وهو تحريف . () تقدم برقم مه١و‏ 


- 


وا 8 مدر ده 
كمه با 3 © 5 7 5 7 5 207 أو بسر حوه 2 > 2 © > © 55 
أو قول الآخر الى 
ش ؟ شاوه ُ 0 
امرهة 1 واألهااة هوا ىه ها ع زرا ه.ا واه اها ٠.‏ أو عليها فجورها 


وقد “ذكر ذلك في باب وأو »» فإذا سقطت” ]| هذه المواضع” أصح ماد كراتنا عمس 


من مواضع الواو مخاصة . 


عا اي 
القسم الثاني : اللي تكون موضوعة” 00 في الافظ ا ثمانية مواضع . 


الموضع الأول : أن تكون علامة/ للجمع المأكثّر الالم وهي نوعان : 
نوع" تكرن” دلالة” على من بيعق لل من المذ كثرين »؛ ونوع تكون دلالة على أن" 
الكلمة " 'حذ ف" منها أو 'غيرت ٠.‏ 


النوع الأول : يكون في الامد والمشتتق” قاساً » قآًا الجامد فيدترط فيه 
إن' كان مككّراً ‏ خمة شروط »؛ وحينئك مُجمع' بها وهي : الذ كررية والعاسة 
والعقل وخاره من هاء التأنث وعدم الثر كيب حو : زيد” وزيدون © وأ<#د 
وأحمدرن » فإن كان هؤنثاً نحو : هند فلا جمع عا » وكذلك إن كان غير عدم 
كالرجل ؛ وهذا لم يجمع بها » فأمًا قولحم : اللزون واللاؤئن في جمع الذي فلس 
واحد” منها "يمع حقيقة” » لأنّه لس [ له ] مفرد” من لفظه وإنتّما هو اسم” 
جمع » وحكذلك الأعداد” والعقوة من عشرين إلى تدعين » فيرقف في جهها 
كذلك على الماع . 


وإن كأن غير عاقل نحو حمل وفرس ل جمع بها » وإت كان. غير خال من 





١65 تقدم بر‎ )١( 
. في الأصل : « مصوغة » رالصواب ما أثيتناء » كا ورد من تقسم اأؤلف قبل‎ )( 


- 


هاء التأندث كطلحة وورقاء لم يمجمع ا» وإن كان مر كبا كبعلبك وحضر موت 
ثم مجمع بها ولا بغيرها . 


وإن" كان مصتئراً اشتثرط فه ثلاثة شروط من الّسة المذكررة : أاذ كورية 
و1 لفقل وحاواه من هاء التأندث 4 و : رحدل ورحملون فإن” نقص” قرط منبا 


ف لجمع بها كعين وثرة . 


وأمنًا المثتى فكشترط ف ه أربعلة شروط : الكلاثة المذ كورة في المصغتر » 
والرابع : ألا" يتنع” مؤئه” من امع بالألف والتاء » وذلك قوهم في ضارب : 
خاربون 6 وفي كالم : فاون 0 فإن”' نقص” شرط” منبأ م يجمع كذلك » ثرو : 
طالق ونابت وقائة و.... ١‏ وحمراء » فإن" « طالق ©» مؤنث” ء؛ و «دثايت » 
لا يعقتل 3 و ة قاعة 2 تاء التأنث 04 وة جراء 6 لامجامع بالألف والتعاء 4 
قأمر لا مخمع بالألى والثون » ورنًا أجروا مالا يعثقل* 'حرى تمن" يحقل » 
لصحة وقوع فعل منه حقيقة أو از » حكتوله « والشّمس والقمر رأيتهم 
5 ساجدين رد 

واعلمء أن الحلاف في هذا الواو هر الللاف في أن التثنية »م وقد يضًا 
حكميها في موضعها في باب الألف فلا 'نعيده هناء وح إلاء أيذا في هذا المع 
كام الواو 4 قاعليه 8 

النوع الثافي : أن تككون دلالةة على أن* الكاءة نقص” حرف” منرسا أو 
غترت" » وذلك ثلاثة أنواع : نوع "حل ف مله حرف” لفئااً ع ونوع” جف" 
هله حرف توهما 2« ونوع عر توهماً » ومنبا ماهو اسع دققة » ومئها ماغو 

هدس اسم' | جمع . وجل ماجاء من ذلك 'حافظ” ولا ”يقاس“ عليه . 


النوع الأول : الذي 'حذف” منه حرف” لفظأ » قرهم : مئون في جمع ماثة» 





)١(‏ كلمة . غغرومة ل أتبينها. ‏ (©)برسفع 


74خ - 


في جمع البة الى » واظبون في جع اط "ا 0 وررئون في جمع رئة » 
وسئون في جمع سنة » وبرون في جمع برة دعو ا 0 


وقاون في حم *قلة "2 وكرون في جمع “كرة 2 وعزون في جمع عزاة 
قال الشاعر '") : 
4 4 داو 

0 ...2086066606 ثلاث مين ودود العوائي 

وقرل 4 : 
4 - عن مبرقات بِالبْرَينَ وَتَرّ دو بالآكفٌ اللامعات صوث 
وقال آخر ١‏ 

> اك ثء دم 3 لم0 اهوو 

قلوياً وأكيادا لهسم ورئينا 

وقال الل تعالى : 0 عن اليمين وعن عن الشمالر عرن » ''ء وقال اث تعالى: 





)١(‏ الثبة : الماعة » وانظر في هذه الألفاظ : أمالي الشجري ؟//اه 

(؟) الظية : حد السيف . ١‏ (2) اليرة : الحلقة تككون في أنف البعير . 

(؛) العضة : الفرقة والقطءة هن الشيء . 

() القلة : خشيية يلعب عليا الصبيان , (5) المرة : الماعة رالفرقة , 

(؟)لم أقف عليه » والجدود : الحظوظ » رالعوائر : ج عاثر وهو التعس . 

(4) البيت لمدي » رهو في ملحى ديرائه ١١١‏ ء والكتاب ؟/؛عغ » والمخصف وإد+؟ » 
والممسع 459 ٠‏ وان يسش 84/٠١‏ 2 والاسان (للم) ٠‏ والدرر لففقفق . والترقات : النساه 
المتزينات » والبدون : ج برة رهي الخلخال » وسور : ج سوار ٠‏ وقرله : « تبدر» غير 
واضمح في الأصل . 

() ل أهتد إلى قائه » وهر في في أملي لمم "3 ددداة الصدر في 1 


راللسان « رأي » , م ايو 


و47 - 


«. الذكبن- تجعلوا القرآن _ءضين » ' أي : مثل أعضاء متفرقة » وقال تعالى : 
« ولبثوا في كتبتفبم ثلاث ماثة سنينة .7 فبذه الألفاظ* كلما 9" 1 “حذفت 
هتها لاماتبا “عو”ض منها الواو دلالة على ما 'حذف منها و'جمع ”4 [ جمعا ] مائماً 
ثثلة يتغيثر الناء بالتكسير » فبخرجوا جم! قصدره من الدلالة على الحذوف » 
وفاطمات » وهذه الواو إثّما كانت في المؤنت » وأصلها أن تتكون دلالة” على التذ كير 
لاختصاصها بالدلالة على الحذوف لاغير . 
ومن هذه الألفاظ ما لامه الحذوفة واو © ومنها ما لامّه باء » ومثه ما لامه 
هاء » وسئط' الكلام على تحقيق ذلك ممم في كتب التصريفييين وليس حظءنا 
هنا سوى الإعلام يحقيقة هذه الراو لاغير 20 
النوع الثاني : ما حذف منه حرف” توهما » وذلك قولهم : أراضون في جمع 
أورض و دأساد هو ن في جمع دهمداه وهي القطعة” من الإبل » و ف فتكراو ن في 
جمع متكثر » وأتتذكيرون في جمع أتيشكير تصدير أبكثر” » والبتراحون في 
جمع اللتراح » والأقدوراون ن في جمسع أقاور . وفأتكثر والبرام والأقلوّر 
أسماء” الدواهي 
: قال الراحز ذه) 
١‏ قد وردت إلا دهيد هيما قليّصات وأتيكرينا 
فده الألفاظط أجرعت”* بالواو والنون دلاله” على أنثبا قد لدف 5 هنيا شي 6 
توما وهو الثاء الي تدل؛ على التأننث 6 ف «أرض » هؤانمة نحا أن" تكون 


آ#آ#آ#آ#آ| 2 
(١)الحجر‏ 0031 (؟) الكيف 0 
فيه أقَحم يمد د كلبا. »> في .الأصل : : « حذقت >6 ١‏ :) أي اللفظ هنبا . 
)٠ ١‏ ) أمتد إل قائه ؛ رد في الكتاب ؟/ ٠ ١5‏ وقنه وقد شرت > ؛ الات ا 
وشواهد الشافية ٠‏ . والداهداء : حاشية الإبل » رالقارص : القتمكّة متها » وكذلك الأبكر . 


ل و ل 


بتاء ال أنيثٍ ».قال ان تعالى : « والأرض بعد ذلك دحاما» 23 , روما طحاهاع"/, 
فلمًا استعكملت بغير. تام بقيت التاء' متوهمة” فيا في الت دير فجّعلت الواو” 
تدلة علمها زرف . 
.وجرت التاه في ذلك بحرى اللام الحذوفة في النوع الأول ء لأن بين تاء التأنيث 
ولام الكلمة مناسة” من حبات ٠:‏ 
: أن" الاسم الذي تكون فيه بالتاء إِذَا كان وباعي]: 'يصغمرث بغير هناء 
00 ف عقارب , ء وز تدب في] زينتب » ولا بقولون "عقر _بة 
7 نشبة ما يقولونة في قدار : قُديّرة رفي شمن : *ثميسة ء وإنا ذلك 
لأن» ارق الرابع كتاء التأنيث في المؤنث بهاء فكى) لايُدخاون على تاء التأنيث 
تاء" أخرى » كذلك لايدخلونها على الحرف الرابع 
ومنها : أسَّهم قد عاقبوا بين التاء ولام الكلمة في بعض المواضع » فحيث 
آثبتت' إحداهها سقتّطت الأخرى » وذلك قولم 'ظبة وظى » ولدْغتة وللغتى » 
وبرة وثرى » فتشيتت التاء في المفرد دون اللام وشتدت”" اللام قُْ الجمع دون التائع 
وإنعًا ذلك لتنائسيها وأن؟ الاء كلام الكلمة في الازوم . 
ومنها : أن" الواو التي يحب قابا باء لوقوعبا طرف كدلو وأد'ل وتحتثى 47 
وأحلق ثتتت* قبل تاء التأنيث فلا *تمنآف* » لأنها إذ ذاك لم تقع طرف يا في 
أل وأحق وذلك في نحر # سْدوة '*' وعر'قوّة 27 > لولا التاء للبت الواو 
باء” فدل" ذلك على أننّها كحرف من الكامة في نحو : عضر فوط *") ومنتصور . 





0( النازعات )١( «+٠.‏ الشمس 5 » وئص الآية ه والآأرض” وما طحاها , 
)2( قوله « عليا » غير واضح في الأصل . )0( الحقو : الخصر . وانظر : الممتع ممه 6 
(ه) القمحدرة : النة الناشزة فوق القفا » بين الذؤابة والقفا , 

(:) العرقوة : خشية ممررضة على الدلو » وكل أكة متقادةر في الأرض . 

(؟) العشرفوط : ذكر العظاء . 


5005 


و أءتا م هكد هو ن »2 فكانثٌ* جمع وعد اهة تصغير دمداعة آنا القطعة 
من الإابل » فحقها أن تكون مؤئثة ” بتاء التأنيث فروعي ذلك واجعلت مقدرة"» 
وتجعلت الواو دالثة* على حذفها . 


“وأمنًا ابكدرون فجمع 1بتكير تصغير أبكر » وكان حقله أن" يكون 
« أبتكيرة » كأئدية وأأجرية جمع تجر'و فيؤقت” على معتى القطعة » فلم 'توهدم 
ذلك “جمع بالوأو والنون دلالةت على ذلك . 


وأمًا د «قتتكغاررن »)واه البر حون عو « والأفكوردورن » فكل وأحد متهم 
جمع ماهو في معني الد'هة » والداهة مؤنئة » تتكذلك مافي معتاها » قلا 
آتومتّموا ذلك جعلوا المع الوا والنون دلالة” على ذلك » وجمع ذلك كله على معنى 
التكثير في الأمر الداهي واختلاف أنواعه » فاعليه . 

وما يجري ولم'بسمع له مفرد” فبى ميت غير حقيقي قولهم في البلاد : ,شرن ١‏ 
وقلطين وبيرين ؟) وتصسين "" وصرفن 0( وعاندين ١‏ وال يْلحئون 7 و عليون 
وياحمين » فكآن” لفظ كل" واحد منها مؤنث” على معنى اللدة أو البقعة أو القطعة » 
لما ر'وعي ذاك المتوهتم؛ *جعل بالواو والماء دلالةة على ذلك . 


وأما العقودُ فإتها لا كانت جمع عشرة وثلاثة وأربعة وخمة وستة وسبعة 





6-١ 4/6 معجم البلدان‎ ٠ قنسرين : كانت مدينة يجانب حلبء ثم فذحت" إلها‎ )١( 
ه‎ 75/١ (؟) بين : من قرى حص . ممحم اليلدان‎ 
(؟) نصيبين : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة بين المواصل والشام . معجم البلدان 8/0 م‎ 


)ع كذا في الأصل وم نقم على بد بهذا الاسم » لعلبا صرين + يلد بالشام . معجم 
البىات عإفء؛ 


0 عاندين : هر 5ه في جيل إضم ٍ مجم البلدان /؟ 
(3) السملحون : قرب الخيرة بين الككرفة والقادسية ٠‏ ممجم الملدان عدو ؟ 


سس 01 لل 


اسم جع لاجمع له » فهو مسموع” لايتعدل روه عن هذه الأبواب وإن' كانت 
ملفّقة” التعليل . شْ 

النوع الثالث : ماغدر تومماً دكت الراو على ذلك "2 » نحو قوليم: 
ه إوزثون »> في حجممع إوزكة » و «إحرثون » في / جمع أحرةة "كوو حرأون» ا.؟ 
في جمع حركة 7 » قال الشاعر ”4 : ٠‏ 
؟وه - تَلْقى إلاودون في أكناف دارتها 


ين 50 


0 0 
إبيضا وبين يُديها الثبن متشلور 


وقال آخر كك 

0 _- لاحم إِلَا جَنْدل الإحرين 
وقول آخر") 

54 _- كا تحوّت تقد ذات ارين 


وكان الأصل : [وززة وإحررة لفل" وحرارة في معنى أحراة 6 فحرت عراها 
فاما 'نقلت حر الزاي الأولى والر اء الأولى إلى الواو والحاء لاجتاع الخلين 'سكننا 


فائدتمتا فيا بعدهها » فجعل 4 الجمع بالواو والتون عوضآ من التغيز المذكور » ولا 





. قوله :« فدلت الوار عل ذلك » غير واضم في الأصل‎ )١( 
. العبارة في الأصل : د واحذون في جمع احذة » رهو تصحيف‎ (0 
. (ع) الحرة : أرض ذات حجارة سود‎ 
' ) البيت للنابغة وهو في ديرانه م.باء وابن عيش وه » والللان ( ديد‎ ):( 
. ودارتها ؛ الموضع الذي تككون فيه الناقة‎ 
: (ه) نسب في اللسان إلى أصحاب علي » وهو في أبن يعيش هه ربعده‎ 
فته كم شا رس ل5 فاه‎ 
واقمس قد أنحِشّمك الامرين‎ 
1 أحتد إلى قائله » وهو في ابن عيش ه/ه ومعجم اليلدان‎ 0/)5) 
. (؛) في الأصل : و احززة » وهو تصحيفا‎ 
. في الأصل : « فجملا » وهو تحريف‎ )4( 


سوج لد مع-58 


مقاس: على شيء من الثلاثة الأنواع غيرها فيا فيه الحذف والتغمير » وإِيا 'علسّل- من 
ذلك ماتعلئل يمد الماع لأنه ليس بايا “بنى عليه . 

واعلم أن'ما الإعراب” بالمركات في آخره من ذلك كقنسرين وقلسطين وإوزتين 
وصرفين ١١‏ وباممين لاكلام عليه لأنه مفرد 9 » وإما الكلام علها إذا جرت 
محر ق زيدين ورين من الجموع » فافهمه والله المستعان . 

الموضع الثافي : أن نك ون علامة الجمع في الفعل الماضي والمضارع إذا تأخترت 
الأسواء عنها نحو : قاموا الزبدون ويغربون العّمترون » ومن كلامهم : أ :"كدق 
البراغيث” » ومته عند بعضهم قوله تعالى : « وأصرثوا النجوى الذين ظاموا» " 
«وبحموا وحموا كير" منهم 4) » وقد تقدم اكلام على ذلك ف باب إذفء 
وهذه اللغة ساذة: قا الاستعال (* , ١‏ 


فإذا تقدتمت الأسماء على الفعلين المذكورين فبي ضمير اسم تو : الزيدون 
قاموا » والعمرون يخرجون » وقد مضى الكلام على الخلاف قنه » والصحيح مما 
قبل في ذلك » والرد” على امحالف في الاب المذ كور فقس" عليه 

اوضع الثالث : أن تكون دلالة على التذكير في موضع » والتذ كير وابفع 

في موضع » فالدلالة' على المفرد المذ كر في الضمير نحو : ضربتهوو وقتلتهو » ”أ 
دلت الألف على التانيث في الضمير في نحو : غربت! وتتلتها + والبّالتة' على 
التذدكير والجمع في نحو : ضربتمو وقتلتمو » كا كانت الألف دالة" على التثنة 

ودبا 'حذرفت هذه الواو تخفيفا فكت الم » فقيل ضربتم وقتلم > إذ الليي” 
تدله على المع لها فيا من معنى الزيادة لاتعظيم أ تقدتم في باب اليم . 





. قوله : « صرفين » غير راضح في الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل : «عفرد » والباء مقحمة . لق ) الأثبباء 3 (؛) الائدة كم 

(5) قال السهلي : « ألقيلت” » في كتب الحديث المدرنة الصحاح ما يدل على كثرة هذه اللغة 
وجودتها » انظر : الجتى »؛ ونسب بعضبم هذء اللغة إلى بعض قدائل العربي ٠‏ انظر اجنى 7+ 


-790 ا 


الموضع الرابع : أن تكون إشاعاً لاضمة كرا كانت الألف إساعاً للفتسة 
وذلك نحو قوفم في أنظر : أنظور » وفي أشكر* : أشكور”» ومنه قول الشاعر 1١‏ : / 00 
.. حيدٌما سلكوا أدنو فأنظو” 
وقد “ذكر في باب الألف أيضاً . 


الموضم الخامس : أن" تكون إطلاقاً للقافة المطلقة لأخل “الوزن © -وذلك أن" 
تأني في موضع النون من آخر العروض السبعة :التي هي : فعوأن وفاعلن ومفاعيلن 
وفاعلاتن ومستفعلن ومفاعلن ومتفاعلن » أو الألف من مفعولا » وكل ذلك من 
نفس. وزن الببت » وتخا-ص؛ بلك التدمية. الواو إذا. كإنت, زائدة على الكلمة 
لا احتياج إلها كقول الشاعر 9 : ش 
5 أمن ذكْر سلمى أن ناتك توصو 

قمر تنا خطْرة وتوم 

وقول الآخر " : 

69 قثن من" أ هلم ملحو دو فَالقطبيات فالذ نو بو 

وقوله "؟ : ظ 
1 - فا ذو حسى رمن” رتنا كالَوارح 
قَجَنْبا أريك التلاع الدوافم 
وقد تسسثّى واو' الضمير إطلاقاً كالزائدة » وذلك بالفرض لا بالمقيقة كقول!"): 


٠١ تقدم يرم‎ )١( 

(؟) البيت لامرىء القيسن ء وهو في ديراتنه ١7١‏ » والبحر المحيط ١١8/١‏ . وتنوص : 
تتحرل » وتموص : تسيق 

() البيت لعبيد بن الأبرمن رعر في ديرانةه ٠وء‏ والترادر ,وذ ء راججيرة +ازد ء 
والخصائص ؟/١؛‏ »ء واللسان ( قطب ) . 

() تدم يرم هده (ه) ل أقف عليه. 


نع مد 


80م 


4 ل فأنت نت وإن شطو ا وإن زاروا ع ع 0 
وقد تمنّى أيضاً الواو الأصلمة” إطلاقاً بالفرض نحو قرول 7 : 
**5” صلا القلّب عن سَلْنَى وقدكاد لا يماو . . . . لمملة 
وقوله قبا "' : 
وك كنتاين للم سي كمايا ال 
على صير أمرر هايمر ولا يحلاو 
وإنما ميت هذه الواو إطلاقاً لأنها أطلقت حرف الروي" » وهو الحرف 
الذي التزمت' عليه القافية إلى الخركة من عقال التقبيد وهو السكون » فكل قافية 
كان رويها متحر كا" فبي مطلقة » وكل قافية كان رويها ساحن فبي مقسّدة 7 
فلذلك قيل روف امد الثلاثة : الواو والألف والباء حروف إطلاق » لأن" ماقبلبا 
لايتكرن إلا" متحركا” بالضم أو الفتع أو الكسر ء والمقبنّد هو تحمو قوله " : 
1 > امه ساس همه سة ٍ. ساس #40 # و وكللى هك 
7 7 أصحوت اليوم أمشاقتكهر ومن الحب جنورت مستعر 
فالراء” هو الروي” » وهو مسد" بالكورن ا ترى . 
الموضع السادس : أن" تكون لتذكر لما مضى » فتمنثها ”4 إذا وقفات” 
على الكلمة المتحركة بالذم نحو قولك في أضررب؛ زيداً » إذا وقفثت على ه أخشرب*» 
دون «زيدأ» : أضربر » وذلك دلالة” على أن في الكلام عذرةا بعد الكلمة هو 
'مراد » وحكمها في ذلك حي الألف » وقد ذكرت” في بايا . 
)١(‏ البيت لزهير ومو في ديرانه 5١‏ وعجزه : 
قفر من سَلْمى التعانيق' الله 
رهو في الثرانة عرومم 
(١‏ الديوان 1 ء رالان ( صير ) . وصير أمر : منهاه وصيروته , 


(*) الميت لطرقة وهو في ديرانه ه؛ » والخصائص /م»؟ ء واللمان (هرر). 
(4) قوله « فتمدها » غير واضع في الأصل , 


بداو 5 


الموضع السابع : أن تكون لاوقف وهو نوعان : زوع" في الاستثات ب« من 
في ياب المكاية عن التكرة المرفوعة 7" » شحو قولك في استثبات / تمن" قال جاء 
رجل : مثو م وحاء رجلان : نمثو "4 وجاء رجال” : تمنو » وحاءت امرأة: 
نو 7 , وجاءت امرأتان : منو *' »4 وجاءت ناء : متو » وإنكما ذلك دلالة” 
على اسم مرفوع . 

ومن العرب تمن' يمحل ل « >من" » علامات المفرد والمثنى والمجموع والذكر 
والمؤنث » فقول في جاء رجل” : مدو » وجاء رجلان : نان » وجاء رجال: 
نون » وجاءت امرأة : منه' بتحريك النون » وحاءت امرأتان : منتان بككون 
الثرن » وحاء نساء : نات . 

فإذا وصلات” كلامك في اللفتين حذفّت” الراو والعلامات فقلت : من باهذا » 
ولا:'يقاس على قوله ''! : 

00 و رءكهى 0 ره و : 

 76«‏ أتواثاري فقلت :منونأنتم 2 ققالوا الجين قلت عمواظلاما 

أو قال : احا » على الختلاف الروايتيئن لأنه اذ" من عر في جني . 

والنوع الثاني في غير ذلك من اانونات المرفوعة عند بعض العرب فيقول على 
على لغنهم في « جاء زيدث » في الوقف : جاء زيدو » وفي قام رجل فيه : قام 
رجار » وهي رن قليلة” الاستعمال » و كأن" الواو في الوقف عندهم في المرفوع عوض” 
من التوين في الوصل » فلذلك أثيتوها "دلالة” عليه . 

ذإن كان الاس ”مني لايفعلون ذلك فيه » ولغة” هؤلاء إثبات' الألف في الوقف 





541/+ انظر : ابن يميش 1/4 » والآثموني‎ )١( 

(0) في الأمل : « متوا» والألف مقحمة » لأنة هذه اللغة يتُحكى بها إعراب المسؤرل 
عته فقط » وثّة لغة أخرى سسذكرها ااؤلف . 

(+) نكسب ف ابن يعيش ١37/4‏ إلى شثمر بن الحسارث الطائي » وهر في الكتاب 31/١‏ * 
رمنازل الحروف عد ء والخصائص ١١9/١‏ ء والمقرب ٠٠00/١‏ » واللسان ( أنس ) ٠‏ رابن عقيل: 
ع/:؛ ١‏ » والأثموني ++ » والعيني ؛/ده ؛ ٠‏ والخزانة +/؟ 


وي 5- 


كم 


ف اللنصوب » والياء في الحفض » المنو”تين » وهذه اللغة إحدى الالغات البع في 
الوقف على المعرب الصح.ح » واللغة الكثيرة فيه الوقف على السكون في: الرفع 
والقض » وعلى الألف في النصب » قاعابه . 

الموضع الثامن : أن تكون في بنبة الكامة فلا “تعائل” لأنها عبد لغة » ولكن” 
يرقف قيه مع السماع » فتتكون [ ثانة ] في مثل كدواثر » وثالثة في مثل: كتنسبثو ")م 
وخامة في مثل كثنأو "' > ول *تتد' أولاً » لأنها لو _زيدت* أولاً لأشكل 
أمرها م لأنه لابعل هل هي همزة أو واو » وإذ' يحوز فيها إذا كانت أولاً غير 
زائدة وحبارل : اغمز وعدمه نحو : أجوه ودوحوه. 

وأعنّا « ورنتتل» *" فالواو فه أصلية » فوزنه “فعتثتل كم تقس 24 , 
ؤيدت” في نفس الكلمة لمد” نحو : عجوز وعششرفوط 2 »م ودلالة“على المفعول 
نحو : مضروب ومقتول » وزبادتثها لهذا المحنى في نفس الكلمة قياس” » فاعامه . 

ا 0 

القسم الثاني : التي هي بدل” من أصل » ونعني بالأصل ماكان قبل بدلا منه 
أصلا بنفه »لاأنه من نفى الكلمة ... “' , وهذه الواو على ثلائة أقام : 
قسم بدل من همزة » وفسم بدل هن أنى» وقسم بدل” من ياء . 

فالقسم التي هي بدل من همزة لها ثلاثة مواضع : 

0٠‏ الموضع الأول : أن" تكون بدلاً من همزة الاستقبام إذا كان يعدها / آلف 

وهرة مسب 1 نحو قولك ف أآليت د وآليت م6 وفي [1] آمنتم : وآمنمّ 6 





. الكتهور : السحاب المتراكع . (؟) الككنثأو : الوافر اللحبة‎ )١( 
. الورتتل : الداحية . (4) العبثقس : السيء الخلتى‎ )+( 
. » (ه) العقرفوط : ذكر العظاء , (1) كلمة مخرومة لم أتبتها » لعلبا : و« خاصة‎ 
قال قي الجنى 77 « ولا ينبغي ذكر هذاء إذ لر فتح الباب لندك الواو من حروفر‎ (0) 
6٠١م والإيدال في ذلك عارض لاجتاع الهمزتين » وانظر مثل هذا الره في الفنى‎ ٠ الاستفهام‎ 


10703 


لكاع 


ومنه قراءة قبل من رواية ايبن كثير : , وهم به قبل أن' آذنة 3 
وإِنما ذلك لكراهة اجتاع همزتين في الأصل وإن كان بها ألف . 

الموضع الثاني : أن' تكون بدلاً من ثمزة المفارءة في الفعل اارباعي إذا 'دخلت* 
عايها همزة' الاستفهام نحو قولك في أأكرء” زيدأ : أوكرم " زيداً وفي أأنيئك 
بكذا : أونئك , والأصل : أ أكرم زيداً وأأنبئك يكذا » وهذا من باب تسهيل 
الحمزة المضمومة بنبة حر كتها التي هي الضمة » وقرأ بعض” القرثاء نحو قوله تعالى 
« قل أو , حير من" ذل »# كا وو أو' نتزل علسده الذ كرب 4( 
و «أر' شهدوا خلقهم *' » و« أوثثقي الذكرع 1 وكذلك حم المكسورة 
إذا كان قبلها ضنّة” في همزة أخرى قبلها من كلمة أخرى » | د ] لأا أصلة* 
فلست من الباب لآن” كلامتا في المروف التي "المعنى نحو : « اللفهاء ولا ء في : 
الستباء إلى » و د الشهداء وذا »في : الشهداء' إذا » وهو كثير” , 

الموضع الثالث : أن تكون بدلا من همزة التأنث في التثنية والجمع والنسب 
نحو قولك في حمراوان **! وحمراوات وحمراوي » وشْشفساء وختتفساوان وختفساوى , 
وح همزة الإلطاق في ذلك - همزة التأندث » نر قولك في علباء لذ وقاراباء : 
علباوان وثقرثياوان ١اع‏ وعلباوات 1 وثقر“باوات ] وعثياري و“قرباوي »ولا 
زم ذلك بل فيها لغة* أخرى : القاءُ على لف_ظط الهمزة في المواضع الثلاثة » 
والأولى أكاثر . 


ىد د فنك 





. (؟) في الأصل « أر اكرم » والألف مقحمة‎ ١ الأعراف‎ )١( 

(+) آل عران ٠ ١١‏ دسبل الهمزة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو ء انظر النشر >4١‏ 
(4؛)سررة صم ؛ سهل نافع وابن كثير وأبو عمرو » انظر : النشر نم 

(ه) الزخرف 9 ١‏ دهي قراءة تاق » الترطي عحمه ء انظر النثر عزمعوم 

() القمره؟ ٠‏ سبل ناقع وابن كثير وأبو جمررء انظر المشر ١/ع‏ دم 

, في الأصل : د جرران » وهر تحرين‎ )( ١ في الأصل : « الذي » رهو سور.‎ )١( 
, في الأصل : « قباران» رهو ريف‎ )٠١( , العلياء : عصب عد البمير‎ )5( 


5200-2 


القسم ااندلة من ألف لها موضعان : 
الموضع الأول أن" تكون بدلا من الآلف الزائدة الثانية فق دنمة الكلمة 
في التصغير وجمع التعصير » وذلك قولك في تصغير ضارب : 'ضوايرب ؛ وقاتل : 
'قو يتل 3 وفي ححا المكسّر : ضوارب وقواتل و كذلك ما كان نحو :ذلك ٠‏ 
وإنثّما اثقلبت 'لألفء في ذلك إلى الواو في التصغير لآن" الاسم إذا *صغر 
لَرْم ضم أوله » ولا يصح أن' يكون ماقل الألف إلا“ مفتوحاً “فقلبت 
واوآ أجل الضمنّة قلبا . 


وأممّا قاشها "' في التتكير فالمل على التصغير » إذ لبس لها قيلها ضمة” 
توجسب” قابها واوآ » وإما “حمل التتكير* على التصغير '“نثه ياسبه* في أن* #الله 
حرف علة زائد ثالث بعده متكوز إن كان أز'يد من ثلاثة غير علامة تأنيث» 
نحو ضاير ب 37) وضوارب » ولأجل ذلك “محمل التصغير على التكسير في نحو 
قولهم في تصغير أسُوه: أُسسُود ء بإظبار الواو » وكان الفياس” قلبها باء؟ إلا 

وو, أنه لما قبل في التعيير : أساود 2 مل / التصشير” عليه لأنتها من وأو 
واحد م 'ذ كر'ت” لك . 


الموضع الثاني : أن 7 تكون بدلا من ألنف الندية الي في مثل قولك : وازيداه » 
واخمراه » وذلك إذا خيفة الاس” بين التثنة والطمع في الضمير المشاف إلبه تو 
قرلك في غلامم وغلامم : واغلامكموه واغلامبموه » لأنه لو يقت الألف” ققيل: 
وأغلامهاه ”" > واغلا.كاء » لا لنبس بالتثثية والجمع فقلبت الألف” واوا لأجل 
الضمة قبلها في كونه جيعا . 





. في الأصل : « ضوريب » وهو تحخريف‎ )١( . في الأصل : « قبلبا » وهو تحريف‎ )١( 
, (؟) مقطت الحاء من « راغلامهاه » في الأصل‎ 


.وجوت 


القسم المدة من الماء أيضاً لها موضعان . 

الموضع الأول : أن تكون بدلاً من الباء الثانة والزائدة في بنة الكلمة إذا 
نبت" لما لم 'بسم” فاعك نحو قولك في أبيلطر"" : 'يوطر ء وفي حيلم "" : 
هونم ؛ وفي تسدطر : “سوطر » وكذلك تقول ف تصغير الاسم ا قنه كذليك 
نحو قواك في صيركتف : “صوايئرف > وصيكقل : 'صويقل > فتقلب الياء واوآ 
قٍ الرجبين لأجل ضمة ماقلها » لآن” عالم يم فاعله يازم هم* أوله » و كذلك 
الممغثّر' » وعلّة” ذلك فيها مذكورة” في حكتب النحويين » والضمّة تناقض الياء» 
إذ هي بعض الواو التي تناقضها لعلو" الواو وسفول الناء » فاستئقل اجتاعها » 
نإذا 'قلبت" واوا تناسبا قتف" النطق” بها . 

الموضع الثاني : أن* تكرن بدلاً من باو بدل من ألف » وذلك [ قولك ] في 
«صدر فاعلات” : ضيراب من ضارَنت”* » وقيتال (؟) من قاتتلت*» فبذا النوع 
إذا تحثر'ته از قلب تلك الياء واوآ لأجل الضمّة أدضاً قلبا » فتقول : 
'ضوئريب وقأويتيل » وينبغي أن تنقلب أيضاً واوا في جمع التكسير فقال : 
ضوارب وقواتيل » ولدس لذلك تعليل إلا الممل؛ على التصغير لأنتهها من واد 
واحد م 'ذكر » قاعامه . 1 


باب الواو المركية 


اعلم أن الواو تثر كب” مع غيرها من المروف مع الألف : وا » ومع الياء: 

وي' » ذلك حرفان . 
(ة) 
باب وا 

عل أن « وا » حرق” لنداء مختص" باب الندبة وهي التفجسمم” على المت 
وذ كره” بأشير أممائه لكون ذلك عذراً في التفجع عليه والتفمع على تمن" ناله 

. سطر : عالج الدراب . (؟) هيم فلان : دعا الل » وتكل » وأخفى كلامه‎ )١( 

() كلمة مخرومة لم أتبيوا . ١‏ ()). في الأصل : « قيتاتل » وهو تحريف . 

(ه) انظر في « را » : الجنى ١١‏ المفني +.٠ع‏ 
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مكروءة 4 وهي عن فعل النساء غالاً لشدة تفحعبن وقاثة صار هر" على المكاره 
واضعاف عقرهن » وللمئدوب أحكام” لست غرضنا وإنمًا مقصدانا رواع ١‏ 


| وحتكمها أن 'يتدب” ما البعيد لمث الصوت بها ء وَاخْتْلف "' فيا : فقيل: 
واو'ها بدل* من ياء لأنة ديا » هي أمث حروف التداء لاستعالها قي هذا الباب 
وفي غيره » وفي المسافة القريبة والوسط واللعبدة ء وإنشّما “وضعتت“” بالواو في 
هذا الباب لوجود حرف من حروف التأواه فها وهو الواو . 


وقبل : هني أصل” ينفسها في هذا الباب وهو الصحيح » إذ لو كانت بدلاً من الياه 
لاس عملت ف غير هذا الباب في الاستغاثة إذ فيه ااتأوه لما يحد'ث' على المستغدث 
فعّدم ' كونها هناك دلة على أنها هنا أصل” يتفسها ؛ والألف بعدها أن" المصوت» - 
قاعامه » وإما دخلت وياء في هذا الاب لأنها أ حروف النداء لما تقدم . 


-_ يي 
باب و لوف 


اعلم أن [ وي حرف تنبيه ] ©' معتاها التنيه على الزجر » م أننَها معتاها 
التتببه على المض » وهي تقال للرجوع عن المكروه والمحذور » وذلك إذا و جد 
رجل” بسي" أحدا ايوقعه في مكروه أو تلفه أو بأخن” ماله » أو بعر”ض” 
يه (8) لشيء من ذلك » فقال ١"‏ لذلك الرجل : وي » ومعئاها تدسبله' وازه جر 
عن فعلك » ويجرز أن' توصل بباكاف الخطاب : ويك . 

وقبل في قوله تعالى : « ويكأن الله ببط للرزق لمن أيثاء ع" 
و « يكانته لايفلم الظالون , 9" : إنتها و وي" » دخلت لمعت العنبيه م 





. قوله : « ما » غير واضح في الأصر »2 (؟) قوله : « واختلف » غير واضم في الأصل‎ )١( 
4١9 ء والمفني‎ ١6١ انظر في « وي » : الجنى‎ )»( 

( 4 ) مابين معقرفين سقط من الأصل » ٠‏ وثيت في تقل الجنى عن المؤلف ١1+‏ 

١4 عيارة الجنى : «أز يعرض له بشيء » . الحنى ؟‎ )© ١ 

١+ في الأصل : « وقال » والتصويب هن اطنى‎ ) 5 (١ 

(؟) الرعد >؟ (ه) الأنعام؟» 
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2 وه كأن» حرف” تشييه عاهلة ” على حم ه كان : امد كورةر ق 
يلما ) اوقل : إنثّا دوي» الم كررة والكاف للخطاب م 'ذكر » ودأن» 

معموة” افعل مقدر » حكاأله في التقدير : : اعلم أن" أن 2 واعلم أنه » وقمل : 
إن" الأصل : ويلك ؟3) فحُذفت اللام وبقي و ويك » » وهذا دعوى في الذِف 
لاحيئة عليبا » إلا" أن" صلاح المعنى له > ولس كل ما يصلع النطق به يحم » 
وا المحيح أن*' تحكون « وي » حرف تنبيه على القتولين الأولين » لأنه 
الأللق بالمعنى والظاهر في اللفظ ء فاعاه , 

باب الياء 


اعلم أن الباء حاءت ف كلام العر ب مفردة* ومر كبة مع غيرها من المروف. 
باب الياء المفردة "ا 


اعم أنتّها تنقسم” قمين : قل أصل” » وقسم بدل” من أصل » فالقدم التي 
حي أصل” ها اثنا عسر موضعاً ليذ : 

الموضع الأول : أن تكرن للمضارعة نحو : قوم وقعد / وتخرج 8 وقد م١؟‏ 
تقدم معنى المفارعة ف باب التاء 4 وهذه الناءه ي أصل” قُْ المذارعة إذا كانت حرف 
ع خالهة” يلاف ا فى ره والتاء والنون ألني وضعات ' لأحلبا 4 وقد ذكر معى 
ذلك في ١‏ بوابها . 

وده الباء دلبل على أصلئتها في المضارعة » وذلك أنه إذا كان بعدها واو”ء 


ويعد الوأو كسرة” فإن” الواو يداف لرقوعها بدنها وبين الكسرة © حو 





(1) نسب صاحب الجنى هذا الرأي إلى الككاني ١1١‏ 

(؟) انظر :في الياء : اذى )97 » لقني 411 2 سر الصماعة : الورفة موأ 

(0) ذكر صاحب اج نى للمآء ثلائنة أقسامه ي : الإكار وا تذكار وحدرف تأندث ' ثم قال : 
ح رما سورى ذلك فلا يسن من حرو الممالي » . 


())انظر : المتع 4؟١‏ 


2 


انعد ويزن وايقف » والأصل : يواعد وبون © ويوقف » لأنتها من الوعسد 
والرزن والرقف » وأجريت التاء والهمزة عراها في ذلك لأنتّها معها في معنى 
للضارعة ما أن” « أأكثرم » وأمثاله استتثقل فد فت” هزه التي للتعدية لاجتاع 
الممزتين فقيل : أحكرم » وأجريت باقي حروف الضارعة *ححراها في حلاف 
. الهمزة بعدها لاجتاءا في المفارعة . ْ 

فأمنًا يطل ويتع'” وبع ١‏ فالأمل فها كسر الطاء والسين والدال فزذلك 
"حد فت ا'راو التي كانت فيها بين الكسرة والياء لأن" الأصل : يوضع و يوأ طلى هت 
ويراد ع » فلمثًا “حذفت الاو فّمح ذلك كله من أجل حرف الللق يعدم ء 
فأما يدر فعومل معامة بلع لأنه في معناه . 

وهذه الباء تدل؛ على الخائب المذاكر نحو : زيد” يقوم » والغائبيئن المذ كثرئن 
نحو : الزيدان بقومان » وعلى المع المذكر ثحو : الزيدون يقومون , وعلى المع 
.ابلؤنث الغائب نحو ؛ الحندات” من » قال تعالى : ١‏ إنّما أمثره إذا أراد 
ميث أن يقول له كن فيكون.'" ) وقال تعالى : وما “يعدّمان من أحصد 
حى يقولا إنا نحن فتنة » '"' » وقال تعالى : « وقال الذي لابعامون » *؟'و د قال 
[ دب ] الجن* أحب؛ إليء مما يدعونتي إله » **' وقال الشاعر 90 : 
64 وَيقأنَ ميْب كذ علا ك وقد كبيرت فقلت إمّهُ 

الموضع الثافي : أن تكون للنصب والحفض في التثنة وابممع الذي على حل" 
ها نحو قولك : رأيت” الزيدين, والزيدين” » ومررت بالعم رثن والعمربنة » 
والخلاف فيا وفي نونما قد تقلام في باب الألف فلا تعبده. 

الموضع الثالث : أن تككون علامة تأنيث في الفعل المضارع للمؤنة الخاطبة » 
وذلك تحو أنت تقومينة ياهند » وأنت تخرجين » قال الله تعالى : « فانظري ماذا 





(١)اتظر‏ ؛ المتع بابد (؟) هرم ومع (*) اليقرة ٠١١‏ 
(؛) البترة م١١‏ (5) رمف سمب )١(‏ تقدم برقم ه؟١‏ 
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تأمربن 00 وهي محكناء التأنيث المتصلة تفعل ألماضي ف نحو : قات" وقعدّتت”» 
وهذا مذعبه ألي المسن الأخفش » والتحويوت” كلم مخالفون ل فيا أعلم *" 
لأنتهم بزممون أنثها اسك "© وهو الصحيم” الذي يعضده النظر” والقياس” ء ولا 
بيصم أن تكون” حرقاً لوجوه : 

منها : أنها لو كانت حرفا / علامة” لم تتبّت” معبا تاء المضارعة لاجماع علامي 
تأنث » يما لم نرت" مع تاء التأندث فلا ”يقال : فاطمتات . 

ومنها : أنها لوكانت حرفا علامة” لاز أن* 'تحذاف” مع بعض اللؤنث © لآ 
'بفاعمل” بتاء التانيث حسها ذاكر في بها . 

ومنها : أنه لو كانت حرفا لاجتمعّت” مع ألف التثنية للدؤنئتيئن الخاطبتتيئن!4؟ 
فقال : تفعليان يا قبل» فعلتاء ذلك لم يكن" . 

ومنها : أنه لم يوجد' فعل” مضارع” فيه علامة التأنيث مختصة فيقاس هذا عليه. 

ولا حجّة بوقوعبا لأنه موضع” النزاع فصت أنمّها ضمير” امم" لا علامة” حرف 
وإنمًا تذكر'ت” لا في هذا الكتاب موضعا لكوئه مذهبا عض الأة من النحوين 
فتوه' أنه صحيح”» فذكرثنه تنبا *'على ذلك وإثياتا لفساده . 

ال موضع الرابع : أر. تكون للتصغير في ممرو وتمير وخالد وخ ولد 4 
وموقعبها أبدا فه 6 سا كنة 34 وإنا 'وضعت" سا كنة ل 4 أنه أصل اأزيده 
ذ المركة لمعنى” زائد فلا *يثأل عنه » وإنثّما وأضعّت” ثلث“ لأنما لو 'وضعت 
أولا لتقلتت' بالغم » ولو “جعلت ثانية” لانقابت' واوآ لأجل الضمة م اتقليتت* 

)١(‏ النمل مم (؟) وفي الجنى .«” : أنه مذهب الازفني أيضاً 

(؟) قوله : « امم » غير واضحة في الأصل . 

(4) في الأصل : « لمؤتئين اللخاطبين » وهو تحريف . 

(ه) قره : « تنبها » غير واضح في الأصل . 


(1) تكرر في الأصل قوله : « وإنما وضعت ساكنة» . 


سداق 44 سد 


لله فيصل وصيراف حين قبل : “ف ويتصل وأصويرف > وهي المعنى تازم” الحافظة 
علي » فوقعت“' ثالثة” لذلك » ولو كانت آخرآً لتعر'ضت” للحذف والتغير 
نضكا كثر حروف العة وهي محافظ عليها لما 'ذكر » وكانت في الثالث “تسلت* 
فازّمه” » ولم تدختل” بعد الرابع حملا على الثللائي لأنه الكثير » و كذلك في 
اجماني. والنداسي إذ أ كثر'ها جاء لزيادة الثلائلي والرياعي الأصل , فاعامه . 





الموضع اظامس : أن تكون مشددة” للنسب وذلك قولك : أنصارية في 
#النسوب إلى الأنضار » وكوي" في المنسوب إلى الكوفة و كأنبا عورض” من المتسوبه 
إل » ولذلك "نادت" لتقوى بالتشديد . 

'وحكمها أن يكون ماقبلها متكورا أبدا ليدم" » لأن” الاعتاد في القسب 
علييا ؛ رهي سُديدة الاتصال » فا كلمة قبلا تحري تحرى حرف هنما ؛ فتمري 
يوجره الإعراب من رفم ونصب وخفض لما يجري آخر” الكامة » ولولم تكن” 
مشددة” لدخلها الحذف والتغيير » ولامنسوب با أحكام” وتفاصل » لس هذا الكتابه 
موضوعاً له » وإما حفكا فيه ذكر” اروف ومالها من الأحكام » والله الموقق . 

9006 الموضع السادس : أن تكونٍ لإشباع الكسرة يا كانت / الاو والأالف 

لذلك ,» وحله الثعر كقرله "© : ١‏ 


...5.4 .... .00.0 يحبّك عظم فيالثراب تريب 


الموضع الساسع : أن تكون لإطلاق القافة كما كانت الواو والألف والماءه 
وهي عنتمة * بذلك لاغير » إذا كانت زائدة” على الكلمة تحر قوله 9 : 





)١(‏ تقدم ركم ؟ 600 تقدم برقم م 09 تقدم برقم 5غ 
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١‏ ويم عقت للْعذارى مطيّتي 
قيا عجبا .من رأحلها الْتَحَمَلٍ 
وقول الراحجز إلى : 1 
> هم نعمت 7 ام 
م 2 فخندف هامة هذا العام 
وهي تفع موقع النون أو الألف من أجزاء العروض ال مذ كورة قي باب الواو » 
وقوله « تحمل » "2غ وقول الراحر '" م ذا العألم » وزنّه من أجزاء. العروض 
مستقعلن 3 والماء ف موضع الثون » وكذلك 'حكم أحروف الإطملاق جد 
واقعت" مْ القرافي . 
وقد تُثارك الباء التي تمص بالإطلاق باء” الضمير كقوله 4 : 
4 7 إني _بحبلك واصل خيلي ‏ وبريش نيلك رائش نبلى 
وتشار كبا أضاً الياءة الأصلة كقوله فك : 
حي ا ل ا 0 0 7 ريما الملام طوراً وَيْتَدِي 
ولكين' ذلك فيها بالفرتض والأولى بالقصد » فاعامه . 
الموضع الثامن : أن' تكون للتذكر كلواو والألف حكقولك في الوقف على 
الكلمة الأولى التي لاتتم إلا بغيرها » وكانت آخرها كسرة” » وذلك في نحو أنت 
تفعلين : أنتي » ولم تضرب الرجل : تفربي » ومنه قوله ''' : 





, تقدم برقم 4 (؟) قوله « تحمل » جزء منكلمة « المتحمل » الواردة في البيت ألابق‎ )١( 
. (؟) قوله « الراجز » : غير واضح في الأصل‎ 

(4) البيت لامرىء القن ٠‏ وهو في ديرانه و م؟ ء رالكتاب ٠ 154/١‏ والللان ( حيل ) . 
(ه) البيت لطرقة رهو في ديراته + وصدره, 


اس © 


هد 3 ل 2006 إن 
عدولية أو من سفين. ابن, يامن 
(1) تقدم يرقم ١م‏ 
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.#6 هسم 


س قي - 9 - 

51 جح ع 0 0" لما تزل _بركاينا وكأن قد 

فالاء في الببت جمعت” معنيين » أحدهها الإط_لاق والآخر التذكر » لأنة 
المحنى : وكأن" قد زالت » قلمًا حُذقة وزال» وهو تراد ب جعل المداء 
للتذ كر عرضاً هة 6 ووقعت” إطلاقاً ما ترى . 

وإذا وقعت" آغر الكلمة في الوصل ياء وتحدفكت“” ما بعدها ووقفت” أشبعت” 
تلك الماءَ قدو بائين يا تفعل” في الألف » ومثل ذلك أيضا “مفتعّل” في الواو » 
قتقول : أعطى زيدث درها : أعطا» أو في ريم ٠١‏ زيداً : ضربتمو » وفي غلامي 
بقوم : غلاميبي » حتى بعلم في ذلك أن" ذلك المدك إنا هو عوض” من المحذوف 


على معنى التذ كر . 

الموضع التاسع : أن تكون في آخر الضمير المفرد المذكر » دلالة” على التذ كير » 
كا كانت الألف فه دلالةت على التأننث نحو : يبي »م تقول في الألف : بها 
الأنف دلالة” على التثنة في بها » والواو' | دلالة على امع المذاكر في يهمو » وثما 
لغتان : .يمو و.يمي »> وعلمهمو وعلمبمي »يا أن المذ كر أنضاً نه لغتان : الواو” 
واللاء » فتقول : عليرمي وعليهمو » واليهمي واليبمو '"؛ والمذف في الموضعين 
لغ أيضأ فقال” : إلمهم' والبيم' » ونه » وعلمه وعله'» وتصرفة القثر"اء” يي ذلك 
في القرآن على تمبشيّع *" هذه اللغات . 

الموضع العاثعر : أن تككون لالوقف خاصة » وذلك نرعان : 

نوع في الاستثبات ب تمن" 4" [ حكابة” ] عن التكرة الخفوضة على اللغتين 
المذكورتين في باب الواو » فتقول في الاستشات با عمّن' قال : مررثت” يرجل 


ورجليئن ورجالر وامرأةر وامرأتئن ") ونساء : ني ف الوقف 7 لذلك كله على 


. في الأصل : « ضربتمر » رهو سوا (؟) في الأصل : « البو » وهو تخريف‎ )١( 
١4/6 انظر : ابن يعيش‎ (١ . الميمسم : اسن‎ 20) 
. قرله : ص وام رأتين » عر واضح قٍ الأصل‎ (0 


--م4؛ سس 


اللغة الواحدة » وتلحق” الءعحمات على الاخة الأخرى فتقول في رجل, في الخفش : 
2 وي ر حلين : ملسن » وفي رحال : تمنينة وفي امرأة : تمنده” يفتح النون » 
وفي الاثتين : مشتين بفتم التار وإسكان الثون » وفي المع في نساء : تمتات » 
وكل ذلك في الوقف » فإذا توكصلات” “حناقات في اللغتين ذقلات” : من با هذا . 

والنوع الثاني : في الوقف على المعرب امّفوض الاوأن فتقول في : مررات” 
بزبد في الوقف : بزيدي » وفي حِئت برجل في الوقف : جئت برجي » ولا يفعلون 
بالبنى لآنة الاء عوض من التنوين في الأصل » وهي إحدى السبع الاخات في الرقف 
على المعرب المنوكن كا *ذكر في باب الواو .؛ 

الموضع الحادي عشير : أن تكون للإنكار في الوقف أيضآ بعد الثنوين أو غيره » 
ختقول إذا أتكتر'ت نحو : قام زيند : أزيلانه » اليائ للإنكان والهاء لارقف » 
وإذا أنكر'ت” نحو جئت' أمن : أأمسيه » الاء' للإنط. وافاء' لاوقف أيضاً . 


فإذا دغلت' على المنون كسر'ت التنوين لها » وإذا دخدلت' على غير مون 
عي أو غير عبئي : فان كان آخره سا كنا ألفاً دي وألحقات” زائدآ عله , إن" 6 
وكسّراته' لها فقلت : أرجلاإنه » وإن' كان غيل ألفر كسر ها [ نحمر] : 


525-ظآ 


1[ الرجليه في : الرجل . 

الموضع الثاني عش : أن' تكون في نفس الكلءة من متها فلا تتعائل” لأنرا 
ميد لغ » وفيها ماهو لعلة المد” ا أذ كر في الوار » فتتكرن” ثانية” في الاسم 
نحو : صقل وصراف وفي الفعل نحو : ييأطر »١'‏ وسياطر » وتالثة في الاسم 
للد ككرج ولغيره كعثير "' وحذا' نم ''' ورابعة“فنه نر : معر'جين 47) ود هلين !6 
لامدا » وفي الفعل : سلكت "١‏ واجعئْيكُت "' وخامسة” في الاسم هو : عتتتر بس 





0( بيطر : عالج الدواي , 0 المثير : التراب . () الحنام الحاذق . 
(؛) السرجين : الذبل . (ه) الداهل : المتحير. ‏ (5) لم أقف عل ممثاء . 
(؟) جعب الشي,ء : جممه رقليه . 


32 م فم 


فض 


المدة "فيه » وؤيالفعلل و : اح شييت” 9 وامسلتةةااايت” 215 ود سنتدل” على الزيادة 
فا بالاستقاق وهو الا كثر » وبقيره في الاستدلالات التي ذ كر التصريفسون 240 , 


بن نا تن 


/ القسم التي هي بدل” من أصل : على قسمين : قسم” تكون .بدلا من وأو » 

وقم تكرن ' بدلا من ألفر . 

| القسم التي تكون بدلاً من واو لحا موضم واحدء وذلك إِذا وقعت الواو 
ساكنة” قبل الآخر لامد” محر : منصور وعضرفوط '29 , 9 صغتر'ته أو كسشر'ته 
فإنك ققول” : 'متتصير وعضتربط ومئاصير وعضاريط » وكذلك تقول ف عجوز 
ورسول فيه : عجر وعجايز » ورسسّل ورسايل » وإنا ذلك لوقوع اللكسرة فيها 
قل الواو وهما هدتان » فإذا صبرت" بأد تغقافتت” لتناسها » وبعد 7 ذلك 
من القلب إلى اللاء تقلب” همزة في مثل : عجا ورسائل » وقد تقدثم ذلك في 
باب الهمزة المدة 

| القسم التي هي بدل” من ألف لها موضعان : 


الموضع الأول : أن' تكون بدلاً من ألف قبل آخر الكامة زائدة” امد إذا 
صغر أو كشسر » كقرلك في مفتاح : مفاتتيح ومفاتيح » وفي دنار : 5 نير 
ودنائير » وقتطاط: : 'قسسطيط وقفاطيط » وكركاب : قرب وضرايب » 
وإنمًا “قلبت الألل في نحو هذا ياه لكون ما بعدها متكرراً في التصغير والتكسير > 
فتثقل” اللفظة” مع الراو في مثل ماتقدام” في الموضع قبل هذا » ولا يكون” ماقبل” 
الألف في هذا الموضع إلا" مفتوحاً فجُعلت الياء' عو 23 الثناسية الككسرة لأنها أخوان 
فتخفه الكلمة . 


 لاتقال المتتريس : الناقة المظيمة الصلبة ع (؟) احرتبى الديك : انتفش ريشه وجا‎ )١( 
, املتقى : نام على ظبره . (غ)انظر : المتع وم‎ )*( 
. (ه) العذمرقوط : ذكر العظاء .2 (1) في الأصل : « تعد » وهو تصحيف‎ 


5 و48 


وكذلك المصدر من « فاعلثت” > يازّم* قلب” الأللف فيه باء” فيقال إذا ‏ 
على د فّعال » : قاتلثت” قبتالاً وضاربت ضيرابا » والمم في التعليل في هذا 
كالذي قبله » ولا *بدّعى في هذا أن" المصدر أصل” للفعل > ثالألف” في الفعفل. 
[ لدست ].مبدة” عن الاء لأنه لا نراعى في الإعلال ممدر” ولا فعكل” في تقدام 
أحدهما على الآخر أو أصالته له » فإنته قد “يرتم الإعلال فيها كقام كيام] » 
وقد يوجد الإعلال” في الفعل درن المصدر تحو : قام قوامة” وقال قولاً » وقد 
يوتجد في المصدر دون الفعل نحو وعد عدة' ووزن إزنة” » فدلء على أر” 
المراعى الثقل* . 

الموضع الثافي : أن" تكون بدلاً من ألف الندبة للفرق بين المذاكر والموؤنت 
في ضير الخطاب لامؤنث نحو قولك في غلامك : واغلامكيه » فرقاً بيه وبين : 
واغلامكاه في المذ كر » ولولا ذلك القاب لا لنس أحلامها بالآخر , فاعليه . 


باب الياء المركبة 
| اعلم أن" الياء ل تأت مر كبة” مع غيرها من الحروف إلا” مع الألف خاصة : م0بيه 
دياع ") 


اها : اعلم أن" ويا » حرف” من حروف التنيه 'ينادى به مرة” ولا نادى به 
أخر ى . وإذا كان حرف نداء فيكرن” تارة” لنداء القريب والرسط والبعيد مساقة” 
وتحكماً '"' كالناتم والغافل . 


وحقلها في الأصل أن' تكون للعيد طواز تمت الصوت بالألف مامت » ثم 





41١ ء المفني‎ ١ انظر في «يا» : المقرب ١/ه؟3١ » الجنى ؟‎ )١( 
. (؟) في الأصل : « وحكبا » وهو تحريف‎ 


- اهل 


إنا كثثت استعالنها حتى صارّت' بنادى بها البعيدث أدنى مسافة” منك ثم الماضر” 

مك فيلك كانت أ حروف النداء . ومن الأول قول )١١‏ : 

+51 يا داز مية بالعَلْياه فالسئد 0 0 مامه 
لأن؟ من“ لايجيب*” في حي البعيد أو الاثم اللذيئن لايسمعان إل بعفة 

طول مد ألصوت 8 وهمن الوسط : 23 اقفوم لا أسألكي* عليه أتجراً 2 تليق 

ومن #قربب قولله 9" : 

1 ...م .... ...ا ايا أجارتا ما أثقت جاره 
وقولك : باهذا الرجل” ونا أيها الرجل” » وأمثًا إذا لم يكن" يحدها 47 

الثلدى نتكون للتنيه لاغير”*» كقول الل تعالى : « ألا يأ اسجئدوا الله الذي تخررج”. 

لضب" ) 2 على قراءةر امن" أأفره” 0 ا 4 وأجعل” 3 اسحدوا « أهمراآً © وهله 

قرول الشاعر كف : 


4 7 ألايا اسلّمي ذَات الدّماليج وَالعِقَدِ 
وذات الات الغرٌ والفاحم الَمْدِ 


: البيت النابقة وهو في ديوانه ؟ وعجزه‎ )١( 


أقوت وطال عليها سالف الأبد 

وهو في ثعلب ومع ٠‏ ولأعيني 57]4؛ ء واطمم ١م‏ 
(*)هرد ١ه‏ (؟) الببت للأعثى » وهو في ديرانه ٠٠‏ » وصدره - 

يَانَتْ لتحزتنا عفار 
وهو في ابن يعيش +/؟ » والمقرب ١18/١‏ * والاسان « جور » » والشدور باه» » 

والأثمرني ؟0؟ ء والخزانة عإم.+ 

(؛) في الأصل « يعده » وهو سهر. 
(ه) لثمل و؟ء دعي قراءة الزهري والكاني . انظر : النشر ؟/+7” ء والقرطى ١٠.5٠‏ 
(1) نسب في الجامة إل الصُديل بن الفتراخ (١‏ .م » وقيه «ذات الثنايا » عوم من 


« ذات اقثات 3 وهو سو 
ت » رهر في البحر ١‏ خط ٠ ١‏ والدمال» : ج دملوب ار أللد » 
1 : 8 5 سودت 3 2 6 2 الم 


عا لآق ب 


وقول الآخر 0), 


65 - ألايا اسلمي م اسلمي ثمت اسلو 
تحياتب وإرهء تكلمر 
ومئه قول” الآآخر "'»وإن” كان بعده الامم' : 
000 اكه و ال - 7 سا واس 
5 9 يا لعنة الله والاقوام كليم والصالحين عل سمعان من جار 
وقال بعضهم : المنادى بعدها في جميع ذلك كله محذوف” للعلم به "كانه 
في قوله تعالى : « ياقوم “تسحدوا »» و كذلك في البيت هد ياقوم” لع الله » »2 وفي. 


وها اسلمى » في الببتين : « بافلانة” » ©» وهو عندي ضعدف” لوجبين 159 : 


أحدها : أن" م با » نايت" مناب الفعل الكونه لازم لاحذف بعدها لأن* 
المرادت أدعو وأنادي » فلو ”حذ ف المنادى معبا لحّدذفت اله بأمرها » وذلك إخلال . 


والوجه الثاني : أن" المنادى معثةمد' المقصد فإذا [ حُدف ] تناقض المراد » 
فازم> على هذا أن' تككون « باع لمجرد التنبيه من غير نداء » ولكثرة استعمالها تقول: 
د إِنها هي الحذوفة” في انداء في نحو « يوسف أعرض" عن هذا غ4 و « ريا 
آمناء ** و د رب" لا تر على الأرض » "١"‏ دون” غرها من اروف » فصارت 


أم* الباب تثبت* تارةة وتتحذاف” أخرى »2 ومواضه” حذفها من الأمماء مذذكور” في 


» » البيت لميد بن ثور ء وهو في ديرانه +م١ ويبدأ برراية « بل فاسلي‎ )١( 
١44/8 والحامة‎ 

(0) / أهتد إلى قائله » وهو في الكتاب +١5/«‏ ء راللامات +٠‏ وأمالي الشجري 
ميم ؛ وابن تعيش ه/١٠+١‏ ء والسمط 5ه ؛ والإنصاف ٠ ١١١‏ رالمفني إلى رالسي 
#إكتدء والخرزاتة ولوب . وقوله : « جار » رسمت في الأصل : «دار » 
وهو تحريف , 

(+) نقد في اللنى بتصرثف يسير » بدأ ثقلته بقوله : « وضعف »> 

(:) يوسف .ع (ه) المؤمتون 1٠٠١١‏ (5)نرح +؟ 


ماخنرقع د 


باب النداء من أيواب العريية في كتب النحويين » وهذاحي” ترجع” إلى الأسماء » 
وغرضًا إنثًا هو أحكم” المروف دون الأسماء والأفعال . 
لذ تنا ان 
وقد بذالنا في ذلك الجد وبلغنا فيه ابد وال" وله التوفيق والمهادي إلى 


على سيدا جمد نيئه وعبده . 


كل الصكتاب والمد لله رب العالمين وصلواته على سدنا عمد 
خاتم النببين وإمام المرسلين وسلم تسليا . 


وكان الفراغ منه يوم المنس الثاني من سبر ذي القعدة من عام 
أحسد وأربعين وسبعمائة على يدي العبد المفتقر إلى اش 
الراجي له دون سواه » المعتمد عليه في سكناته 
وحركات » المؤمل منه المعبود من شير ته 
وبركاته ...ا ممم الله له ينه » 
وتدار كه بعفوه » وأيده على طاعته 
بيعونه » ولمن قال آمين . 
نسخة لنفه 


ثم لمن شاء الله من بعده 


سس 22 
)١(‏ بياض في الأصل , 


- 404 سه 


ريارس اللناس 


أولاآً : فبرس القرآن الكريم 
ثانياً : فهرس الحديث الشريف ظ 
ثأكا : فبرس الأعسلام 
وابعاً : فبرس المذاهب النحوية 
خامساً : فبرس الشواهد الشعرية 
سادساً . فبرس. مادة الكتاب 


سابعاً يت بمراجع التحقيق 
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الحديد س١‏ 
0 رت را اوس 
الحادلة المعارج 
١‏ نيان 0 
المشر 1 
3 4" نوح 
+؟ ن لكر رض 11 
ارح رض 5" 
ع ضف المن 
الممتحنة 5 
1١‏ ”> 4 
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الصفحة الآية الصمفحة_ 
الملزدمل التطفيف 
ل 114 يلف 
المدر ى ١4+‏ 
وذقن الانشقاق 
44 هم أع؟ و 
5 البروج 
القيامة 1 6”؟, 
0 0 5 
1" 3 ا 
1 الطارق 
الإنمان ذف 
300 الفجر 
ل 
01 14 3" ا" 
و ٠‏ 
وم ١‏ الم 
المرسلات ١١‏ نا 
38 الثمس 
الشأ ١‏ 41 
1 د 
النازعات 0 314 
لق الضحى 
و 0 تست يننا 
الانفطار . 44 
قل ل 44 


ه»4 - 


م.م 
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"4١ 


1١ 


الدفخة 
العلق 
00 الار كرف 
القدر 
4 
| احن 
الرلزلة 
41 
27 
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50ج حدم 


نا 


ثانا 


سن 


ل لكين 


فررس ال حر بك الثريف 





المقحة نص الحديث 





كآنة الموت فيا على غيرنا كتب ء وكأن التق فها على غيرنا وجب - 
هل أنت إلا اصبع دميث » وفي سبل الله مالقيت . 
.4 مروهم بالصلاة لسبع ٠‏ 
+و#وءس لبس من آم بر أم صيام في أم سفر ٠‏ 
٠١٠‏ وإنا إن شاء الله بم لاحقون . 
جم« لتأخذوا مصافكم . 
140 نلعم العند صبيب » لو لم مخف الله بعص . 
و00 لو لم تذنيوا طاء لله يقوم يذنيون » فيغفر لهم ويدخلهم أجنة ٠‏ 
بوم الاترددوا السائل ولو بظلف تحرى. 
جوم لاتردوا الائل ولو بش ثمرة . 
جم حتى يضع الجمار ذها قدمه فتقول : قطي قطي . 
وم إكم تفتنون في قبورى مثل - أو قريب من - فتنة الدجال . 
بجو خير ناء ركين الإبل صالع نساء قريش أحناه على ولد في صغره » وأرعاف 
على زوج في ذات بده . 


الا 4 سم 


فررس ال عامرم 





الأخش وعرسء جسو.سلن 
0 2 
كولا4 مس2 مس 
لخ ووح م عل 
14 
ابن أبيالعافية : وئ١‏ 
التتورخي ‏ :هم 
أبن جني 21 وخ 6414 
فكرلك لك لوزي 
د لم002 
"رمي :81 46»هم4موهم 
المزولي ‏ :..41 هل( 
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الخليل كلك بوسر 
الل ويوعجيى 
2522002 
أبن الرماك ‏ : باام" , يرباج 
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الشاهد 


اها 
1144 
كه 
فرق 
لضن 


1١ 
لق‎ 


رص الشواشر السم بي 


صدره آخره جره 
البمزة 
بالخير خيرات وإن شرا فأا تأ الرجز 
إن" من يدخل الكنيسة يوما ظاء ‏ القيف 
ألم أك جار ويكون يني الإخاءك الوافر 
حشى رهط الني فإن منهم الدلاء* الوافر 
فلا والله لايلفى لما لي دواه الواقر 
وبلدة قالصة أمواؤها أمواؤها الرجز 
ريما ضربة سيف صقيل نجلاه اليف 
ابأ 
نلوذ في أم لنا ماتغتصب ما تغتصب الرجز 
أقلى اللوم عاذل والعتايا أصابا ‏ الوافر 
أعبدآ حل في معبى غريا اغترا! الوافر 
وكائن بالأباطم من صديق الممابا الوافر 
بل من رأى البرق بت أرقبه ثقا اللسرح 
بئمت لانجزونني عند ذا" فيعقبا ‏ الطويل 
وزعت بكالبراوة أعورجى وناب الرافر 
فبالرزام رمحوا لي مقدما الكتائيا الطويل 


اه 4# - 


الصفحة التي 
ورد فها 


/اه 

15 

417 

١ 

لر رال 

اناري داكا 
84 

الح ين 


حون 
ا رمم 
ون 
ا ؟"_ 
١65‏ 
ترف 
كوا 
لين 





حٌْ 

الشاهد صدرهة آخره 
.م أم الملسن لعحوز سهريه الرقه 
4غ وهاالدهر إلا متحئوفا يأهله معذيا 
موه وانصرفت وهي حصان مغضة أبه 
تحك نفسي ماحبت فإنأمت 2 تريب 
ةو أعلقت بالذئب حيبلا ثم قلت له الذيب 
١#‏ فناه يششرى رحله قال قائل تحب 
م أنت البلالي الذي كنت مرة الملقب 
4 وياما في هواء الو طالية 2 مطلوب 
+ أزجر حمارك لايرتع بروضتنا مكروب 
فلاتتر كني بالوعيد كأنني أجرب 
غ١١‏ وما أنت أما ذكرها ربعة قابب 
و تنفحها أما شمال عرية هبوب 
هدر فاك إياك المراء فإنه جالب 
.7؟ فإن تساألوني بالناء فإنني طبيب. 
جىم فيا احتلاها بالآيام تحيزت احكناءا 
وام فوالل لولا الله لاسيء غيره جواته 
سس هذا سراقة للقرآن يدرسه ذيب 
جوم فلا تستطل مني بقافي ومدقي 0 هيب 
عو ولككن ديافي أبره وأمه أقاربه 
4 راحكدة غلا و تحلبه مايه 
ووم لمن يك أمسى بالمدينة رحله لغرب 
جوم هذا لعمرك المغار بعينه أب 


١4 
يلجل‎ 
4 
ست نا‎ 
0 
لالض‎ 
20 ب‎ 
ا‎ 
نظ‎ 


0٠6٠+ 


لضن 


صدذدره 


لابارك امه في الغوافي هل 
. طحايك قلب فى المدان طروب 
.فلت ادع أخرى وارفعالصوت دعوة 
حتى إذا امتلأات بطوتم 


أقفر من أهله ملحوبو 
فينا نعاج برتعين حملة 
أعرذ بالل من العقراب 
بابن أمي ولو سْبدتك اذ 5 


.ياليت أم الغمر كانت صاحي 


ولو أصابت لقلت وهى صادقة 


لله ربك أن أتبت فقل له 
كليتي لهم با أميمة ناصب 
وإنك لم يفخر عليك كفاخر 
فريقان مهم جازع بطن تخلة 
كأن وريديه رساء خلب 
يبكيك ناء عبد الدار مغرب 
فإن قنآ عنها حقبة لاتلاقبا 
البدر أيه مارأيت بها 

أبلغ أيا دختوش مألكة 
لوانك تلقى حنظلا فوق ببضنا 
فاما ريني ولي له 


آخره حره 
مطلب المتسرح 
مشب2 الطويل 
قريب2 الطويل 
سوا الععامل 
فالذثويو البسط 
المجدب الطويل 
الأذناب الرجز 
عو .. جاب 2 الثقيف 
الركائب2 الرجز 
للكذب 2 البسيط 
العراب الوافر 
الاب الكمل 
الوا كب الطويل 
مغلب الطويل 
كتكمب الطويل 
خلب- الرجز 
العجب 2 ابيط 
اجرب الطويل 
المح الكامل 
ملكذب المنسرح 
التقارب الطويل 
با المتقارب 
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الصفحة الى 





الشاهد صدره آخره 2 نحره ورد فيها 
- 
9و بل جوز تهاء كظير الجحفت 2 اللحفت” الرجز  8511061806١5+‏ 
م.م اله نجاك يكفي مسامت بعدمت الرجز 1 
1 ألا رجلا جزاه اث خيراً تبيت الرافر 04 
١غ‏ ربا أوقت في علم ثمالات المديد م 
٠‏ وللأرض أما سودها فتحللت فادهامت الطويل 5 
جم إلا" كتاشرة الذي ضيعم المنبت الكامل 0 
وجم عل” صروف الدهر أودولاتا لماجا الرجز 114 
بوم رحم الله أعظماً دفتوما الطلدحات الحقيف 45 7181 
هزه غشيت ديار القرم باكرات العيرات الطويل ا 
بده وككيف لا أبىى على علاتي قلاقي الرجر 3 
الحم 
4 تضرب بالسيف وترجو بالفرج الفرج*' الرجز ١‏ 
ب« مى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تأججا الطويل لإ سي 
من طلل كالأتحمى أمجا أنجا الرجز م 
وو شرين باء ابحر تم ترفعت تيم الطويل اها 
وب كأن أصوات من إيغالين ينا الفراريج ابيط 3 
ب هل على ومحكرا حرج- المقتضب ملام 
الحاء 
ولاه سآترك منؤلي لني تيم استرمحا الوافر 3-5 
باناق سيري عنقا فسيحا فتستريحا الرجز ١‏ 


1/9 ل 





2 الصفحة الي 
الشاهد صصاره كغره 2 نحره ورد فنها 
٠+‏ وكان سيان أن لاسرحوا عا البوح البسبط ‏ اب#ساء لم 
:: بل هل أريك حمول الي غادية افضام البسيط لاه ١‏ 
64 ١أبيت‏ على مي كثببا ويعلها يتبطم الطويل ليلل 
+بام بيابؤس للحرب التي استراحوا الكامل 41 
وه" إذا: اللقاح غدت ملقى أصرتها مصبوح- البسيط 5 لاا 
٠‏ هن صد عن تيرانها براح الكمل أن 
14 نبيتك عن طلابك أم ممرو صح-يم الوفر فض 
له افقد والله بين لي عنائي يمسم الوافر راكد ” 
-لآن بعد لماجتي تلدونتي صحاح الكامل 60004 
4ه ألتم خير من ر كب المطايا راحم الوافر 15 

٠4‏ أن تببطين بلاد قو. الطلام الكامل وو 
و1 وما أدري وظني كل ظن شراحي الوافر ياس 
البال 1 

.رس لا بارك الرحمن في بي أسد قعد' الرجز ‏ :ملا يسعجوس 
001 ياحج بن المثر بن الجاروده ‏ . الخاروهد الرجز ين 
0 حزق“ إذاما القر,أبدوا فكاهة 2 قردا 2 الطويل 3 

1 قصل على حين العثيات والضحى 2 فاعبدا الطويل ‏ #م2)سمم 
م عالم تشككروا المعروف عندي عوادا الوافر ع يفانس 
4 يائفس صيرا واضطيا عاخالدم الكمل 0 سم 
فكتت والأمر الذي قد كيدا ا قاصطدا الرجز 7 
عم أن تقرآن على أمماء وحكى| أحدا البسيط ا 
1 معاوي إِننا بشر فأسحم المديدا الوافر قل 


-404 ل 





رقم الصفحة التي 
الشاهد صدره آغره ‏ نحره ورد فها 
++؟ إلا كخارحة ال مكلف نفسه شهدا الكمل 00 
م.م مرواعبجالا فقالوا كيف صاحيم < لمجهودا البسيط 37د 
جم أعد نظرا ياعد قدس لعاما المقدا الطويل اس 
م إن من ساد ثم ساد أبوه جدثم الحقيف ليق 
هبام أردت لكيا بعلم الناس أنها سبود 2 الطويل 1" 
حم.م ‏ ياومونتي في حب ليلى عواذلي لعميد الطويل ‏ ومم46ولم 
وم تألى ابن أوس حلفة ليرد مفائد الطويل 0 .هم 
يوسم للولا حصين عقبة أن أسوه ووالد الطويل 14 
هج ولو أنني علقت يا أم مالك عودها 2 الطويل 1 
.ه.؛ حان الرحيل ولم تودع مبددا موعد الكامل 2 
.ده سواء عليه أي حين أتيته بأسعدر الطويل 45 
م أنفد الترحل غير أن ركاينا و كأنقد الكامل ‏ «ءه4(7/ )4 
مم من القوم الرسول الله منهم معد 2 الوافر 5 
ج٠٠‏ وإن يلتى المي ايع تلاقني المصمد الطويل سم 
من تكدني سيء حكنت منه الوريد الحقيف ل 
4( شلت ينك إن قتلت لاما التعمد الكامل ا 
وسو آلا أهذا الزاجري أحضر الرغى مخلدي2 الطويل 0 
ماو ومستنة كاستنان اكرو ف ..المرود المتقارب ل 
هجر ألم بأتيك والأناء تتمي زياد الوافر 4 
.ه٠٠‏ عشمة قام الناتحات وسُققت خدود الطويل ا 
وخ قلا والل لادلقى أناس بزئد الوافر ما 
عسوم وسلمة لا وان ولا واهن القوى صاعد الطويل ا 
+117 وك دون بيتك من صحدح أعقادها المقارب م 





دقم الصفحة التي 
الشاحد صاره آخره غحره ورد فها 
«/ا7 - كأنه خارجاً من جنب صفحته مفتأد السيط 0 
ووم أرى الماجات عند ألي خبب للا الرافر م 
4 قالت ألا ليتا هذا المام نا ذقد البسط وحوعدرمب؟ 
1*5 وققت فها أصملانا أسائلبا أحد اللسط بس 
+ه؛ يمن رأى عارضاً أسر به الأسد المتسرح 25 
باهغ : وإن الذي حانت بفلج دماؤمم خالد الطويل اق 
1 كدي من أم الخيسين قدي كدي الرحز 3-0 
4ءه أعن تغنت على ساق مطوقة أعواد السط 0“- 
هت إذاها أمرؤٌ ولى عليك بوجبه ودي الطويل اا 
بره قد أترك القرن مصفراً أنامل بفرصاه البسط ا 
6ه كريم يروي نفده في حماته الصدي الطويل و 
ووه وكنت لتمبريق الذي في سقائه صلد الطويل 6١‏ 
57 رأثت بتي غيراء لابتكرونني المدد الطويل 6 
عدولية أو من سفين ابن يامن متدي 2 الطويل لا 
ادارمية بالعلاء فالسند الأمد السط 40 

4 آلايا اسلمى ذات الدساليج والعقد امعد الطويل +40 

الذال 
#«م فعاتبوه قزاد عشقا ماذا الط 56 
الرالء 

14٠‏ اشئز جئبي كأني مهدأ” إبر" الرمل م 

0 “روح من المي أم تبتكر تنتظر المقارب 1 

8 وغررتني وزعمت أن تامر الكامل 5 





رقم الصفحة التي 
الشاهد صسدره آخره بحرم ورد فيا 
«م( . لعمري لقوم قد ترى أمس فهم الدثر الطويل ا 
وه لعمرك ما قلبي إلى أهله بحر بقر الطويل 0 
١ 1+‏ محسبك في القوم أن يعلموا مضر- المقارب 1 
لم لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره الخصر الطويل رف 
ووم لاتامني إنها من نسوة نزر الرمل 4 
..؛ لحامتنتان خظاتا لما النمر المتقارب ووس 
لاءه وتساقى القرم كأساهمرة الثقر الرمل' زرا 
هه وقد رابني قولا ياهنا يشر الأقارب 01 
إمسه وقد أغتدي ومعي القانصان مقتفر المقارب 11 
كمه عن برقات باليرين وت دو..سور 2 الكامل 8غ 

٠‏ الله بعل أنا في تقلينا صور السيط رموس 
م«.ب أصحوت اليوم أم سَافدَكَ هر مستعر الرهل دسق 

001 و ككف أنا وانحالى القوا عار المقارب 4ل ع4 
6 الاتثر كني فيهم شطيرا أطيرا الرجز 7 

١ه‏ والزذ لو ساء كنت صخرا مشمخرا الرجز 7 

٠٠‏ كأثل هن الأعراض من دون ببشة لغضورا الطويل ثم 

4 جا سالم والنفس منه بشدقه ومئزرا الطويل:‎ ٠4 

6 فسر في ولاد الله والتمس الغنى فتعذرا الطويل وعل 
كر قلت ل لاتبك عتك ما فتعذرت الطويل م 
م( الاقوا يه المجاج والأصحارا الأسفاوا ٠‏ .الرحرٌ ١1‏ 
1 > نوما حب الديار سُغْقن قلي الديارا الوافر وا 
وم . تسمع للجرع إذا استحيرأ خريرا الرجز وارف 
5-0 أكلامرىء تحسيين امرا” ثارأ المتقارب 0 





رقم 3 
الشاهد صدره آخره ره ورد فيا 
#م؛ إلاعلالة أو بدا الجزاره الكامل مهم 
4ه قألفيته يرمأ سير عدوه المعابرا الطويل 4 
بل بو النحار إن لنا تره المديد ولف 
*هه أبت الروادف والثدي لقمصما ظبورا الكامل 1 
18ج بانت لتحزتنا عفاره جاره الكامل ك3 
1# له زحل كأنه صوت حاد زمير الوافر 15 
٠‏ إلى ملك ماأمه من محارب تصاهره الطويل 1 
+« فألقت عصاها واستقر بها التوى المافر* الطويل 14 
٠‏ رأتإخوقي بعد الجيع تفرقوا شفر2 الطريل 14 
١‏ أماوالذي أيكى وأضحك والذي الأمر الطويل 3 
1١١*‏ رأت رجلا أها إذا الشمس عارضت فنخصر الطويل 19 
4 وقد زجمت ليلى بأفي فاجر فجررها الطويل «61# 480 
ألم تسمعي أي عبد في روتق الضحى هدير الطويل يل 
َم بفعارأ فعل آل حنظلة ائتمروا المنسرح يف 
ققد بدلت ذاك بنعم بال قصار الوافر 1 
هم نآبت إلى فهم ول أك آئيا تصقر الطويل 1 
41 ربا الطاعن المؤبل فهم المار الشف وا يماس 
ه” ‏ قليل غرار النوم حتى تقلصوا الزجر الطويل 14 
وطر فك إما تنا فاصرقئه تنظر2 الطويل ان 
5 ألقيت كاسيهم في قعر مظلمة حمر البط ولو 
0 يأتم تم عدي لا أبالج حمر| السط 3 
44 من كان لايزعم أفي 'شاعر المزاجر الرجز 16 
لام ماكان برضي رسول الله فعلها ولاجمر السط واف 





رقم 

الشاهد صدره آخره ره وود فا 
أيادي سيا باعز ما كنت بعدم منظر- الطويل 4 
5 فأصبحوا قد أعاد الله تعمتهم بشر- البسط ١‏ 
4١‏ ويينا المرء في الأحياء مغتيط الأعاصير البسيط ا 
+1 كأنهامالآن لم يتغيرا عضر الطويل لفق 
«ه؛ استقدر الله خيراً وارضين به مباسير اللبسيط م 
وه هما خطتا إما إسار ومنة أجدر الطويل بذ 
07 وأشرف بالقور اليفاع لعلني بصيرها الطويل م 
ذه مثل القئافد هداجون قد بلغت هجر البسبط و 
7 وإفي لتعروني لذ كراك هزة القطر الطويل للد 
ثلاث مثين والحدود العواثر العوائى الطويل اث 
“وه تلقىالإرنرنفيأ كناف دارتها منثور السيط ووذ 
هده فأنت أنت وإن سطوا وإن زاروا زاروا البيط هذ 
4 فقال فريق القوم لما نشدتهم ما ندري الطويل ىذ 
3 باعد أم الغمر من أسيرها قصورها الرجز لا 
مه ولقد جننتك] كما وعساقلا الأوير الكمل م 
4 ألا طعان ألا فرسان عادية التنائير السبط 1 
يلمعا أمناسالت نعامتها نار البسيط 0 
١‏ لقد صحكذيتك نفك فا كذينها صبر الوافر ل 
م1 أن نعم معترك المياع إذا القر الكامل ١‏ 
4 إن امرءآ خمني مدا مودته مكفور الطا. 97 ى )ام 
يالك من قبرة ببعمر بمعمر 2 الرجز المي 
م ؟ ولأنت أشجع حين تتحة ال أبيأحر الكامل موف 
ه.م ولنعم حشو الدرع أنت إذا الذعر الكامل يفنا 


رقم الصفحة التي 





الشاهد . صددره آخره 2 نحره ورد فا 
١‏ لقد قلت للنعان للا لقيته صادر الطويل ليف 
#ا” . وقتمل مرثة أتأرن فإنه يثأر ‏ الكامل 7 
ولج لولا الماء وما في الدين عبتكما عوري2 البسط 11 
وو فلم يك نولم أن تفدعونيى حجر الوافر لض 
"١‏ دفاو كنت ضبيا عرفت قرابتي المثافر الطويل ذلالا » كم 
٠وم‏ قوم إذا حاريوا سُدوا مآزرثم بأطبار البسيط 55١‏ 
4 وبسّتأمه فأساغ نما نار الوافر هو 
14 أن الديار بقنة الاجر دهر الكامل ١‏ 
49 رحت وفي رجلك مافيها المكزر 2 السريع ببدم 
7 فلتآتيتك قمائد وليدفعن الأكوار الكامل م 
١ه‏ ولقد سهدت إذا القداحج توحدت نارها الكامل عن 
١ه‏ الاسعدن قومي الذين مم الحخزر الكامل 53ك4ع. 
ونسضه تصف النبار الماء غامره لابدري الكمل 41 
5 بالعنة الله والأقوام كليم جار السيط اسه 
السين 
#١‏ ألما على الريع القديم بعسعسا أخرسا الطويل 1 
١‏ فأما تريني لا أنمض ساعة فأئعسا الطويل ١‏ 
0 وفقعا وأين مني فقعس فقعس” الرجز 0“ 
0# إِذ'ما أتنت على الرسول فقلله املس الكامل 3 
١+‏ تله بقى على الأيام ذو حدد الآ البسيط ١8‏ الارء لم 
#لضه وبلدة لبن بها أنس العس الرجز ل 
58 إذا سق برد شق بالبرد برقع لاسن الطويل 14١‏ 
4 أعلافةأم الرليّد بعدما املس الكامل فى 


رقم 





الشاهد صدره آخره 
الشين 
ووه فإن أهلك فو تجدون وحدي المعاش 
الياد 
ووم واث لو كنت هذا خالما الأبارصا 
.4 إذا جردت يوماً حسيت حميصة الدلامص 
بوه أمن ذك سامى أن نأتك تنوص 20 تبوص 
الطاء 
هوه لماأنا والسير في مدلج الضابط 
العين 
+زه قبحت هن سالفة ومن صدغ” صقع 
سروه قوال معروف وفعاله الرباع 
مم فقالت : أكل الناس أصبدت مانا تمدعا 
ووم فاما تفرقنا كأنى ومالك معا 
+" فلو أن قومي لم تككونوا أعزة مصرعا 
دسم لاتبين الكريم علك أن تر رفعه 
«وم تعدون عقر النيب أفضل يدم المقنعا 
وبره وه صلبوا العبدي في جذع خلة بأجدعا 
ووم باليت أيام الصيا رواجعا رواجعا 
م« ببنا تعائقه التكماة وروغه سلقم” 
م فستخرح اليربوع من نافقاته اليتقطع 
م تقول الى وإبغض الناس كاهم 2 البجدع 


داام4) ب 


بره 
الوافر 


الرجز 
الطو بل 
الطو بل 


المتقار ب 


الرجز 
السريع 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكقيف 
الطويل 
الطوبل 
الرجز 
الكامل 
الطويل 
الطويل 


الصفحة التي 


ورد فا 
يض 


ين 
61 


حرق 
1١‏ 


كل 
"ع1 
7" 
رضن 
54١‏ 57184 
25*20 
فض 


مام 





ا المفحة التي 
الشاهد صددره آخره جره ورد فيها 
ها أبا خراية أما أنت ذا نفر الفيع 2 البيط > كهةءاء؟ 
4 4 أقرع بن حايس يا أقرع تصرع 2 الرجز 4 
9 فلا تطمع أببت اللعن فيها يستطاع الوافر 7 
3-0 ا أتى شير الزبير تواضعت الخشع الامل 15 
الا3 فباعحا حتى كلب تسبني اسع الطويل 4١‏ 
5ه بكت حزن فاسترجعت ثم آذنت- رحجوعها الطويل كد 
4لا تذاكرت للى فاعترتني صبابة تقطع الطريل 4” 
4 على حين عاتبت المثيب على الصبا ‏ وازع الطويل 4م 
#اله عنفاذو حسى من ثرتنا فالفوارع الدواقع الطويل باباج ع و4 
7ه ونكت لبلى أرسلت بشفاعة سُفيعها 2 الطويل 4 
فبينا نحن نرقيه أقانا داعر الوافر 1 

158 ابنئة ما لاتلومي وأهححي واهجححي الرحز امكل 
-ولاا أردت لكها أن تطير بقربتي بلقع الطويل ام 
8م؟ تكنفي الوسّاة فأزعجوني المطاع الوافر 115 
4# وقفنا فقانا إإبه عن أم سالم البلاقع 2 الطويل كان 
إشاء 
وؤ” نحالف فلا والله تبط تلعة عارف الطويل مه ؟ 
هده أللافتاو عورة العشيرة لا واكف المنسرح بض 
مع خمرو الذي هسم الثردد لقوحه عداف الؤمل هه 
04 وفك إذا لاقيتنا عبرفية يتعيرف الطويل 0 6+م 
به تتفي بدأها أطصى في كل هاحرة الصياريف البسيط 11561 
5 اتبددفي يحندك من بد ثقيش”2 الوافر للق 
5” غضبت على وقد شربت بجزة بخروف الكامل 1 ؟ 
مه للبس عباءة وتترعيني الشقوف الوافر 1 


رقم 1 
الشاهد صدرة أخره 2 نحره ورد فيها 
القاف 
14 وقاتم الأعماق خاوي امخترق الترق' الرجز ووس 
سوه أأفاق صب من هوى قافيقا فقا الكمل دك 
و فلو أتك في يوم الرخاء سألتني صديق الطويل لال 
ا فإن ل تغير بعض ما قد صنعمم عارقه الطويل 5-0 
حك ألم تسأل الربع القواء فبنطق معلقى الطويل با" 2 مع 
وه فأصبحت كالموريق فضلة ماه يرقرق الطويل 66 
ه لائفى صبرا كل حي لاق افراق الرجر 3 
فأتبعتهم طرفي وقد حال دوم شيرق الطويل ١ه‏ 
0 ضربت صدرها إلي وقالت الآواقي الثفيف يف 
١7‏ يارب مثلك في النساء غريرة بطلاق الكمل 1 
4" ورحنا بكاين الماء ينب وسطنا 2 ترتقي الطويل 5 
مم فإنأك ماكرلا فكن خيرآكل أمزق الطويل 2 
م0ه قد استوى يشر على العراق مبراق الرجز فق 
سه أو طعم غادية في جوف ذي حدب2 الغرانيق البسيط يوس 
”اده وبكد قطعه عامر الطريق السريع 3 
الكان ش 
وز دار لسعدى إذه من هواكا هواكا الرجز 1 
0 با أنتا علك أو عسا كا عداكا الرحز 2 نيووب؟ 
إلمك حتى بلغت إيا كا إياكا الرجز لل 
بوم انزل علينا الغيث لا أبا لعا لا أنا لكا الرجز 5 
وده إذا الأمبات قن الوجو بأماتكط المتقارب 4 
ببإه فاما خششت أظافيره مالك المتقارب 3 
8 أبدت أسري وتبدتي تدلكي الذي الرجز لس 





الشاهد صدره آخره 
اللام 
1 وقبل هن لكيز شاهد المح > 
40 عحل ناهذا وأطقنا بذال يحل 
أعذ ألا أنني أشربت أسود حال يحل 
50 قصيروا مثل كعصف مأ كول مأ كول 
5 تتداعى مثخرأه بدم المل 
08 نفرجة القلب قليل النيل بالليل 
0ه وغضخضن فينا البحر حتى قطعنه ‏ وحل 
4م 0 لير أنت عند الئاس منا يالا 
مه فألفته غير هتحب قللا 
ليق زتموا أنني ذهلت ولي ذهولا 
5 فأتتعتهم فلقاكالسرا تع ولا 
15 فل أو مثلها خباسة واحد أفعل 
45 إنتحلا وإن مرتحلا مهلا 
0٠+‏ فلامزنة أو دقت ودقبا أبقاهًا 
ومية أحسن الثقلين وجما قذالا 
1 فلا أرى بعلا ولا حلائلا حاظلا 
454 حنى وردن لم حمس بائص وبلا 
 ”4‏ عمد تقد نقسك كل نفس تالا 
مو يديب الرعب منه كل عضب لالا 
01 بأضيع من عبنيك للدمع كلا منزلا 
أبن كلسب إن ممي الإذا الأغلالا 
+56 كانت هجائن منذر وتحرق فحيلا 


لحن 
١‏ >4ءلا 4 ها 
ده 1 
لمكا 
رالضن 
قسن 
لجنا 
الي ةنق 
444 5ه 
255 
اه 
1١1‏ 
كاءعلة1 
ككا 
١584‏ 
4" 
كرض 





الصفحة التي 


د : 
الشاهد صدره أخره ره ورد فها 
و كا خط الكمتاب يحكف يوما يزيل الوافر 1 

007 الثن عاد لي عبد العزيز يثلها أقلبا الطويل 81 
4 فإن ل تجد من دون عدتان والدا العراذل الطويل ,4 

٠٠١‏ مالك من شحك إلا حمل رملهء الرحز 4م 

0 باص بدار قد تقادم عبدها خياها الطويل 0 
1١0‏ في فتة كوف الحند قد علموا وينتعل السيط ا 
رمم ألا تسألان المرء ماذا يحاول باطل الطويل 44 
40م أتنتهون ولن ينبي ذوي سشطط الفتل السط ل 
بوهم إذاها أتنت بني مالك أففل المقارب ةا 
ووم فلبو أخوف عندي إذ أ كلمه مؤول اللسيط ا 
؟وم الو كنت في خلقاء أو رأس شاهق سبيل الطويل 1 
بوم فلا عدن أن املمة منبل زائل الطويل 1 
ووم إذا أمسرجوها ُ يكد لاناها المتطاول الطويل 00 
هم فاولم يكن في كفه غير نفسه سائكه الطويل م 
1٠04‏ هي الشقاء لدائي لو ظفرت بها ميذول البسط ا 
هك فقلت 'لر كب لما أن علا بهم قبل البسط ل 
هه واغد هنا في الرهان نرسله نرسله- الرجز 1 
6+ سلا القلب عن سلمى وقد كد لابار الثقل الطويل أ 
وقد كنت من سلمى ستين ثمانيا 2 يحلو الطويل 3 

هه قالت وقد خرت على العلكول متال الرجز 3 

14 ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة جمل 2 الطويل 3 

6 أصسقى قوهي بني بكر وأسقي هلال الوافر‎ ١ 

6 أحار ترى يرقا أريك ومضه مكلل الطويل ,6 


لاوح 


فذق 


7 
اك 
فض 
0 
لض 
ف 
ا 


صاره 
أفاطم مهبلا بعض هذا التدلل 
أزعير إن يشب القذال فإنه 
لو كنت تعطى حين تأل سامت 
باخيلى اخبرا واستخيرا ال 
ما أنت باللح؟ الترفى حكرمته 
ألا أها الليل الطويل ألا انملي 
حلفت ها بال حلفة فاجر 


ألا نادت أمامة باحيال 
وما أنت من ببت يلذ دخوله 


رمم دار وقفت في طلله 


بيازل وجناء أو عيبل 


لات ها ذ كرى جبيرة أو من 
أيا طعنة ماشيخ 

بالك هن ليل كأن نجرمه 
فيثت وقد نضت لنوم ثيابها 
ومازلت من ليلى لدن أن عرقتها 
ها أغفلت سُكرك فانتصحني 
وقوفا بها صحبي على مطهم 

ألا لابارك الله في سبيل 
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رن 

لاه 46 لاوا 
68 
الا 

١186 
+ 


١5١ 5‏ 
+ه؟ 42 كلاه 
11 
١‏ 
+15 
ما.؟ د بارا”_ 
لاا 


لا 
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رْ 

الشاهد صدره أخغره ‏ ثحخره 
ووم تجاوزت أحراساً واهوال معشر هتتلى الطويل 
.)1 تملية جابر إذ قال ليتي مالي الوافر 
6 إذا التفتت نوي تضوع رحبا القرئفل الطويل 
وم إذا ماتكى من خلفبا انحرفت له يحول الطويل 
وس ولكنا أسعى لجد مؤثل أمثالي الطويل 
4 فالوم أشرب غير مستيحقب واغل السريع 
7 مكر مفر مقبل, مدير معأ عل الطويل 
444 خرجت بها مشي تحر وراءنا «رحل الطويل 
14 تنورتها من أذرعات وأهلبا عالى الطويل 
44 ويوم عقرت للعذارى مطبني التحمل الطويل 
١‏ قفا فبك منذ كرى حبيب ومنزل فحومل الطويل 
١م؛‏ بمن حملن به وهن عواقد ميل الكامل 
44 وتضحى فتبت المك فوى فراشها تفضل الطويل 
417 قريا مربط النعامة منى حال افيف 
4 ومبتبل وردتة عن منبل منبل الرجز 
+ تصد وتبدي عن أسيل وتتقي مطفل الطويل 
>.ه غدت من عليه بعدماتم ظمؤها ١‏ يبل الطويل 
4 ولس بذي رمح فيطعنني به يتبال الطويل 
97 شلك حلى قد طرقت ومرضع مغيل الطويل 
4ه وهل يعمن من كان أحدث عبده أحوال الطويل 
كمه وقد أغتدي والطير في و كتاتها كل الطويل 
وبزه هما أنا والتلده حول نحد بالرجال الوافر 
فاما أجزنا ساحة اللي وانتحى عقنقل الطريل 
إني مجبلك واصل حبلي نيلي الكامل 


باإم4 ل 
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وذان 
إلى 
ام 


1417 


رقم 7 الصفحة اأتي 
الشاهد صدره آخره بحره ورد فما 
الم 
45 إل المرء قبن أطيل السرى عصم"' المتقارب ه 
11 وبرماً توافينايوجه مقسم الم الطويل 1117" 
م0 أجدر الناس برأس صلدم الوتم الرمل. ا 
5 أنا سيف العشيرة فاعر فوفي الناما الوائر 04 
51 غفلت ثم أتت تطليه دما الرمل ١5‏ 
مع .. محسبه الطاهل مالم يعلما معما الرحز ع ولوس 
م فإن المنئة من خشها ينا المتقارب الا مهما 
6 رأى برقا فأوضع.فوق بكر أغاما الوافر 1 
و6 ضحم بحب الخلق الأضخا الأضخا الرجز يلد 
وه؟ جعلت لحا عودن من غامة الكامل 544] 
هوم لناهضية لاينزل الذل وسطبا لبعصما الطويل اعورم 
وهم إن تغفر اللبم تغفر جما لاألما الرجز 6ك 
جوم لولا ما لرجت نفاتها نفساها الرحر لض 
وماعلك أن تقولي كلا اللبم ما الرجز ا 
٠‏ إلى إذا ماحدث ألما اللها الرجز م 
09 'قد سال اليات منه ااقدما الشجما الرجز لي تين 
هم من الصبح حتى تطلع الثمن لاترى مسوما الطويل افيض 
41# -فريشي م وهواي معم لاما الوافر الحرض 
0451 باحبذا عبنا سليمى والفها والها الرجز م 
م.> أتوا ناري فقلت منورئ أنتم ظلاما الوافر 5-6 
ه > | أن تومعت من خرقاء منزلة مسجوم اللبسيط عاد رضن 
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الصفحة التي 





صدرهة أهره رم ورد فها 

ألا باسنا برق على قلل المى كريم الطويل ‏ 4غ6ءلمإمسسم 
هل ماعامت وما استودعت مكتوم مصروم البسط 0052 
وإن أتاه ليل يوم مسألة ولاحرم البسيط 5 
فطلقها قلت لها يكفء الحسام ٠‏ الوافر | 

بل بلد ملء الفجاج قتمه قنمه الرجر 16 
.تقول سلممى لاتعرض لتلفة ناث الطويل 59 
العاطفونة حين ما من عاطف أنعمرا الكمل دوع سار 
يحبك أن قد سدت أخزم كلها دعاتم الطويل 00 
سلام الله يامطر عليها اللام الوافر ع ووس 
ترون الديار ولم تعوجوا حرام الوافر ل 
لثولا قاسم ويدا مسبل غشوم الوافر 4 

جتى تآوى إلى لافاحش برم عدم البسبط ام 

لعل ابه فضلم علينا شرم الوافر درا 
أغلى السباء بكيل أد كن عاتق ختامها الكامل 3 
تدو كواكبه والشمس طالعة أظلام البسط 114 

لقد كان في حول ثواه ثويته سائم الطويل 1 
لاتنه عن خلق وتأفي مثله عظيم 2 الكامل 3 
يناع من ذفرى غضوب جسرة 2 ااقرم 2 الكامل ١‏ 

لو أن عندي مائتي درهام جذام الرجز 5 

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل سالمى- الطويل 0 امهمو 
ألا قل لتيا قبل مرتها اسامى متم الطويل ١‏ 
أنيتت مرا غير سا كر تعمتي المنعم العمل 4 
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ب . 
الشاهد 
35 
16 
01 
104 
ا 
3-2 


116 


صصلره 


٠‏ افخندق هامة هذا العألم 


عوجا على الطلل الخمل لأننا 

بها العين والآرام يمثين خلفة 
شربت ماء الدحرضين قأصبحت 
قالت بنو عامر خالوا ينى أسد 
وما كلفة البدر امثير قدهة 

إلا تمعرض الحتسر بكره 
وكائن ترى من صامت لك معحب 
وهن كاين نعاج رمل 

لاتشتم الناس يا لاقشتم 

تناولت بالرمح الطويل ثيابه 
يدعون عنتر والرماح كأئها 

قلما علمت أنني قد قتلته 

لا بعد الله جيرانا تر كتهم 

ومن لابصانع في أمور كثيرة 
تبدي كتائب خضرا لس يبعصمها 
ليست يرسحاء ولكن ستهم 

و كأفا بدر وصيل كترقة 

بطل كأن ثيابه في سرحة 

سائل فوارس يربوع بشدتنا 
كيف أصبحت كيف أمديت مما 
ألا با اسلمي ثم اسلمي تت أسامي 


أرمام 
بتوأم 
الأ 
الكرم 
تكلم 


دوهع سا 


الصفحة البي 
ورد فبها 
5م 110/62 
١”‏ 
1١45‏ 
١١‏ 
64 2 م4" 
16 
0 
ءءء 
لضا 
نا 
لضا 





ىه صدره آلغره 2 نحره ورد قمها 
اللنون 
١9‏ قالت بنات العم باسلمي وإن وإن' الرجز ل 
١‏ أقرة ريا لللة اللبن المقارب 5 
١‏ وصاليات ككما يؤثفين يؤثفين الرجز ‏ 0اورءاءم 
٠ه‏ أثورها أصدى أم ثورين ورين الرجز ببسي 
موه لا حمس إلا جندل الاحرين الاحرين الرجز و 
4ه شماحوت نقدة ذات ارين الحرين الرجز يقد 
74 أعرف متها الأنف والعمنانا ظبانا الرجز 5 
5 التسمعن وسكا في ديارهم عمانا البسط 3 
أما الرحيل فدون بعدغد تجمعنا الكمل 514 
د ها إن طينا جين ولكن آخرينا الوافر 41س 
6( ولا أن تواقفنا قللا فارقينا الوافر 1 للم 
ه4١‏ وشلن سب قد علا إنه الكامل  4414240542١١56‏ 
؟ه١‏ وقائلة أسبت فقلت حير إنه الوافر 76(كءلاا1 .0+ 
فكفى بنا فضلا على من غيرنا إيانط الكمل 14 
و قد وردت من أمكنه هله الرجز 1 
لالم نولي قبل يوم تأبي حمانا تلانا افيف 00 
٠‏ هل ترجعن لمال قد مضين لنا أفتانة البسط وس 
أكس بناتي وأمهنه لتفعلته الرجز 4 
هه وأتى صواحها بقلن هذا الذي جفانا الكامل 5 
ده فعظناهم حتى ثنى الوعظ منهم ٠‏ ركنا الطويل 176 
ووه قدوردت إلا دهدهنا أبنكرنا الرجز 1 
5 فظلت” لدى المت العتيق أخيله أرقان الطويل 1 





رقم الصفحة :الي 
الشاهد صددره آخره "2 نحره ورد فيها 
ده لعمرك ماأدري وإن كنث داريا 2 بثان الطويل 1 

3 سريت يهم حق تكل مطيهم بأرسان الطويل + لما 
٠١‏ وكل أخ مفارقه آخره الفرقدان الوافر 5 

فإما أن تككون أخي يحق سميني 2 الوافر ا 
+1 إن هو مستوليا على أحد الجانين المنسمرح ليل 

49 أماواث أنلر كنت حرا القسمن2 الوافر 55 
١4‏ هذا يذاك ولاعتب على الزمن 'لزمن 2 البسيط حل 
4 كفى يسمي لنحولاً أنني رجل 2 ترفي ‏ السيط ١‏ 
4 طلىيوا صلدنا ولات أوان أوان لقف بجوع ؟يد؟ 
م7 ألاارب مولود ولس له أب أبوان الطويل 145 
1 فإن أمس مكروباً فمارب قينة يران الطويل 545 
4 فإن أهلك خرب فى سبكي البنان الوافر ا 
2٠‏ كأن عخواها على ثفناتها للجناجن الطويل قف 
1م فلو أنا على ححر ذمحنا اللقين الوافر يكف 
وسم وما نفس أو ل لها إذا ما عافي الوافر ىئع؟_ 
وس” لاه ابن مك لا أفضلت في حسب فتخزوني السط خم مر 
84" كأفي بين خافيتي عقاب غَين الوافر 1 
ولس براجع مافات مني لوافي الوافر مم 
5ه أما السائل عنهم وعني مني الرمل 355 
1 أمتلا الحموض وقال قطني بطَن الرحز نه 
15 أليس اللبل يجمع أم مرو تداني الوافر م 
هؤه فلمادنت إهراقة الماء أزمتت أثني الطوبل 4١‏ 


3 المفحة اللي 


الشاهد مصددرة آخره "2 نحخره وود فمها 
الباء 
وس ألا باسمرو شمراه الزييراه الوافر 3 
سبو إن أياها وأبا أباها غايتاها الرجز ع بسي 
عه ابا المغيرة رب أمر معذل الدها الكامل 14 
,عم القى الصحقة كي مخفف رحله ألقاها .الكامل كل 
و.ه إذارضيت على ينو قشير رضاها الوافر ذف 
ووه فل أتكل ولم أجين ولكن أتاها الوافر ا 
الواو 
سين إذا ماترعرع فينا الغلام منهوه المتقارب 8 
ناا و موطن لولاي طبحت كا هرى موق الطويل نان 
لباء ٠‏ 
بم أراني إذا مابت بت على هرى غاديا الطويل 10 
وبع إذاما أتيت الطارئيات فائعنى تلاقنا الطويل 35 
دمجم وقائة خولان فاتكم فتاتمم ها الطويل بر 
,.ى آلالا أرى على الحوادث باقبا الرواسيا الطويل 15 
ول أذو زوحة بالاصر أم ذو خصومة ثاويا الطويل 414ة]ا 
دو آباراك] إما عرضت فبلغن تلاقا الطويل ا 
01 ألا لا أرى ذا أمة أصبحت به ها الطويل 0 
ل وأشرب الماء ما لي نحوه عطش واديها ابيط كل 
بس ألفتاعبتاك عند القفا واقنه السريع 5 
0 اذا امال قاعامه يمال الذي الوافر 7 


و 5 


الشاهد: 


نفس 


صدره آخره 
ألم تكن حلفت بلله العلى لطي 
لا هيثم الليلة للمطي للمطي 
: يأمرحباه محمار ناجيه ناجيه 
الألف المقصورة 
باد هواك صبرت أو لم تصبر حري 
قواطنا مكة من ورق المى ا مى 
على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي ١‏ بكى 
ويأوي إلى نسوة عطل السعالى 
: ليت شعري هل ثم هل أنينهم الردى 
داينت أروى والدبرن تقضن بعضن 
باتت تنوش اعلوض نوسشا من علا الفلا 


-1494- 


الصفيحة الي 


جره ورد فيها 
الرجز ا 
الرجز الف 
الرحز 3-8 
العمل وان 
الرجز 0 
الطويل اق 
المتقارب اح 
اكقيف ل 
الرجز م 
الرجز الام 





غطة المؤلف 

جمة الحروف 

أقمام الحروف من حبة عملها 
اصطلادات المروف 

باب الألف والبمزة 

فصل الألف 

فصل البمزة 

باب أجل 

باب إذ 

باب إذا 

باب إذن 

باب أل 

باب ألا المفتوحة الخففة 
باب إلى 

باب آلا" المفتوحة المشددة 
باب إلا" المكسورة المشددة 
باب أم 

باب أما المفتوحة المخففة 
باب أما المفتوحة المشددة 
باب إما المكسورة المشددة 
باب إن المكسورة الحقفة 


باب أن المفتوحة الخففة 


+« 
وه 


حى ‏ مل الح 


مه 


باب إن المكسورة المشددة 
باب أن المفتوحة المشددة 
باب ضمائر الفدحل 
باب أو 

باب أي 

باب إي 

باب أيا 

باب إبا 

باب أصبح وأمسى 
باب الباء 

باب يجل 

باب يل 

ياب بلى 

باب التاء 

باب جلل 

ياب جير 

باب حاى 

.باب بحق 

ياب خلا 

باب ذا 

باب رب 


باب الكاف المفردة 


1١4 


حارال 
١4‏ 
١‏ 
1*4 
سن 
شال 
يضن 
١4‏ 
١‏ 
لوكلا 
نه ١‏ 
باه 
١4‏ 
كل/ا١‏ 
كا١‏ 
م١‏ 
ليل 
حليل 
كما 
١44‏ 
ها 


باب كأن 

باب كلا 

باب كما 

باب في 

"ياب اللام 

ياب لا 

باب لكن الثفيفة 
باب لكن المشددة 
باب لم 

ناب ل 

ياب لن 

باب لو 

باب لولا 

باب لوما 

باب ليت 

.ياب ليس 

باب المي المفردة 
ياب ما 


.باب مذ 


باب من الملكىورة الم 
باب من المضمومة امب 


باب منذ 


ياب مع 


ةع ب 


باب النون المفردة 
ياب نعم 00 
باب عدا 

باب عن . 

باب على 

باب عل 

ياب غن 

باب القاء 

باب في 

باب قد 

باب الين المفردة 
باب سوف 

باب الياء المفردة 
باب ها 

باب هل 

باب هلا 

باب هيا 

باب الواو 
باب وا 

باب ري 

باب الباء 

باب يا 


الفبارس 


لف 
لض 
لض 
كس 
الام 
لض 
نيف 


فيض 


84 
نض 
ناض 
ةم 
ةم 
تلق 
45 
ع1 
م44 
45 
4١‏ 
قف 
كن 
١ا6.‏ 
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المصاد, والامع 


١‏ - ابن عصفور والاتصزيف : الد كتور فخر الدين قبأوة . حلب لوخزه . !الاوام 
١‏ -اتحاف فضلاء الشير : الشيخ أحمد الدمياطي الشبير بالبتاء . مصر 18٠0‏ ه 
٠‏ - أثر القراءات في الدرامات النحوية : الدكتور عبد العال مالم على . مصر 
فلعله- ككوام 
غ) ‏ الإحاطة في أخبار غرناطة : محمد لسان الدن بن الطب 2 مصر ,م ووزه 
ه - أخبار النحويين البدمربين : أبو سعيد السيرافي . تحقيق : الزيني - خشفاجي 
مصر 14ا#اه ‏ هه6وام 
5 -أدب الكاتب : ابن قتبة . تحقيق : مد محي الدين عبد اليد . مصر 
اله وام 
أراجيز العرب : السيد ترفيق الكري . مصر +6خره 
الأزهية في علم المروف : على بن جمد الهروي . تحقيتى : عبد المعين 
المأرحي . دمشق. لقره (لاؤام 
ه -أسرار العربية : ابن الأناري . تحقيق محمد ببحة اليطار . دمشق بإلاعوه _ 
اهؤام . ومطبوعة لبدن . محقيق خريتيان فريدرخ .1 هما 


> اح 


٠٠‏ أساس اللاغة : الزعشري . مصر ١وساه-‏ وام 

وو الأشاه والنظائر : السوطي . حيدر أباد ووسعره 

١9‏ اختثيار الأصمعي . تحقبق : هارون وشا كر . مصر 1554م 

سى - أناب الل : ابن الكلى . تحقيق : أحمد زكي ., مصر 656وام 

4 الإنصاف : ابن الأشاري . تحقيق : عي الدين عبد اميد . مصرء ووم ب وام 
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هر إنباه الرواة : الققطي . تحقيق : أبو الفظل إبرأهيم . مصر وجدمخره- ٠دؤام‏ 
١‏ - أوضم المالك إلى ألفية ابن مالك : أبن هثام . تحقيق : عحبي الدين عبد الجيد . 
ههر ونإ" هد 1965م 
- إيضاح المكئون : إسماعيل باشا' اليغدادي . طهرآن 1540م 
١‏ - الإيضاح : الزجاجي . تحقيق : الد كتور مازن المارك . مصر غ/ا"ااه - كهوام 
9 - البيان في غريب إعراب القرآن : ابن الأنباري . تحقيق : الد كتور طه عبد 
الخد مصر هم( ه - 554ؤام 
0 بغة الوعاة . السيوطاي . فين : أبو الفضل إبراهيم . فصر 1414ه1945م . 
١‏ - البلغة في تاريخ أثة اللغة : الفيروزأبادي » تحقى : جمد المصري . دمشق 
للقعرلهب لالاكام 
77 ب الميحر ارط : أبو حمان الندوي . عمر ل«ا«ره 
“سم ن التنبيه على حدوث التصحيف ؛ جزة الأصفباني . تحقق : جمد أسعد طلس . 
دمثق ماه دام 
4 التثبيه على أوهام ألي على في أماليه : أبو عبيد البتكري . مصر #الاطزه- 64ؤام 
ه؟- تسبيل الفوائد : ابن مالك » تحقبق : جمد كامل بركات . عصر رح زله- “ةلم 
- تاج العروس : المرتقى الزبيدي . مصر 1.7 ء 
,ا تاريخ الأدب العرلي : كارل بروكليان . مصر » والمطروعة الألمائية . 
7 - التسير في القراءات السبع : ابو جمروالدافي » نشره أوتوارؤل. استاثبول .#وام 
١‏ -. تحصمل. عين الذهب : للثنتمري امع كتاب سديويةه . بيروت لالله 7 لاكقلام 
«٠‏ تاريخ الفتكر الأندلسي : بالنثياء القاعرة » 1404م 
1م س اللامع لأمكام القرآن ؛ القرطي . دار الثعب مصر .وسمزهت .وام 
بس ب جمهرة أسُعار العرب أبو زيد القرثي . بيروت مره ب #دوام 
لو جامع الدروس العر ببة : الشيخ مصطفى الغلايبني ٠‏ ليروت » الطبعة الثاضشة 
#4 - الى الداني : لأمرادي . مخطوط في دار الكتب المصرية برح ١1م88.‏ نمو : تسمور . 
ودع حاشة الخضري على ابن عقل : الخفري . عمر ١.اه‏ 
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جسم د الماسة الشحرية : ت#قيق : الملوحي - المصي . دمثى ,لاقام 

بم حماسة الحتري : نشير لوس سبخو . بيروت مإا*ره- لاكوام 

وح حماسة ألي تمام بشرح عختصر للتبريزي : مصر له 11م 

وم اعلجة لأبي علي الفارمي : تحقيق : على النجدي ناصف ورفاقه . مصر 1558م 

 )٠‏ الخصائص لابن جني : تحقبق : جمد على النجار . فصر الإسرزه لإدخام 

١‏ -اخزانة الأدب : البغدادي » مطبوعة مصر . بولاق ١١44‏ . ومطبوعة الأستاذ 
هارون . ممر لام 1ه 1551م 

«ع ‏ الدباج المذهب : ابن فرحون . مصر و4ماه 

عع ديوآن سّْعر ذي الرمة : تشره : كارليل هتري هيس . كبردس لإسسره وام 

35 ديوان أبيالأسودالدؤلي: تحقيق : الشمي مد حسينآلباسين . يدادو سرهف حدام 

1 ديوآن حميد بن ثور البلالي : تحقيق : عبد العزيز المسمني . القأهرة الازه 1561م 

+ - ديوان الأعشى الكير : تحقيق : الدكتور مد عمد حين . القاهرة د بلا تاريخ » 

0غ ديرآن القتال الكلابي: تحقسى: الد كتور إحسان عباس . بيروت ١184ه‏ 1551م 

م؛ - ديوان صب : محقيق : داود سلوم . بغداد 1558م ش ش 

دبوان حرير : تحقيق : الدكتور نعمان مد أمين طه . مصر دبلا تاريخ » 

.ده ديوان عبد الله بن قس الرقات : تحقيق : الد كتور محمد يوسف نحم . بيروت 
و1 هد ؤومكام 

وه ديوان عدي بن زيد : تحقيق : حمد جبار المعييد . بغداد ممسرره مككام 

بوه ل ديوان عنثرة : تحقيق : عمد سعيد المولوي . بيروت ١‏ بلا تاريخ » . 

عر ديوان الأخطل : تحقيق ٠‏ الدكتور فخر الدين قباوة . حلب موظزه «لاواع 
مطوعة بيروت : نشرها الأب صاطاني 1441م 

هه ديوان كثيرة عزة : تحقق : هنري بيرس . الحزائر « بلا تاريخ » 

وه ديوآن البذليين : مصر 4خم"#اه- هؤام 

ده - دنوان القطامي . تحقيق : سامرائي مطلرب . بيروت ٠155م‏ 


لاه ديوان الشماخ : تحقيق : صلاح الدين البادي .ا معصر 554ام 


-445- 


64 - ديوآن الخرئق بشت هقان : تقق : الد كتور حوب إل تصار 
4ه - دلوأن العواج : تحقيق : ولم بن الررد . لميزغ .وام 
6 - ديوان علقمة الفدل : #قيق : الصقال ‏ الطب . حلب كللام 


٠‏ ضر لا 


- حكتكام 
١‏ - ديوان ابن هرمة : تحقيق : تفاع عطوان . دمشق « بلا تاريخ » 


١‏ - ديوان الأحوص : تحقيق : عادل حمال . هصر هزه وام 

5# ديوان_طرفة : تحقيق : مكس سلفون . مديئة شالون م 

4 - ديوانٍ الطرماح : تحقبق : الد كتور عزة حسن » دمشق 1886 ه- لوم 

6 م ديوان الأسود بن يعفر : تحقيق' : نوري القبسي . بعداد له اام 
5س دلوان الراعي النميرى : #قيق : نامر اطاني . دمشق 1ه - أكدام 
/5 - ديوان النابغة : تحقيق : الد كتور شكري فدل . ديروت 4م . ومطوعة 

بيدوت . نشر : عبد الرحمن سلام » )اه وروام 

4 - ديران حسأن : بيروت إمسرره ‏ ١1جورم.‏ 

4 - ديران الفرزدق : تحقمق : عد الله الصاوي .عضر إقعاه وام 

9+ - دلوأن عمد بنالأبرص : تحقرق : الد كتور حسين نصار ؛ مص الله لادؤام 
١لا‏ - ديوان زهير : شرح أي العياس ثعلب , فصر جره 44وام 

أ - ديوان جمل : تحقمق : الدكترر حسين تصار . مصر 

؟/ا - ديرن سحم : تحقيق : عبد العزيز الميمني . القاهرة 61955 - ١٠دوام‏ 

4 - ديوان مجنون يلى : #قيق : عبد الستار فراج . مصر 
مرولا - ديوان عروة بن الورد : تحقبق : عبد المعين الملوحي . دمشل 56وام 
١لا‏ - ديوآن أمرىء القس : تحقق : أب الفضل إبراهم . مصبر هوام 

"لا - ديوان الخطيئة : تحقيق : تعان أمين طه , مصر مره مههام 

8 - ديوان كعب بن زهير : مصر و زهب .ووم 

5 - دبوان لببد : تحقيق : الد كتور إحان عباس . الكويت 7+وزه 

م - ديوان قس بن الحطم : تحقيق : الد كور ناصر الدئْ الأسد . مصر 


الم - ديران العاس بن مرداس : تحقيق محيرى المبوري . بغداد مره ماقام 


حسداووخٌ ند 


؟م - ديوان تيم بن ألي مقبل: تقق : الد كتور عزة حسن . دمشق 1ل8اه- "اذام 


*#الم - 
84 - 
6م - 
كم - 
/ام - 
34 - 


وب 


م - 


/اة - 


ديوان أي نواس : تحقيق : أحمد عبد جد الغزالي . بيروت 
ديوان بشر بن أبي حارم : تحقبق اعزة حسن . دمثق بالإزره- ١ككام‏ 
ديوان جمرو بن أحمر الباهلى : تحقيق : حسين عطوان . دمثق ١58‏ 
ديوان رؤية : نشر : ولم بن بن الورد . برلين ١٠15م‏ 
الدرر اللوامع على همع البوامع : الشنقيطى . مصر 1888ه , 
الأضداد للأناري : تحقيق : أبو الففل إبراهيم . الكويت ٠5وام‏ 
د ثلائن سورة مز من القرآن الكريم : ابن خالويه . بتداد وام 

عر ا بالق رآن المنسو ب إلى الزجاج تحقيق : إر اهم الأبباري . مصر 114 1ه-1556ام 
0 : خير الدين الزركلي . مصر «لاضراه-4هوام 
الأغاني : أبو الفرج الأصفبافي , مضي #خساهب اكوا 
الإعراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة : ابن الأناري » تحقيق : الأستاد 
سعد الأفغافي . دمشق لإلاساه- لإمقام 
الإقتراح في على أصول النحو : السيوطي . شر دار المعارف في حلب 
الاتتضاب لابن السد البطلومي . بيروت ١150م‏ 
إملاء ما من به الرحمن من إعراب الترآن : السكيري . تحقبى : إبراهام 


عوضٌ . مصر .زهب وام 
الأمالى لابن الشحري : البند بقعضام 


بهو الأمالى : أبر على القاليى . مصر سرهو١-‏ 9وام 


هوا 


- ٠6+ 


لأمالى أبو القا مم السيبي : تحقدق : جمد إبرأهم البناء ٠.‏ 6 فإه ه«لإؤام 
الأمالي: لق الزجاجي: تحقدقى : عبد السلام هارون . مصر1588ه- 1557م 


م٠‏ الدرر الكامتة في أعيان المائة الثامئة : ابن حجر العقلافي : تحقيتى : 


جمد مسد حاد الى . مصر هماه 


ب.و - ذيل الأمالي والتوادر : أبو على القالي . فصر ولاه 1160م 


خم, ١‏ - مره صئاعة الإعراب 9 عغطوطة المكتة الظاهربة 8 والمطبوعة : بلحس اق : 


مصطفى القا ورفاقه . فصر 0/4 7[ه ب 64م 


د أو ل 


_ معطاللاآلي: أبوعدالكري : تحقمق: عبدالعزيز المسمني . فصر وملازه‎ - ٠٠ 

٠‏ - سسويه والقراءات : الدكتور أحمد مكي الأتصاري . فصر «وسوه_ 

- اليرة : ابن هشام مصر 

6 - شرح الأشعرني على الألفية : الأثعوفي : تحقيق : حي الدين عبد 
بيروت ولالزازه ووكام 

- شر حالقصائدالعشر :التبريزي. تحقيق : يي الدينعيدا ميد . مصر ماه 

4 - شرح سذورالذهب: ابن هشام: تحقيق : مسي الدين عبد امد. مصر لال اه » 

٠‏ - شرح أدب الكاتب : أبو منصور المواليقي عصر ا ءن“وإه 

١‏ - شرح المعلقات السبع : 'زوزفي . مصر ١ه‏ 1556م 

٠١‏ - شرح المفصل ازمخثري : ابن بوش . مصر 

1#ؤة ‏ شواهد التوضيح والتصحييح : ابن مالك : تحقيق : همد فؤاد عبد الباق , 

- شرح سواهد المغني : السيوطي . تعلق الشنق.طى ٠‏ بيروت 

: شرح سافية : ابن الحاجب للاسثراباذى مع شرح سو أهده للبغدادي‎ - ٠6 
حي ألدين عبد اد ورفاقه . مصر‎ 

0 شرح الشواهدالكيرى: العمني » علىهامش از انة : مطبعة بولاق . مصر4, 

7 - شرح التدريح على التوضم : للشخ خالد الأزهري . مصر لام 

114 - سذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي . ممصن إهث(ام 

أ - شرح الكافة : الرضي . التاهرة +,2ز ام 

٠‏ - شرح ابن عقيل على الألفية : ابن عقيل . مصر : تحقيق : طه لزه 

م11٠١ الصاحي : أحمد بن فارس . مصر مره‎ - ١ 

ااا صفة جزيرة الأندلس : منتخة من الروض المعطار للحديري : تيحقس 
بروفنسال . لقاهرة وام ْ ْ 

- الصحاح : الجوهري : تحقيق : أحمد عطار . مصر 565وام 

4 - طقاتالتحاة واللغريين: ابنسهبة . تخطوطة فيدارالكت المدربة برقم 1988 


ا 0 


ه م١‏ - غابة النهاية في طبقات القراء : ابن الجزري . نشره يرجستراسر ..مصر م158 م 

+م( ‏ الفبرست : ابن التديم . مصر م6( ه ش 

وو في أصول النحو : سعيد الأفغاني . دمثق 105 م 

م قطر الندى : ابن هشام . تحقيق : محبي الدين عبد الحيد عروتم به اقلم 

وم( القاموس الحصط : الفيروزأيادي . مصر : 

.سو ب القناس : رسالة ماحستير قدمتها متى توذق إلى حامعة عين: تمس 

وسو ب الكتاب : لسبويه . تحقيق : عبد السلام هارون . مصر ؟45! م -146ه 
ومطوعة بيروت ااه لاكقام ْ 

ومو الكامل : أبو العياس اللمبرد . تحقيق : زى مبارك . مصر وها ه- 1575 م 

سسمع _ كشف الظنون : حاجي خليفة . طبران 14417 م 

وسو كتاب اللامات : لازجاجي . تحقيق الدكتور مازن المارك . دمشق 
"زه - ككحام 

معو لان العرب : ابن منظور . بيروت إلإللاه ب مهوام 

+( د اللناب في تويب الأناب ؛ ابن الأثير . نشر مكتة القد سي بالقاهرة حوره 

«مو ‏ الحتسب : ابن حتي . تحقيق : على التجدي ناصف ورفاقه ٠‏ عصر 
دللزه - تتقلم 

ومو منازل المروف : تحقق . جواه ‏ مسكوقي ( من كتاب رسائل في 
النحو ) . بغداد ون" ه- أكأكقام 

ومو المقرب : ابن عصفور . تحقيق : المواري ‏ الجوري . يداد 
لزه إلإؤوا م 

١4.‏ - معاي القرآن : الفراء . : النجار ‏ حاتي . مصر 19/4ه - 1588م 

39 - الصف : ابن جني . تحقيق : اهم مطاف ورقة سريوم) هد ؤإمخلام 

«ع و - المدارس النحوية : الد كتور سوق ضف . مصر ١558‏ 

سو - المفضلات : المفضل الضي . تحقيق : شاكر وهارون . مصر © 1١5514‏ 

64( - ميزان الذهب : أحمد الباثمي . مصر » الطبعة السادسة عشرة , 


لب “لوخ ده 


هؤة - المعجم المفبرس لألفاط القرآن اككريم : جمد فؤاد عبد الاقي . مسر 
كتاب الشعب 

)145 المعجم المفيرس لألفاظ الحديث الدبري : تشره : فنسنك »> ليدن وهام 

07 لاس مسدم المؤ لفين : مر رضا كحالة . دمشق 1لاة ه ب لاهؤل م 

م١‏ الزهر في علوم أللخة : السوطي تحقيق : عمد أحمد حاد المولىي 
ورفاقه » مصر . 

4 المذكر والؤنك : أب العاس اللمبرد . تحقيق : عبد التسبواب . الجادي 
عضر ١51ام‏ 

46 الممتع : انعصفور . تحقدق الد كتور فخر ألدين قباوة. حلب ١66٠‏ هلاقام 

- الس علب : أبوالعباس تعلب . تحقيق :عبداسلامهارون , مصر 181/8ه - 1485 م 

١69‏ - مغني البيب : ابن هثام . تحقيق : المبارك ‏ حمد أنْ . بيروت 1551م 

ماؤت٠‎ -هام٠ المعجم الرسط : إيراهم مصطقى ورفاقه . مصر‎ ١6 

١64‏ الس العاماء الزجاحي ٠‏ تحقيق : عبد اللام عارونٌ . الكونت عم 

امه المقاصداطنة : السخاري هصر ولاثم1هب65ىام 

- مدزسة البصرة النحوية :5 عد الرحمن السيد . مصر 8م17 ه- م 

١5 » الخصص لابن سده . مصر‎ - ١6 

م١‏ - معجم الأدباء ياقرت الخري 2 مصر ؛ موسره ب#كام 

5ه معجم البلدان : باقوت اموي , ديروت . 

٠‏ همع الأمثال المداني . مصر الطبعة الأولى 

1 - مختصر في سواذ القراءات : ابن خالريه . نشره ؛ برجتراسر . مدر 14+وام 

7 - محجم مأ استعجم : لأبي معدل اللكري . تحقيق : مصطفى القا ,. هصر 
11 هد واكام 

١+‏ - المقتضب : أبو العباس المبرد » تحقيق : محمد عد اللالق عضمة 2 مصر مم١‏ ه 

16 - الموسم : المرزباني . تحقرق : محمد على البجاوي - مصر 1956م 

- مدرمة الكرفة : د . مبدي الزومي مهام 


00 


4و - المعرب : الموالقي . تحقيق : أحمد مد شاكر . مصر (7اه 

4# -المرتجل في شرح المل : ابن الخثاب . تحقيق : الأستاذ مصطفى صالح 
حطل . رسالة ماجستير في جامعة ااقاهرة . 

هل - نزهة الألباء : ابن الأناري. تحقيق : أبو الفضلإيزاهمْ. مصر 1م17 ه- 1553م 

١‏ - التوادر في اللغة : لأبي زدد . نشره : سعد الخوري . بيدوت 1١559‏ م 

٠‏ النشز فالقراءا تالعشر؛ ابن اخْرْرَيٍ . تحقيق حمد أحمد دهمان . دمشق 46اه 

همع البوامع : السيوطي . مصر 1800 اه 


همه سه 


مرول الخطأ والصواي 





الطةا 2 الصمصواب ص سس 
ف 1 من ١‏ 1 
3 3 ؛ : 
والثاني والثانى (5) 3 ١‏ 
0( )و 53 وفنا 
)0( )8( 0 1 
)4 )َه 3 8 
تقلنا تقلنا ل 15 
7٠‏ دار دار 137 ١‏ 
ومشتقة أو مشلقة “ 16 
تكون أن تكون 3 . 
بأخبار أخبار 0 م 
تقل قل و3 .0 
أنت قلت أأنت قلت 3 ١‏ 
اللتاس للناس 3 ١‏ 
اأأقمت لقست 1 17 
لزمان الزمان 5 3 
الحاسة موص هع الحاشة وص عع ”7 وف 
الشاعر هذا الثاء مه ه١1‏ 
أن إن 1 و 


جوم 


الخطأً الصواب ص سَ 
الورقة ١ه‏ ص مم١١‏ تفال ون 
لعله اختصر إلغاء هذه الخاشة أطال 4 
)0( الفية نيل , 
صم أصبح ١‏ ال 
مغفل فخفل ؟ه! 15 
ثلاثة ثلاثه أ 1 
سرادفات سرادقات 154 1 
الغصل الفعل 14 1 
مكروما مكروباً ك4 ١‏ 
نصها بعدها 2 نصب مايعدها 5 ! 
عدر عشرة يحل 1 
خنف حذف للق 8 
4 م" يدض 1١!‏ 
مع في مع كي يلف وف 
المحم العم قرف 04 
تعإرضه تعارضه 4 لحل 
عملك وحعملك 1 1 
قبل التي قبل" » التي 5 ١‏ 
إنظر انظر نان 15 
لك ما . لك على ما ا" 17 
لا أن* لاان 20 ١‏ 
إعط أعط 1 5 


0ج مده 





الشاهد ركم ٠‏ 


حذف هذا الرقم 
حذف هذا الرقم 
يتقل إلى ص م4 
بعد الثاهد س١+‏ 


سد ره 8 سا 


يفف 


1١6 
الل‎ 


1 


